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EESOKTS  OF  A LAHDIUG  iSEfiS  LOADS  ®BS0? 

USING  A 0.0405-SCAL3S  MODEL  (l6-j5)  OF  TSS 
SPACE  SHUm®  OBBIIER  IN  THE  ROCKWMIi 
UfflERKAEnOirAL  SfflAL  TOTO  aMBBEL  (OAI63) 

by 

H.  Memell 

Rockwell  International  Space  Division 
ABSlEACa? 

Bj^erimeutal  aerodynamic  investigations  were  c:  -nducted  on  a sting 
mounted  .0405  scale  representation  of  the  l40C  outer  mold  line  space 
shuttle  orbit er  configuration  in  the  Rockwell  International  7»75  x U.OO 
foot  low  speed  wind  tunnel  during  the  time  period  from  25  November  1975 
to  9 ]3eoembor  1975*  NASA  designation  for  this  test  period  was  OA163* 
Facility  designation  was  HAAL  751  • 

Che  primary  test  objectives  were  to  define  the  orbiter  landing  gear 
system  pressure  loading  and  to  record  landing  gear  door  and  strut  hinge- 
moment  levels. 

Secondary  objectives  included  recordiiag  the  aerodynamic  influence 
of  various  landing  gear  configurations  on  orbiter  force  data  as  well  as 
investigating  40'  x 80*  Ames  Wind  gunnel  strut  simulation  effects  on 
both  orbiter  landing  gear  loads  and  aerodynamic  characteristics. 

Costing  was  conducted  at  a Mach  number  of  O.lJj  free  stream  dynamic 
pressure  of  42.5  FSF,  and  Reynolds  number  per  unit  length  of  1-2  x 10^ 
per  foot.  Angle  of  attack  variation  was  0 to  20  degrees  while  yaw 
angles  ranged  from  -10  to  10  degrees. 
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KCMMCLATURE 

General 


SXHBOL 

a 

MTOSMONIC 

Cp 

CP 

M 

P 

MACH 

q 

Q(NSM) 

Q(PSP) 

rn/l 

V 

hn/l 

ot 

ALPHA 

BETA 

PSI 

p 

■ PHI 

Ab  , 

b 

c.g. 

BREP 

^REF 

c 

LREF 

S 

SREP 

MRP 

3fMRP 

IMRP 

ZMRP 

SUESCRIPOS 

b 

1 

a 

o 

CO 


DEFIWraiON 

speed  of  sound;  m/sec^  ft/sec 
pressure  coefficient;  - Pt»)/q 

Mach  number;  v/a 

pressure;  psf 

dynamic  pressure;  l/2pV^,  psf 

unit  Reynolds  number;  per  m,  per  ft 
velocity;  m/sec,  ft/sec 
angle'  of  attack,  degrees 
angle  of  sideslip,  degrees 
angle  of  yav,  degrees 
angle  of  roll,  degrees 
mass  density;  kg/m^,  slugs/ft^ 
ReferencQ  & C*G#  IDefinitions 

base  ares;  ft^ 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

center  of  gravity 

reference  length  or  wing  mean 
aerodynamic  chord;  m,  ft 

wing  ares  or  reference  area;  ft^ 

moment  reference  point 

moment  reference  point  on  X axis 

moment  reference  point  on  Y axis 

moment  reference  point  on  Z axis 

base 

lOCfjl 

static  conditions 
total  conditions 
free  stream 


KOMENCLATURE  (Continued) 


SYMBOL 

%C 

Cji 

Ca 

Cy 


MNEMONIC 


CN 

CA 

CY 

CAB 


CAE 

C„j  CLM 

Cn(BODY)  CYN 

Cj^(BODY),  CBL 

Cv,  CHMXY 

*^XY 


HMXY  HMXY 

XY  XY 


DUMMYl 

DUMMY2 


y 

£b 


DEFINITION 


Balance  cavity  area,  ft.^ 
normal-force  coefficient; 

axial-force  coefficient; 


normal  force 
dS 

axial  force 
dS 


aide-force  coefficient; 

dS 


Base-force  coefficient; 
“\(Pb  - P„)/dS 


base  force 
dS 


forebody  axial  force  coefficient  ^ 

pitching-moment  coefficient ; ^ 

dSJlREp 


yawing-moment  coefficient ; 
Body  axis 

rolling-moment  coefficient; 
Body 


yawing  moment 
dSB  ’ 

rolling  moment 
dSB 


landing  gear  door  or  strut  hinge  moment 


coefficient  = 

dS  Z 


B 


* 1000 


1 arw^ing  geai*  door  or  strut  hinge  moment , in-lBs 

letter  designation  for  landing  gear  component 
= NS,  nose  landing  gear  strut 
= MS,  main  landing  gear  ri^t  hand  strut 
= ND,  nose  landing  gear  right  hand  door 
= MD,  main  landing  gear  right  hand  door 

artificial  geometric  vari able /dimens ion 
used  as  second  dimension  in  datasets 
containing  perimeter  and  strut  pressure 
taps 

fuselage  reference  length,  in 
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NOMENCLATURE  (Concluded) 


SYMBOL 


«e 

®sb 

% 

% 

% 

'% 

$p 

Cl 

Cd 

% 

COf 


MNEMONIC  DEFINITION 

TAP  pressure  tap  number.  Figures  2d,e,f  give 

locations 

X/CML  longitudinal  position  along  main  landing 

gear  door,  as  a fraction  of  it's  length 

X/CHL  longitudinal  position  along  nose  lauding 

gear  door,  as  a fraction  of  it's  length 

Y/BML  lateral  position  across  main  landing  gear 

door,  as  a fraction  of  it's  reference  width 

Y/BHL  lateral  position  across  nose  landing  gear 

door,  as  a fraction  of  it's  reference  width 

BDFLAP  body  flap  deflection,  degrees 


ELEVON  elevon  deflection,  degrees 

SPDBRK  speed  brahe  deflection,  degrees 


THETAN 

THETAM 

PHI-N 

PHI-M 


CL 

CD 

CDB 


nose  landing  gear  strut  position,  degrees 

main  landing  gear  strut  position,  degrees 

nose  landing  gear  door  position,  degrees 

main  landing  gear  door  position,  degrees 

main  lauding  gear  strut  pressure  orifice 
location , degrees 

lift  coefficient; 
drag  coefficient; 

qs 

base  drag 

base-drag  coefficient;  qg 


CDF 

CLN 

CSL 

XCP/L 


forebody  drag  coefficient;  Cp  - Cp[j 

yawing-moment  coefficient;  yawing  moment ^ 
stability  axis  ■ *1^ 

rolling-moment  coefficient; 
stability  axis 

center  of  pressure  location  referred  to  £"b 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 

The  model  provided  for  test  period  OAl63  was  an  ,Q405-scale  repre- 
sentation of  the  liiOC  space  shuttle  orbiter  outer  mold  line  configuration. 
The  basic  model  was  of  the  blended  wing-body  design  utiliz5ng  a double 
delta  wing  (75°/^5°  ^L.E.^’  full  spanj  dual  panel  elevens  (unswept  hinge- 
line and  6"  gaps),  a centerline  vertical  tail  with  rudder  and/or  speed 
brake  deflection  capability,  a canopy,  a body  flap,  and  an  orbital 
maneuvering  system  (OMS  pods)  mounted  on  the  aft  fuselage  sidewalls  ad- 
jacent to  the  vertical  tail.  Landing  gear  simulation  consisted  of  both 
nose  and  main  landing  gear  systems  each  with  the  deployment  capability 
from  full  up  to  full  down. 

Both  the  nose  and  main  landing  gear  systems  were  instrumented  with 
static  pressure  measuring  orifices  and  hinge  moment  beams  as  illustrated 
in  figures  2 c through  2h, 

For  this  test  period  the  following  nomenclature  was  used  to  desig- 
nate various  model  components: 

Component  Description 


b68 

l40C  orbiter  fuselage  with  air  vent  door  and 
vent  door  probe  simulation 

C12 

l40C  orbiter  canopy 

E55 

lUOC  orbiter  dual  panel  elevens 

FIO 

l40C  orbiter  body  flap 

G20 

l40C  orbiter  nose  and  main  landing  gear 
system  simulation 

mi6 

l40C  orbiter  OMS/RCS  pods 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Concluded) 


Component 

Description 

N28 

l40C  orbit er  OMS  nozzles 

W127 

lUOC  orbiter  double  delta  wing 

R5 

lUOC  orbiter  mdder 

V8 

lUOC  orbiter  centerline  vertical 

X9 

transition  grit 

Designated  configurations  are: 

0 = B68  C12  E55  FIO  Mi6  N28  R5  V8  W127  X9 

GP  = Ground  plane  installed 

SS  = Strut  simulation  (40*  x 80’  Ames  Wind  Tunnel) 
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^EEST  mcnijm  eescriptioit 

north  American  AerodynamicB  Iiahoratory  (HAAi)  T*75  x 11-foot  Wind 
Immel  is  a continuous  flov,  closed  circuit,  single  return  tunnel  capable 
of  speeds  up  to  SOO  miles  per  hour. 

3Jhe  test  section  is  vented  to  atmospheric  pressure  and  is  T*T5  x 11 
feet  wide  and  12  feet  long.  Power  is  supplied  by  a 1250-horsepower  na- 
celle-mounted synchronous  motor  driving  a 19-foot,  seven-blade,  laminated 
birch  propeller.  Airspeed  is  controlled  by  using  a magnetic  clutch  tp 
vary  the  degree  of  coupling  between  the  motor  and  propeller.  Uorbulepce 
is  minimized  by  a damping  screen  and  a honeycomb  section  in  the  settling 
chamber  upstream  from  the  contraction  cone  (ratio  7*53  to  l). 

Tests  may  be  conducted  using  a variety  J>f  mounting  systems;  single 
strut,  double  strut,  sting  strut,  reflection  plane,  cable  suspension,  or 
two-dimensional  wall.  Aerodynamic  data  may  be  measured  by  a planar  type 
external  balance  system  or  sting-mounted  internal  balances.  An  Astrodata 
Automatic  Eata  A.cquipition  System  eollacts,  multiplexes,  digitizes,  and 
redords  on  magnetic  tape  50  channels  of  force  or  pressure  data  or  both. 
Data  are  then  reduced  and  plotted  using  automatic  data  processing  equip- 
ment and  an  automatic  digital  plotter. 

The  BAAL  Wind  Tunnel  has  been  operating  since  June  1.9k3*  Galihra- 
tions  are  available  over  a wide  range  of  test  conditions. 
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DATA  REDUCTION 


The  aerodynamic  force  data  presented  in  this  rejport  was  measvired  by 
the  Task  Corporation  2.5  inch  MK  IX  six-component  strain  gage  balance. 
All  steady  state  static  pressures  were  measured  by  j^2,5  psi^  Statham 
differential  pressure  transducers  installed  in  a four-pack  model  mounted 
scani valve  referenced  to  tuxmel  static  pressure.  Landing  gear  strut  and 
door  hinge  moment  loads  were  measxired  from  single  beams  bearing  mounted 
strain  gages. 

Corrections  applied  to  the  aforementioned  data  were  test  section 
wall  effects  on  model  aerodynamic  coefficients*  model  tunnel  blockage 
effects  on  test  section  dynamic  pressure,  model  base  pressure  drag 
effects  on  model  angle  of  attack  and  angle  of  sideslip. 

Nose  and  main  landing  gear  door  static  pressure  tap  locations  are 
presented  non-dlmensionalized  by  landing  gear  door  total  chord  or  span. 
The  coordinate  systems  used  have  origins  at  the  forvrard  outer  corner  of 
each  respective  door.  Tap  locations  about  the  door  perimeters  and  left 
main  landing  gear  are  presented  hy  tap  number  only. 

The  following  reference  dimensions  and  constants  were  used  in  data 


reduction: 

Model 

Full 

Symbol 

A.  area  of  model  base,  (not  including 

Scale 

Scale 

0.5885 

AgQ  area  of  balance  cavity,  ft^ 

0.0985 

b wing  span,  in. 

3T.9356 

936.68 
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DATA  EEDUCTIOil  (Concluded) 


Model 

Full 

Symbol 

Scale 

Scale 

hML 

left  main  landing  gear 
reference  span,  in. 

door 

2.19h 

68.99 

hNL 

left  nose  landing  gear 
reference  span,  in. 

door 

I.15U 

28.49 

c 

wing  MAC,  in. 

19.2300 

474.81 

°ML 

left  main  landing  gear 
reference  chord,  in. 

door 

6.116 

151.01 

left  nose  landing  gear 
reference  chord,  in. 

door 

4.393 

108.47 

S 

mng  area,  ft^ 

4.4123 

2690.00 

XMEP 

reference  C.G.,  fus.  sta. 

43.6055 

1076.68 

ZMRP 

reference  C. G.  waterplane 

15.1875 

375.00 

% 

orbiter  body  length,  in. 

52.2572 

1290.30 

The  plotted  and  tabulated  data  are  arranged  in  the  following  manner: 


VOLIMi:  HO. 
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a 


Data  Figures 
TaLvilated  Force  Data 

Fourth 

Tabulated  Pressure  Data  Character  * 


Nose  landing  gear  door  outer  surface  N 

Nose  landing  gear  door  inner  surface  E 


3 


Main  landing  gear  door  outer  surface 
Main  landing  gear  door  inner  surface 


M 

F 


Nose  and  main  landing  gear  door  perimeter  P 

Main  landing  gear  strut  W 


* The  fourth  character  in  each  dataset  identifier  (i.e.,  RFFPXX,  for 
perimeter)  represents  the  individual  con®onent. 


REMARKS 


All  landing  gear  pressure  data  obtained  in  this  test  program  showed 
good  agreement  with  predicted  data  trends  and  evidenced  excellent  repeat- 
ability. No  anomalies  occurred  in  their  acquisition  or  reduction. 

Likewise,  excellent  behavior  was  experienced  with  main  balance  and 
landing  gear  door  hinge  moment  data.  These  were  acceptable  for  immediate 
reduction  and  presentation  after  the  test. 

Nose  gear  strut  trunnion-moment  outputs  were  also  no'bable  for  their 
repeatability  and  consistency  with  expected  trends,  although  the  absolute 
magnitude  of  these  loads  data  was  almost  double  what  had  been  predicted 
prior  to  the  test. 

Main  gear  strut  trunnion -moments  also  exhibited  exceptional  repeat- 
ability, both  in  testing  and  in  all  pre-  and  post-test  calibrations. 
However,  unusual  behavior  was  observed  in  the  data  obtained  for  the  full- 
down  strut  position  (and  somewhat  at  the  80°  setting).  Plots  of  hinge 
moment  versus  strut  position  showed  a hook  in  the  vicinity  of  the  fully 
extended  position.  After  close  examination,  this  was  attributed  to  the 
fully-extended  main  gear  drag  link  taking  up  part  of  the  strut  load  when 
the  strut  was  deflected  under  load.  Initial  calibrations  of  the  strut 
hinge  moment  gage  were  done  with  the  drag  link  removed.  The  gage  was 
recalibrated  with  the  drag  link  installed.  This  calibration  was  used 
again  to  reduce  the  test  data.  These  data  are  presented  in  this  report. 
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REEEREirCE 


AD75-SH-0238,  “Pretest  Information  For  A Landing  Gear  Loads  Test  (OAI63) 
Of  The  0.0405~Scale  Model  Of  The  Space  Shuttle  Orhiter  In  The  Rockwell 
International  KAAL  Wind  Tunnel  (Model  l6-0),“  Roveraber  10,  1975. 


test  : 


TABLE  II 


DATA  SET  RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE 


L ’76> 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


qi 


■ 

03 

OH 

OS 

<Xt> 

01 

oe 

OH 

70 

mra 

■ 

7S 

■ 

/3 

n 

/V 

■1 

/S 

■ 

7(o 

/7 

0®! 


BIB 


io  /.3 


U? 


^0  so 


30.S|  S'  \32J. 


SO  kf.3 


so  70 


30 


3S  3^ 


2S  I tsii  fs7 


3J  ]/so 


so 


&.X  SI 


SG  \S7 


70  //.Z  63 


SO  170 


35*  75*  I 7& 


fO  Si 


S&T-/^ 


n o \ s 


z. 


6? 


// 


/4 


A! 


5* 


/S7 


isH 


4ii 


ss 


60 


Si 


7^ 


7l 


-dX=<2 


o.  2 . V .r.  6 . S . /O.  J?0 


py.L.  sC 


/<?  -4.  . -2 . ^ . 6'' . /O 


TABLE  II.  - Continued 


test  : OA/^3 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:/=5fd, 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

\iBsm 

3Li 

-13 

Sb 

sn 

xs 

3a 

30 

FIGURATION 


5CHJ). 


M I 0‘ 


A9M/ii£r^S 


Qtl 


0°| 


tcS 


O 


\ 


//.7  Sf 


WMmM\ 


ep 


SHbBB— 


iHb  \H(o 


130  i3i 


toiT  /c><^^ 


//£>  t(( 


/■iii  t36> 


HO  HI 


O 


H7\  O 


Si“ 


/A? 


/a>0  /<6/  /6Z 


/6S'l/66  /67  /feS*  /6?  i70  m 


i7A\i7^  ny  m ns 


iSt  /S»  /S’3  iSH  \iss 


HS  I Hi 


/33  l/j-y 


/<0<5’  /O? 


//3  //*/ 


/jy  /3? 


/VJ 


t3.(o 


/63  I /<£>y 


O -t-(yP-}-55 


o 

;zoc? 

m 

S' 

;?o( 

HS 

5o;i 

H7 

IS 

203 

H<c 

J?0 

ao*i 

H5 

HO  \H! 


a.o7i  ^10 


:ios\ini 


7LQ7  M 


Zo6>\;il3 


20S\;iiS 


COEFFICIENTS 


/d>.  -H'-Jl.  ^.Jl.  6".  /O 


^ / 


IDVAR  [21  NDV 


a OR  /3 

SCHEDULES 


IDVAR  111 


TEST  RUN  NUM 


table  II.  - Concluded. 


Definition  of  DATASET  IDENTIFIER  Uth  Character  (i) 


4th 

Character 


0 

H 


Tvne  of  Data 


Force  Data 


Aerodynamic  force  coefficients 

Left  nose  and  main  landing  gear 
door  and  strut  hinge  moment 
coefficients 


N 

E 

M 

F 

P 

W 


Pressure  Data 

= Left  nose  3 ending  gear  door  outer 

surfac6  static  pressure  coefficients 

= Left  nose  landing  gear  door  inner 

surface  static  pressure  coefficients 

= Left  main  landing  gear  door  outer 

surface  static  pressure  coefficients 

= Left  main  landing  gear  door  inner 

surface  static  pressure  coefficients 

= Left  nose  and  main  landing  gear  door 

perimeter  static  pressure  coefficients 

= Left  main  landing  gear  strut  static 

pressure  coefficients 


TABIiE  III. 

MODEL  DIMENSIOHAL  DA3?A 





MODEL  CCMFOHEHT!  “ ^68 

GENERAL  DISCiRIFTIOH*  Configuration  l40C  orblter  fuselage.  Similar  to 

140A/B  fuselage  except  aft  body  revised  and  mldbody-uing  glove  area 

modified.  3g0  has  the  addition  of  air  vent  doors  and  air  vent  door  probes. 

MODEL  SCALE;  0.0405 

DRAWING  HUMBER:  VL70-000140C,  -000208C,  -000205A,  -000200B,  -000503 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (IML:  Nose  @ Xq  = 238),  In. 

1290.30 

52.257 

Length  (OML:  Nose  @ X - 235),  In. 

0 

1293.30 

52.379 

Max  Width  (@  Xq  = 1528. 3),  In. 

264.0 

10.692 

Max  Depth  (@  X = l464).  In. 

250.00 

10.125 

Fineness  Ratio 
Area  - Ft^ 

4.899 

4.899 

Max . Cross -Sectional 

Plan form 

Wetted 

340.89 

0.559 

Base 


TABI®  in  (Continued) 
MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT  CANOPY  - 

GENERAL  DESCRIPTION  Configuration  3AOC  orbiter  canop7>  vehicle  cabin 
No.  31  updated  to  MCR  200-R4.  Used  with  fuselage  , 


MODEL  SCALE;  0.0405 


DRAWING  NUMBER : VL70-0Q01L.0C.  -00Q202B.  -00020L 


DIMENSIONS  : FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (Xq  “ 434.643  to  578),  In.  143.357  5.806 

Max  Width  f®  X^  = 513.127).  In.  152.412  6.173 

\J  ' \ in - jh  iii  ■ 

Max  Depth  (Zq  ==  501  to  449-39),  In.  51.61  2.090 

Fineness  Ratio 

Area  

Max.  Cross-Sectional  . 

Planfortn 

Wetted  ____™ 

Base  
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MEE  in  (Continued) 

MODEL  DIMENSIONAL  DATA 

MODEL  COMPONENT:  rt.kvom  ^ k.. - * 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140C  dual  panel  eleven*  Eleven  hinge~ 

line  at  Xq  = 1367.  Elevon  split  line  at  Yg  ~ 281  to  312, 5«  Upper  wing/ 
eleven  gap  sealed  tbv  flipner  doors. 

MODEL  SCALE;  0.0405 

DRAWING  NUMBER;  VL70~000140C,  -006089,  -000200B,  -006092 


DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Area  ~ 

210.00 

0.344 

Span  (equivalent)  , In.  ' 

349.20 

14.143 

Inb*d  equivalent  chord  , In. 

118.00 

4.779 

Outb'd  equivalent  chord  » In. 

55.19 

2.235 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

0.210 

0.210 

At  Outb'd  equiv.  chord 

0.400 

0*400 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge 

0.0 

0.0 

Tailing  Edge 

- 10.056 

- 10.056 

Hingeline  _ 

(Product  of  Area  & c) 

0.0 

0.0  ' 

Area  Moment  Ft^ 

1587.25 

• 0.1054 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In, 

90.70 

3.673 

TAjBLE  III  (Continued) 
MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT  : BODY  FLAP  - Ftq 

GENERAL  DESCRIPTION  ’•  Configuration  140C  body  flap.  Hingellne 
located  at  X = 1532,  Z = 287. 

-I Q 1.^ 


DRAWING  NUMBER  •.  ,.VL70"00Qli<-0C,  -355UA 


DIMENSIONS  : FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


Length  (Xq=1525.5  to  Xq=1613),  In._ 

_^.5U 

Max  Width  (®L.E.,  Xo=1525.5),  In.„ 

256.00 

10.368 

Max  Depth  (Xq  = 1532),  In.  _ 

19.798 

0.802 

Fineness  Ratio 
Area 

Max.  Cross-Sectional  (®H.L.  ) _ 

0.058 

Planform  

135.00 

0.220 

Wetted 

Base  (Xq  = 1613)  „ 

L.89 

0.008 

lABIiE  m (Contittuea) 
MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT:  Landing  Gear 

GSNEPJIi  DESCRIPTION:  modified  to  confom  to  undated  drawings  V070~510001 

and  V070-510501.  including  web‘»simulation.. 


Model  Scale  = o.oj.oq 

Drawing  Number:  „ VO?0>-510001^JggZ0^510501 


DDIENSIQHS; 

NC5E  LANDING  GEAR 
STRUT 
Number 

Diameter  ia. 

Length  in. 

Ei^^osed 

Pivot  Point  to  Wheel  Axis 
Pivot  Point  Location  in. 

Xo 

Zq 

VfflEELS 

Nuaber 

Diameter  in. 

Width  in. 

Axis  Location  in, 

Xo 

To 

Z© 

DOORS 
Side 
Number 
Length  in. 

Height  in. 

Area  Pt2 
Hingeline  Location 
Xo 
To 
Zo 

End 
Number 
Length  in. 

Depth  in. 

Area  pt^ 

Hingeline  Location 
Xo 
T„ 


FULL  SCALE 


1_ 

6^k2S. 

63.704 

76.543 

-jssacoag 

_ 2 

, JL3  J2S9, 

.5>r.e77. 

370.167 

0.0 

■.221x^3, 


2. 

108. 47 
20.543 


...  NOM 


MODEL  SCALE 


_1 

.JL.26Q. 

2.580 

3.100 

2JLSiha. 

_a 

-Q.4.4QQ 

14.992 

0.0 

-8..97.Z 


2 

Aasi 

0.832 


JL2x224 

JLONE 
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DSM  4S5-1  Exp.  11/27/73 


rsmiB  III  (Conliiaued) 


MODEL  COMPONENT:  LandiEK  Gear  - G^g 

(Continued) 

DIMENSIONS: 

POLL  SCALE 

MODEL  SCALE 

MAIN  LANDING  GEAR 

STRUT 

Number 

2-_. 

_ J2. 

Diameter  in. 

0.380 

Length  in. 

Exposed 

f^..9Ql 

3. 560 

Pivot  Point  to  Wheel  Axis 

107.901 

4..  370 

Pivot  Point  Location  in. 

Xo 

1180.0 

47.790 

Zo 

_283.;6i2 

11.462 

WHEEIS 

Number 

L 

4 

Diameter  in. 

_-49.3.83_ 

2.000 

V/idth  in. 

17.778 

0.720 

Axis  Location  in. 

Xo 

1172Jt71 

47.485 

To 

+ 136.000 

+ 5.508 

Zo 

175.372 

7.XQ3 

DOORS 

Side 

Number 

2 

2 

Length  in. 

151.012 

6.116 

Height  in. 

62.4.69 

2.530 

Area  Pb2 

Hingeline  Location 

Xo 

To 

+ 174..  000 

+ 7.04.7 

Zq 

282. 1A8 

11.427 

END 

Kuniber 

NONE 

NONE 

Length  in. 

Depth  in. 
Area  Pt2 

Hingelina  Location 

Xo 

To 

*7 


^£SS 
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0!ASrJB  in  (Continued) 
MODEL  DlMEllsiONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT  : 01^  POD  -_%4 

GENERAL  DESCRIPTION  ’ Configuration  ILOC  orbiter  QMS  pod  - short  pod. 


MODEL  SCALE:  0.0405 

DRAWING  NUMBER  1 . VL70-^0&401^__-QQ841Q 

DIMENSIONS  ; 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (OMS  Evni  Sta.  Xq=1310.5), 
Max  Width  (®  Xq  = 15H),  In, 

Max  Depth  (@  X = 153.1),  In. 

In.  258. 50 

10.469 

__  136-8.___ 

5.540 

74.70 

.3.025 

0 

Fineness  Ratio 

Area  — Pt^ 

Max.  Cross~  Sectional 

58.864 

0.0966 

Plan  form 

Wetted 

Bose 


'EABLE  in  ( Continued) 

MODEL  DIMENSIONAL  D/iTA 


MODEL  COMPONENT;  CMS  NOZ2LE3  - 

_j(SQ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  X40C  orbiter  QMS  Nozales. 


MODEL  SCALE;  0,040$ 

DRAIOTG  NUMBER:  VL70~000IA0A  (Location) ^ SS~A00106.  Releg.se  $ (Contour) 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

MACH  NO. 


Length  - In. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane 
Throat  to  Exit  Plane 

Diameter  - In. 

. Exit 
Throat 
Inlet 

Area  - ft^ 

Exit 

Throat 

Gimbal  Point  (Station)  - In. 
Left;  H^i¥KX  Nozzle 
Xo 


' ^ 


•JaaacSOt  Nozzles 
Xo 
?0 


z., 


0 


Null  Position  - Deg. 
Left  Nozzle 

Pitch 

Yaw 

Right  SJSKSEK  Nozzle 
Pitch 
Yaw 


1518,00 
--  88,0 

61.479 

_<!i3.564 

492.0 

19.926 

■_  .1518,00 

__61.479 

88.00 

^.564 

492.00  1^526 

15°49' 

15 “49' 

12°17* 

12“17' 

15°49* 

15 “49' 

i2°17' 

12 '>17' 
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TABIE  in  (Continued) 
MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT  : RtlDDER  - Rc 

GENERAL  DESCRIPTION  ■ Configuration  140C  orbiter  rudder  (identical 
to  configuration  140A/B  rudder). 


MODEL  SCALE;  0.0405 


DRAWING  NUMBER  . VL70-000U6B.  -000095 


DIMENSIONS 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Area  - Ft^ 

100.15 

0.1643 

Span  (equivalent),  In. 

201.00 

8.141 

Inb'd  equivalent  chord 

91.585 

3.709 

Outb’d  equivalent  chord 

50.833 

2.059 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

0,400 

0.400 

At  Outb'd  equiv.  chord 

O.AOO 

0.400 

Sweep  Bocic  Angles,  degrees 

Leading  Edge 

34.83 

34.83 

Trailing  Edge 

26.25 

26.25 

Hingeline 

3L.83 

34.83 

(Product  of  Area  Se 

c)  , 

Areo  Moment 

.Ft^  610.92 

0.0406 

Mean  Aerodynamic  Chord,  In. 

73.2 

2.965 
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TABLE  III  (Continued) 
MODEL  DIMEMSIOHAL  DATA 


MODEL  COMPONEHT;  VERTICAL  - Vq ^ 

GEMERAL  DESCRIPTION:  Configuration  lAOC  orbiter  vertical  tail  f identical 

to  configuration  140A/B  irertical  tail). 


MODEL  SCALE;  0.0405 


DRAWING  NUMBER:  VL7O-O0Q14OC . 70-000146B 


DIMENSIONS: 

PULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

TOTAL  DATA 

o 

Area  (Theo)  - Ft 
Pianform. 

U3.253 

0.678 

Span  (Theo)  - In. 

315.72 

i2.787 

Aspect  Ratio 

1.675 

1.675 

Rate  of  Taper 

0.507 

O..507  - ■■ 

Taper  Ratio 

0.404 

0.404 

Sweep- Back  Angles^  Degrees. 

Leading  Ec.ge 

45.00 

45.00 

Trailing  Edge 

26.25 

26.25 

0.25  Element  Line 

41.13 

Chords : 

Root  (Theo)  WP 

268. 50 

10.874 

Tip  (Theo)  W 

108,47 

4.393 

MAG 

199.81 

8.092 

Pus.  Sta.  of  .25  MAC 

1463.35 

59.272 

W.P.  of  .25  MAC 

635.52 

25.738 

B.L.  of  .25  MAC 

0.00 

Q.OO 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  .nugle  - Deg. 

10.00 

10.00 

Trailing  Wedge  Angle  - Deg. 

iL22_ 

liusa 

Leading  Edge  Radius 

2^00...- 

-0.P8IO. 

Void  Area 

13.17 

0.022 

Blanketed  Area 

0.0 

0.0 
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TABLE  III.  (Continued) 
MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  OOMPONEOT;  WING-Wiy? 


"EN!E<yV.  DESCRIPTION;  Configuration  UOC  orbiter  vdug,  MCR  200-R4,  similar  to 
140A/B  vdng  but  with  refinements! — Irnnroved  vri ng-boot-nidbody  fairing  (X^  = 9L0 

to  Xn  = lOLO);  eleven  split  line  relocated  from  Yn  281  to  Yn  312.5. 


MODEL  SCALE:  0.0L05 

NO. 


DIMENSIONS; 

TOTAL  DATA  - 

Area  'v'liec . ) Ft^ 

Planform 
Span  (Theo  In. 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
■’'aper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Sweep  Sack  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords; 

Root  (Theo)  B.P.0,0. 

Tio,  (Theo)  B,P, 

MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

EXPOSED  DATA  , 

— AreaTTHeo)  Ft^ 

Span,  (Theo)  In.  BP108 
Aspect  Ratio 
Taper  Ratio 
Chords 

Root  BP108 
Tip  1.00  b 

MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA) 
XXXX-64 

Root  b ■ 

I 

Tip  b - 

7 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff  o 
Plan-Pc-m  Area  Ft^ 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M,  L.  8 Sta 
Leading  Edge  Intcrseerts  Wine  9 Sta 

29 


DWG.  NO.  VL70--0001A0C.  -000200B 
FULL-SCALE  MODEL  SCALE 


2690.00 

936.68 

2.265. 

1.177 

0.200 

i,m. 

SL522. 


L.L12 

^,23.6. 

2.265 

JL..A77- 

0.200 

.j.m 

0.500 


A5.000 


--  10.056  - 10.056 


689.2A 

i27,g5, 

-JuLAJlL- 

1136.83 

390.^8 

-182.13 

1751.50 

T'io'.gS'" 

2.059 

0.245 

562.09 

"'T37:B'5''~ 

39-2. 83_ 
1185.98 
29A.20 


35.209 

-5,181. 

19.220 

LLQkZ. 

11*212. 

-7*.236 

2.873 

29!iB8 

2.059 

0.2A5 

22.765 

535T~ 

15..910. 

48.032 

11.919 

10.197 


0.113 


Orll2 


0.120 


0.120 


□DEIE 

500.00 

1024.00 


n T 

20:250 

U1.U72 


ORIGINAL  PAGE  I5 
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TABI£  III.  (Concluded) 

MODEL  DIMENSIONAL  DATA 

MODEL  COMPONENT;  TRANSITION  GRIT  - X9 

GENERAL  DESCRIPTION;  Grit  located  on  model  nose  and  all  swept  surfaces 
to  provide  forced  boundary  layer  transition. 


NCWINAL  GRIT  DIAMETER  - IN. 


Fuselage 

O.OO5U 

All  surfaces  except  fuselage 

0.0076 

STRIP  THICKNESS  - In. 

0.10 

LOCATION; 

Inches  afS  of  local  leading  edge 
(streamwise) 


1.00 


a.  NAAL  Tunnel  Installation 
Figure  2.  Model  sketches 


Model  Base  Pressure  Instrumentation 
Figure  2.  Model  sketches 
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j J0v/^£X  sSu&^Kf 

^ i 1 !_  ^ 

•3Sf  fJ4(3 

f3£S  »J56  *3S7  f< 

^8 

1 ' 

*348  *349  *SSO  »aS/ 

52 

•j// 

*s/7  ii3jza 


•J05'  ^326.  k327 


0(JT££  2iooe  ^£PA^ 


*v3a/  ^.3fl3  |!3Si 

L_  ^!  ' ' 

1 I I I 


■/■^7-Aj^ 


I 

J-jj.  4/o-j-^7//  - 


e.  L,  H.  MLG  Door  Pressure  Instrumentation 
Figure  2.  Model  sketches 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  J'OOR  QUALiry 


L. 


L*  H.  ML(J  Strut  Pressure  Eastrumeatation 
Figure  2.  Model  sketches 


g«  'typical  Ijandlug  Gear  Strut  Strain  Gage  Instrumentation 
Figure  2.  Model  sketches 


i^OAC^K j 

0/^Aj^  )>OD^ 

7tf/?PA^  ^ Ajc6£ 


h.  atypical  landing  Gear  Door  Strain  Gage  Instrumentation 
Figure  2.  Model  slcetcheB 

40 


a.  NAAL  Installation,  Front  View,  Model  Configuration 
b68c12G20M16K28w127E55F10V8R5X9 
Figure  3.  Model  photographs 


h.  NAAL  Installation,  Rear  view.  Model  Configuration 
b68c12G20M16N28w127E55F10v8r5X9 
Figure  3,  Model  photographs 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


.tion.  Side  View,  Model  Configuration 
5F10V8R5X9  + ItO'  X 80’  Strut  Simulation 
■e  3.  Model  photographs 


his  pefe  is  blank.  ) 


APPENDIX 


VOLUME  3 


Volume  Tabulated  Pressure  Data 


Fourth 

Character 


2 Nose  landing  gear  door  outer  surface  W 

Nose  landing  gear  door  inner  surface  E 

3 Main  landing  gear  door  outer  surface  M 

Main  landing  gear  door  inner  surface  F 

4 Nose  and  main  landing  gear  door 

perimeter  P 

Main  landing  gear  strut  W 


* The  fourth  character  in  each  dataset  identifier  (i.e. 
perimeter)  represents  the  individual  component. 


Tabulations  of  plotted  data  *are  available 
on  request  from  Data  Management  Services. 


Page 

1-351 

352-702 

703-1053 

1054-i4o4 


1405-1755 

1756-2106 


RFFPXX,  for 
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PRECEDING  PAGE  BLANK  NOT  FILM" 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AtB3  ( NAAL-751  ) 


t.  \ 


a O 
^ Si 

g® 


'pi 


DATE  17  HAY  76 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


PAGE  703 
(RFFHOll  t 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

w 

8590.01300 

SQ.FT. 

XMRP 

s 

1076,7000 

IN.  XO 

HACH  « 

,170 

ELEVON  » 

,000 

LREF 

= 

H74.8100 

INCHES 

YMRP 

B 

,0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

,000 

SPDBRK  w 

25.000 

BREF 

936.6800 

INCHES 

2MRP 

n 

375,0000 

IN.  ZO 

PHl-N  « 

,000 

THETAN  « 

,0QQ 

SCALE 

— 

.OH  05 

PHI-M  » 

,000 

thetam  « 

.000 

BETA 

( 

n = -10. 

180 

ALPHA  ( 

n 

« ,010 

QtPSFl  48.858 

PO/P5F  - 2113,5  RUN  NO  « 

5,0000 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CNL 

.050 

-.1422 

1526 

-.1215 

-.1890 

,230 

-.1353 

-.1492 

-,1820 

-.2236 

,mo 

-.137! 

-.1405 

-.1561 

-.1941 

,590 

-.1284 

-.1388 

-.1474 

-.1578 

.770 

-.1284 

-.1353 

-.1474 

-.1630 

.078 

-,13!9 

-.1336 

1336 

-.1561 

BETA  ( I)  = -10. ISO  ALPHA  C 3)  = B.OBO  QtPSF)  ■»  HS.832  PO/PSF  » 8113.5  RUN  NO  » 5.0000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

,050 

-.0953 

- , 0936 

-.1126 

1369 

.230 

-.0936 

143 

-.1178 

1366 

.410 

-.0919 

-.0901 

-.0988 

-.1178 

.590 

-.0867 

- , 0936 

-.0953 

-.0970 

.770 

-.0901 

-.0936 

-.1022 

-.1126 

.878 

-.0936 

-.0953 

-.0953 

1091 

BETA  ( 11  = -10.180  ALPHA  ( 31  = "i.SaO  Q(PSF)  <>  H8.B52  PO/PSF  » 8113,5  RUN  NO  •>  5.0000 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

-07BQ 

.3100 

-5B2D 

.8530 

X/CML 

.050 

*.0452 

-.0393 

-.0866 

-.0728 

.230 

-.0452 

-.0677 

-.0539 

-.0539 

,4!0 

-.0470 

-.0401 

-,0401 

-,0418 

.590 

-.0452 

-.0470 

-.0452 

-.0366 

,770 

-.0504 

-.0521 

-.0556 

-.0625 

,870 

-.0573 

-.0556 

-.0504 

-.0608 

DATE  17  MAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 11  = -10.120  ALPHA  ( H)  = 6.200  QtPSF)  - H2.852  PO/PSF  » 2113.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

*050 

.0013 

.0168 

-.0280 

-.0073 

.230 

-.0021 

-.0142 

.0047 

.0151 

.410 

-.0055 

,0047 

.01 16 

.0237 

.590 

-.0055 

-.0055 

.0013 

.0151 

.770 

-.0107 

-.0107 

-.0142 

-.0142 

.870 

-.0193 

-.0176 

-.0107 

-.0159 

BETA  t >;  = -10.120  ALPHA  1 51  = 8.310  Q(PBF)  =•  42.852  PO/PSF  = 2113.5  RUN  NO  * 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

,0547 

.0737 

.0375 

.0495 

.230 

.0444 

.0426 

.0633 

.0823 

,410 

.0392 

.0564 

.0668 

.0892 

.590 

.0392 

.0444 

.0564 

.0737 

.770 

.0306 

.0357 

.0357 

.0375 

.878 

.0220 

.0237 

.0392 

.0340 

BETA  ( I)  = -10.120  ALPHA  ( 6)  = 10.330  QIPSF)  = 42.852  PO/PSF-  2113. 5 mjN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.1013 

.1289 

.0909 

.1047 

.230 

.0944 

.0858 

.1165 

.1427 

.410 

.0658 

.1030 

.1185 

.1427 

.590 

.0023 

.0909 

.1030 

.1254 

.770 

.0702 

.0737 

.0806 

.0858 

.878 

.0616 

.0651 

.0806 

.0805 

CRFFHOl) 

5.0000 


5.0000 


5. 0000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PACE  705 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  { e)  =*  -5.090  ALPHA  in'*  .OJO  Q(PSF)  * H2.905  PO/PSF  - 2113.3  SUM  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  OEPEtWENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,58e0 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1105 

-•nee 

1005 

-.1553 

.S30 

-•1174 

-.1449 

-•1656 

.mo 

-•imo 

-.1174 

-.1877 

-.1535 

.590 

-.1105 

-.1191 

-.1577 

1346 

.770 

-.1140 

-.ieo8 

-.1346 

-.1467 

• 878 

-.U57 

-.ie43 

-.1543 

-.1435 

BETA  t 21  = “5.090  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSF)  ■ H2.905  PO/PSF  “ 2113. 3 RUN  NO  • 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

.3100 

.5820 

• 8530 

X/CHL 

.050 

-.0641 

-.0641 

-.0916 

-.1037 

.230 

-.0695 

-.0916 

-.0864 

-.0916 

.410 

-.0757 

-.0692 

-.0761 

-.0047 

.590 

-.0757 

-.0761 

-.0796 

-.0778 

.770 

-.076! 

-.0796 

-.0685 

-.0968 

.878 

-.0813 

-.0864 

-.0813 

-.0985 

BETA  ( 2i  = -5.090  ALPHA  ( 3)  « H.120  QIPSF)  - M2.905  PO/PSF  ■ 2113.3  RUN  NO  - 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0510 

-.0154 

-.0653 

-.0572 

.530 

-.0579 

-.0417 

-.0348 

-.0340 

-410 

-.0313 

-.0579 

-.0279 

-.0245 

.590 

-.0348 

-.0365 

-.0365 

-.0262 

.770 

-.0417 

-.0434 

-.0406 

-.0554 

.878 

-.0486 

-.0486 

-.0451 

-.0537 

(RFFMOll 

‘1.0000 


H.OOOO 


M.OOOO 
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DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2J  « -5.030  ALPHA  t «+J  « 6.220  QIPSFl  » 42.905  PO/PSF  ■ 2113.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,58BG 

,0530 

X/CML 

.050 

.0220 

.0333 

-.0038 

.0030 

.230 

,0151 

.0064 

.0105 

,0289 

.410 

.0099 

,0203 

,0254 

.0324 

-590 

.0064 

.0099 

.0134 

,0254 

.770 

“.003B 

-.0021 

-,0055 

-.0073 

.078 

-.0107 

-.0124 

-.0004 

-.0090 

BETA  ( 2)  = -5.090  ALPHA  t S)  » 6.280  QIPSF)  ■ 42.905  PO/PSF  - 8113.3  RUN  NO  • 

SECTION  t 1 IMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

.0704 

.0877 

,0445 

.0583 

.230 

.0583 

.0479 

,0738 

.0877 

.410 

.0531 

.0652 

,0738 

.0920 

.590 

.0496 

.0435 

,0600 

.0773 

.770 

.0376 

.0375 

.0410 

.0410 

.878 

.0272 

.0272 

.0393 

,0358 

BETA  t 2!  = -5.090  ALPHA  ( 61  = 10.320  QIPSFI  - 42.905  PO/PSF  =■  2113.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.1116 

,1323 

.0892 

,1047 

.230 

.0995 

.0909 

.1219 

.1375 

.410 

.0926 

.1064 

,1185 

.1375 

.590 

.0875 

.0909 

,1030 

.1237 

.770 

.0719 

.0754 

,0823 

.0840 

.878 

.0616 

.0651 

,0708 

.0754 

IRFFHOn 

4.0000 


4.0000 


4.0000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA J 63  < NAAL-751  ) 


PACE  707 


DA  1 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUWACE 

BETA  t 3J  = .ODO  ALPHA  ( I)  ■ .000  QtPSF)  ■ 43.098  PO/PSF  - H113.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IJMAlN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CML 

.050 

-,0031 

-.0813 

-.0693 

-,1330 

- , 0080 

- . 0795 

1 lOB 

-,1827 

.410 

-,0917 

- . 0960 

-.1037 

-.1210 

.590 

-.0951 

-.1037 

-.1089 

-.1106 

.770 

-.1003 

1009 

-.1158 

-.1279 

,878 

-.1072 

-.1141 

-.1106 

1261 

BETA  I 3)  = .000  ALPHA  ( 8J  = 5.050  QtPSF)  - 45.890  PO/PSF  - 5113.3  RUN  NO  * 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

- . 0452 

-.0366 

-.0693 

-.0952 

.230 

-.0521 

- . 0624 

-.0641 

-.0693 

,41D 

-.0572 

-.0555 

-,0590 

-.0676 

.590 

-.0824 

-,0659 

-.0659 

-.0641 

.770 

-.0693 

-,0728 

-,0762 

-.0840 

,878 

-.0762 

- . 0797 

-.0745 

-.0848 

BETA  t 31  - ,000  ALPHA  t 3)  = 4.130  Q(PSF)  • 45.898  ' PO/PSF  - 5113.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.0055 

.0064 

-.0418 

-.0435 

.230 

-.0124 

-,0383 

-.0159 

-.0159 

,410 

-.0193 

-.0176 

-.0142 

-,0142 

.590 

-.0245 

-.0262 

-,0200 

-.0176 

.770 

-.0366 

-.0303 

-.0400 

-.0418 

,870 

-,0435 

-.0452 

-.0366 

- . 0469 

IRFFHOI) 

1.0000 


I. 0000 


1.0000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  • .000  ALPHA  ( m - 6.190  OCPSP)  ■ M2. 898  PO/PSF  • 2113.3  RUN  NO  " 

SECTION  t HMA1N  LND  QR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8330 

X/CML 

.050 

.0341 

.0462 

.0082 

-.0021 

,230 

,0255 

-.0055 

.0272 

.0376 

.mo 

.0185 

.0220 

.0289 

.03H1 

.590 

.0116 

.0099 

.0151 

.0255 

.770 

-.0039 

-.0021 

-.0021 

-.0004 

.878 

-.0125 

-.0125 

.0013 

-.0073 

BETA  ( 31  = .000  ALPHA  t 5)  = 8.300  QtPSF)  » >12.838  PO/PSF  ■ 2113.3  RUN  NO  « 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.05C 

.0771 

.0309 

.0495 

,0426 

.230 

.0633 

.0323 

.0753 

.0840 

.410 

,0598 

.0650 

.0753 

.0022 

.590 

.0512 

.0495 

.0581 

,0736 

.770 

.0392 

,0374 

,0409 

.0461 

.878 

.0254 

.0254 

.0392 

,0374 

BETA  t 31  = .000  ALPHA  ( 61  = 10.350  QtPSFl  “ H2.B9B  PO/PSF  » 2113.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

.1132 

. 1270 

.0736 

.0684 

.230 

.0994 

.0667 

.1167 

.1235 

.410 

.0943 

.1029 

.1115 

.1218 

.590 

.0957 

.0874 

.0977 

.1115 

.770 

.0719 

.0702 

.0770 

.0822 

,878 

.0591 

,0598 

,0753 

.0702 

(RFFHOl 1 

1.0000 


1.0000 


I. 0000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t m « H.970  ALPHA  t 11  - .010  QtPSFI  - HB.88a  PO/PSF  ■ BUS.'J  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  lEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

^.0641 

-.0589 

-.0434 

-.0968 

.530 

- . 0744 

-.0090 

- . 0865 

-.095t 

.410 

-.0796 

-.0313 

-.0330 

-.0960 

»590 

-.0847 

-.0839 

-.0934 

-.0916 

.170 

-.0916 

-.1005 

-.1050 

1089 

.878 

-.0985 

-.1037 

1005 

1 106 

BETA  t HI  = 4.970  ALPHA  ( 21  = 2.060  QtPSFI  « 42.888  PO/PSF  ■ 2113.4  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5330 

.9530 

X/CML 

.050 

-.0333 

-.0545 

- . 0470 

-.0713 

.330 

-.0435 

-.0073 

-.0407 

-.0533 

.410 

-.0470 

-.0487 

-.0487 

-.0539 

.590 

-.0539 

-.0608 

-.0573 

-.0539 

.770 

-.0643 

-.0677 

-.0715 

-.0746 

.870 

-.0759 

-.0781 

-.0694 

-.0781 

BETA  < 4)  = 4.970  ALPHA  ( 3)  = 4.150  QIPSFI  * 42.8B8  PO/PSF  - 2113.4  RUN  NO  “ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

.0013 

,01 16 

- , 0348 

-.0331 

.330 

-.0107 

.0064 

-.0107 

-.0090 

.410 

-.0159 

-.0159 

-.0107 

-.0107 

.590 

-.0545 

-.0579 

-.0510 

-.0154 

.770 

-.0331 

-.0383 

-.0383 

-.0348 

.878 

-.0455 

-.0486 

-.0366 

-.0417 

(EFFHOn 

3.0000 


3.0000 


3.0000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  710 


0A163  ORB  main  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

IRFFMOn 

BETA  ( H ) 

- 4, 

.970  ALPHA  t m 

• 6.200  GlPSn  ° 42.0BB 

PO/PSF  » eU3,4 

RUN  NO  « 3.0000 

SECTION  t 

DMAIN 

LND  GR  OR- 

^0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.0324 

.0427  -.0004 

.0047 

.230 

.0203 

,0099 

.0255 

.0289 

-mo 

.0168 

.0168 

.0237 

.0255 

.590 

.0082 

.0065 

,0134 

,0220 

.770 

-.0038 

-.0055  - 

-.0055 

-.0004 

.878 

-.0176 

-.0176  - 

,0055 

-.0124 

BETA  ( H) 

4. 

,970  ALPHA  ( 51 

= 8.250  Q(PSF)  « 42,808 

PO/PSF  - 8113.4 

RUN  NO  « 3.0000 

SECTION  ( 

IIMAIN  LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0650 

.0771 

.0254 

.0323 

.230 

,0530 

.0357 

.0599 

.0650 

.HIO 

.0512 

,0512 

.0599 

.0501 

,590 

.0392 

,0375 

.0478 

.0616 

.770 

.0254 

.0254 

.0288 

.0357 

.878 

.0151 

.0133 

.0288 

. 0254 

BETA  ( H) 

4.970  ALPHA  ( 6) 

=*  10.330  Qtpsn  « 42,800 

PO/PSF  - 2113.4 

RUN  NO  ' 3.0000 

SECTION  ( 

DMAIN  LND  GR  DR- 

■0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0978 

.?081 

.0599 

.0582 

,230 

.0875 

.0550 

.0943 

.0995 

,410 

.0840 

.0840 

,0926 

.0926 

.590 

.0719 

.0719 

.0825 

.0926 

.770 

.0582 

.0582 

,0633 

.0719 

.878 

,0461 

,0461 

.0593 

.0582 

I 


r 


<)EIGlNAi;  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITXJ 
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OAIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  t 5J  - 10.040  ALPHA  ( n « .OBO  QtPSF)  * 42.853  PO/PSF  » 21 13.4  RUN  NO  » 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/&1L 

.07B0 

.3100 

.58S0 

.0530 

X/CML 

.050 

- . 0574 

- . 0504 

-.0384 

-.0919 

.230 

-.0694 

-.0349 

-.0729 

“,0764 

.410 

“,0729 

“,0746 

-.0729 

-.0815 

.590 

-.0033 

-.0850 

-.0850 

“ . 0798 

.770 

-,0919 

- . 0953 

-.0971 

-.0953 

.870 

“ , 0900 

-.1040 

-.0953 

-.1025 

BETA  C 51  « 10,040  ALPHA  t 2)  = 2.100  QtPSF)  - 42.853  PO/PSF  » 2U3.4  RUN  NO  « 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0262 

-.0176 

-.0303 

-.0693 

.230 

-.0400 

-.0245 

-.0400 

-.0417 

.410 

-,0452 

-.0459 

-.0400 

-,0452 

,590 

-.0538 

-.0590 

-,0504 

-.0469 

.770 

-.0659 

-.0593 

-.0659 

-,0624 

,878 

“.0745 

-,0762 

-.0641 

-.0693 

BETA  [ 5)  = 10,040  ALPHA  ( 3)  = 4.  150  QtPSFl  42.B53  PO/PSF  « 2113.4  RUN  NO  « 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-,002t 

.0082 

-,0315 

-.0419 

.230 

-.0125 

-.0073 

-.0125 

-.0090 

,4!0 

-.0159 

-,0194 

-.0125 

-.0153 

,590 

-.0298 

-,0298 

-.0253 

-.0159 

,770 

-.0419 

-.0419 

-.0384 

-.0350 

,878 

-.0505 

-.0523 

-.0402 

-,0436 

(RFFHOn 

2.0000 


2.0000 


2*0000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  = lO.OHO  ALPHA  ( HI  = 6.200  Q(PSF)  »>  4S.B53  PO/PSF  « 2113.4  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

,050 

,0203 

.0208 

-.0150 

-,0176 

.230 

.01 15 

.0150 

,0133 

.0150 

,mo 

.0099 

.0064 

.0133 

.0099 

.590 

-.0038 

-.0055 

-.0004 

.0099 

.770 

-.0141 

-.0176 

-.0141 

-.0073 

,078 

-.0262 

-.0379 

-.0158 

-.0176 

BETA  t 5)  = 10.040  ALPHA  I 51  = B.250  Q(PSF)  = 42.853  PO/PSF  ■ 2113.4  RUN  NO  * 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

.0479 

.0565 

.0047 

.0030 

.330 

.0375 

,0393 

.0393 

.0410 

.410 

.0393 

.0341 

.0393 

.0393 

.590 

.0355 

.0330 

.0389 

.0393 

.770 

.0116 

.0065 

.0151 

.0303 

.078 

.0030 

-.0004 

.0134 

.0099 

BETA  t 5)  = 10.040  ALPHA  ( 6)  = 10.370  QIPSFl  = 42.BS3  PO/PSF  = 2113.4  RUN  NO  - 

SECTION  ( DRAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5030 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0755 

.0773 

.0254 

.0330 

.330 

.0651 

,0634 

.0551 

.0651 

,410 

.0606 

.0617 

.0589 

,0651 

.590 

.0531 

.0479 

.0565 

.0669 

.770 

,0393 

.0358 

.0393 

.0496 

.870 

.0373 

.0337 

,0392 

.0323 

(RFFHOD 

2.0000 


2.0000 


2.0000 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHOSJ  ( 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

B 

2690.0000 

SQ*FT, 

XMRP  - 

1076.7000 

IN,  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  “ 

,000 

LREF 

474.8100 

INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  ^ 

.000 

SPD0HK  « 

S5,000 

BREF 

936.6800 

INCHES 

2HRP 

375.0000 

IN.  20 

PHI-N  • 

.aeo 

THETAN  - 

.000 

SCALE 

Tt 

.0405 

PHt-H  ■ 

.230 

THETAM  - 

.000 

BETA  ( n = -IQ. OSD  ALPHA  t 11  *■  .040  Q(PSF>  • 42.872  PO/PSF  ■ 2110,0  HUN  NO  » 10.000 

SECTION  t UMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BE0 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1539 

<-.1574 

-.1108 

-.1798 

.230 

-.1401 

-.1453 

-. 1798 

-.2315 

.410 

-.1304 

-.1401 

-.1487 

-.1884 

.590 

-.lEBO 

-.1367 

-.1470 

1539 

.770 

-.129B 

-. 1349 

-.1470 

-.1600 

.878 

-.1315 

-.1384 

-.1367 

-.  1608 

BETA  { n = -10.050  ALPHA  t 21  = 2.090  Q(PSF1  - 42.872  PO/PSF  - 2110. 0 RUN  NO  - 10.000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

1041 

-.1007 

-.1076 

-.1266 

.230 

-.0920 

-.1059 

-.1180 

-.1422 

.410 

-.0937 

-.0920 

-.0972 

-.1110 

.590 

-.0868 

-.0920 

-.0920 

-.0886 

.770 

-.0903 

-.0920 

-.1024 

-.1110 

.878 

-.0955 

-.0955 

-.0972 

-.1145 

BETA  I n = -10.050  ALPHA  ( 31  = 4.170  Q(PSF)  - 42,072  PO/PSF*  2110. 0 RUN  NO  » 10.000 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0540 

-.0470 

-.0920 

-,0643 

.230 

-.0470 

-.0505 

-.0591 

-.0626 

.410 

^.0522 

-.0419 

-.0419 

-.0435 

.550 

-.0470 

-.0505 

-.0463 

-.0349 

,770 

-.0522 

-.0522 

-.0574 

-.0643 

.878 

-.0574 

-.0591 

-.0540 

-.0678 
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0Ai63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 1)  = “10.050  ALPHA  t m ■ B.SHO  QtPSF)  • HS.078  PO/PSF  - 2110.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IJHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

--.0038 

.0116 

-.0228 

.0013 

.230 

-.0021 

-.0021 

.0065 

.0099 

-.0038 

.0065 

.0151 

.0255 

.590 

-.0021 

-.0004 

.0082 

.0237 

.770 

-.0090 

-.0090 

-.0090 

-.0090 

.878 

-.0142 

-.0159 

-.0090 

-.0194 

BETA  ( n “ -10.050  ALPHA  t 5)  = B.270  Q(PSF)  » M2. 872  PO/PSF  « 2110. 0 RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0443 

.0701 

.0271 

.0598 

.230 

.0460 

.0426 

.06!5 

.0753 

.410 

.0409 

.0563 

.0650 

.0039 

.590 

.0426 

.0460 

.0546 

.0787 

.770 

.0305 

.0322 

.0340 

.0409 

.878 

.0202 

.0202 

.0340 

.0305 

BETA  t n « -10.050  ALPHA  ( B)  = 10.3H0  QIPSFl  » MR. 872  PO/PSF  ■ 2110. 0 RUN  NO  «• 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.0924 

.1199 

.0821 

.1164 

.230 

.0889 

.0975 

.1164 

.1354 

.410 

.0821 

.1027 

.1182 

.1422 

.590 

.0821 

.0899 

.1027 

.1285 

.770 

.0710 

.0769 

.0003 

.0889 

.870 

.0580 

.0614 

.0706 

.0786 

(RFFMOB) 

10.000 


10.000 


10.000 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 2)  = -5.030  ALPHA  ( 1)  = .010  QIPSFJ  » 42. BBS  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  " 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CKU 

.050 

-.1195 

-.1509 

-.0813 

-.1433 

.530 

-.1106 

-.1153 

!45D 

-.1770 

.mo 

-.US3 

-.1158 

-.1578 

-.1485 

.590 

-.1106 

-.1195 

-.1561 

1595 

.770 

-.1153 

-.1195 

-.1313 

-. 1416 

.078 

-.1175 

-.I54H 

-.1544 

-.  1450 

BETA  < 2)  = -5.030  ALPHA  ( 2)  = 2.090  Q(PSF)  ■ 42.868  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0764 

-.0695 

-.0816 

-.0389 

.530 

-.0713 

-.0799 

-.0903 

-.0989 

.410 

-.0747 

-.0747 

-.0764 

-.0868 

.590 

-.0730 

-.0735 

-.0799 

-.0764 

.770 

-.0785 

-.0816 

-.0085 

-.0950 

.878 

-.0834 

-.0885 

-.0851 

1054 

BETA  ( 2)  = -5.030  ALPHA  t 3)  = 4.150  QIPSFJ  - 42.860  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0579 

-.0193 

-.0659 

-.0417 

.530 

-.0565 

-.0597 

-,0348 

-.0366 

.410 

-.0314 

-.0565 

-.0545 

-.0545 

.590 

-.033! 

-.0366 

-.0314 

-.0510 

.770 

-.0400 

-.0417 

-.0455 

-.0469 

.878 

-.0469 

-.0551 

-.0400 

-.0555 

(RFFM02) 

9.0000 


9.0000 


9.0000 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 2J  = -5.030  ALPHA  t 41  » 6. 190  QIPSFJ  «■  42.868  PO/PSF  <"  2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5980 

.8530 

X/CML 

.050 

.OIBB 

.0306 

-,019H 

.0151 

.S30 

.0134 

.0168 

,0803 

.0803 

.mo 

.0082 

.0168 

,0837 

.0589 

.590 

.0065 

,0088 

.0134 

.0306 

.770 

-.0004 

-.0038 

-.0038 

-.0081 

.87B 

-.0107 

-.0155 

-.0081 

-.0148 

beta  ( 2)  = -5,030  ALPHA  ( 5)  = 8.2B0  QtPSFl  » 42. BBS  PO/PSF  » 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/fflIL 

.0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

.050 

.0583 

.0773 

,0384 

.0618 

.830 

,0566 

.0514 

.0704 

.0791 

.410 

.0497 

.0618 

.0704 

,0848 

.590 

.0479 

.0479 

.0565 

,0773 

.770 

.0341 

,0384 

,0376 

.0446 

.878 

,0855 

.0880 

.0350 

.0307 

BETA  t 2)  = -5.030  ALPHA  ( 6)  = 10.430  Q(PSF)  * 42.868  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

.1079 

,1885 

.0976 

,1182 

,830 

,1044 

.1113 

.1534 

.1371 

.410 

.0958 

.1079 

, 1834 

.1371 

.590 

,0890 

.0941 

, 1079 

.1885 

.770 

.0769 

.0787 

.0855 

,0958 

,87B 

.0638 

.0666 

,0787 

,0769 

(RFFMOBl 

9.0000 


9.0000 


9.0000 
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DA I 83  ORB 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  I 3)  = .010  ALPHA  ( 1)  = ,030  Q(PSF)  = 42.8B0  P0/P5F  = BI09.9  RUN  NO  “ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.OBBS 

“.0B83 

-.0788 

-. 1090 

,B30 

-.0900 

“.0848 

-,1030 

-.1268 

-.0917 

-.0958 

-.1004 

-.181 1 

,590 

“.0935 

lOOH 

-.1038 

-. 1055 

.770 

“.lOBl 

-.1073 

-.1148 

-.1176 

,B78 

-.1073 

-.1184 

-.1090 

1265 

BETA  t 3)  = .010  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSF)  = 42.080  PO/PSF  = 2109.9  RUN  NO  = 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0469 

-.0469 

-.0710 

-.0779 

-230 

-.0503 

-.0572 

- . 0659 

-.0693 

.410 

-.0538 

-.0572 

-.0578 

-.0676 

-590 

-.0590 

-.0607 

-.0659 

-.0590 

.770 

-,GB59 

-.0710 

-.0779 

-.0779 

-878 

-.0745 

-.0797 

-.0768 

-.0865 

BETA  ( 31  = .010  ALPHA  f 3)  = 4.200  QtPSF)  » 42.880  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  = 

SECTION  t I) HA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0107 

-.0038 

-.0572 

-.0845 

.830 

-.0159 

-.0159 

-.0141 

-.0176 

-410 

-.0210 

-.0193 

-.0124 

-.0141 

.590 

-.0868 

- . 029B 

-.0210 

-.0107 

.770 

-.0365 

-.0388 

- , 0302 

-.0331 

-B7B 

-.0451 

- , 0486 

- . 0365 

-.0451 

(RFFMOai 

8.0000 


B.OOOO 


8.0000 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 3)  » .010  ALPHA  ( 4)  = 6.  ISO  QtPSF)  H2.0BO  PO/PSF  « 2103.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5020 

.0530 

X/CML 

,050 

.0275 

,0392 

-.0055 

,0185 

,830 

.0202 

.0202 

.0254 

,0272 

.mo 

.0168 

.0220 

.0272 

.0289 

.590 

.0099 

,0099 

.0151 

.0306 

,770 

-.0021 

-.0021 

-.0021 

,0002 

.878 

-.0124 

-,0142 

-.0038 

-.0107 

BETA  ( 3)  = .010  ALPHA  t 5)  = 9.290  QtPSFJ  » 42.880  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( nmiN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

.0669 

.0007 

.0479 

.0634 

.230 

.0617 

.0600 

.0721 

.0790 

.410 

.0592 

.0617 

,0721 

,0772 

.590 

.0496 

.0496 

.0600 

.0755 

.770 

.0358 

.0358 

.0410 

,0531 

.870 

.0237 

.0220 

.0375 

.0341 

BETA  t 3»  = .010  ALPHA  ( 6)  = 10.320  QCPSFJ  * 42.880  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENIKNT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.1049 

.1187 

.0024 

.0980 

.230 

.0963 

.0997 

.1118 

.1204 

.410 

.0945 

,0997 

.1101 

.1153 

.590 

.0842 

.0059 

.0963 

. 1135 

.770 

.0686 

.0704 

.0755 

.0928 

.878 

.0555 

,0565 

.0738 

.0721 

4 


tRFFHQB) 

8.0000 


8.0000 


8.0000 
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0A1S3  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( H)  = 5.040  ALPHA  C 11  = .030  OtPSTl  = 43.910  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0727 

-.0650 

- . 0H3^ 

-.0933 

.230 

-.0761 

-.0623 

-.0082 

-.0950 

.HIO 

-.0013 

-.0813 

- . 0SH7 

-.0968 

.590 

-.0B6H 

-.0802 

-.0899 

-.0899 

.770 

-.0350 

-.0995 

1019 

-.0905 

.870 

-.1037 

-.1071 

-.0305 

-.1105 

BETA  ( 4)  = 5.040  ALPHA  ( 2)  = 2.060  QtPSFl  » 42.910  PO/PSF  » 2109.8  RUN  NO  “ 

SECTION  I 1 1 HA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-%0400 

-.0348 

-.0452 

-.0572 

.230 

-.0469 

-.0503 

-.0503 

-.0521 

.410 

-.0503 

-.0538 

-.0503 

-.0555 

.590 

-.0572 

-.0607 

- . 0607 

-.0521 

.770 

-.0676 

-.0727 

-.0710 

-.0624 

.878 

-.0779 

-.0796 

-.0710 

- . 0779 

BETA  t 4)  = 5.040  ALPHA  ( 3)  = 4. 1 10  Q(PSF)  « 42.910  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  » 

SECTION  [ DHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0159 

-.0176 

-.0107 

-.0142 

.230 

35.2956 

-.0280 

-.021  1 

-.0142 

.410 

- , 0470 

-.0303 

-.0366 

-.0262 

.590 

-.0349 

-.0487 

-.0383 

-.0452 

.770 

-.0366 

-.0055 

.0030 

-.0314 

.978 

-.0366 

-.0124 

-.0193 

-.0090 

CRFFH02) 

7.0000 


7.0000 


7.0000 
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0A183  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFM02) 

BETA  t H)  - 5. OHO  ALPHA  t H)  ■ 6,180  ’ QIPSF)  ■ HS.9I0  PO/PSF  - 3109.0  RUN  NO  - 7.0000 

SECTION  t DMA IN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0338 

.0341 

,0013 

.0134 

,230 

.0188 

,0151 

.0238 

.0255 

.013H 

.0151 

.0272 

,0220 

.590 

■ 00H7 

.00H7 

.0151 

.0238 

.770 

-.0107 

-,0107 

-.0021 

.0116 

.878 

-.019H 

-.0177 

-.0073 

-.0090 

BETA  ( H)  = 5. OHO  ALPHA  t 5)  = 8.350  QtPSF)  « H3.9I0  PO/PSF  - 3109.8  RUN  NO  » 7.0000 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

K/CML 

.050 

,0616 

,0685 

.0409 

.0426 

.230 

,0530 

.0513 

.0581 

,0633 

.410 

.0513 

,0513 

.0599 

.0581 

.590 

.'0409 

,0392 

.0470 

,0599 

.770 

.0254 

.0254 

.0306 

,0478 

.878 

.0116 

.0116 

.0271 

,0271 

BETA  ( HI  = 5. OHO  ALPHA  ( B)  = 10.380  Q(PSF)  = H3.91Q  PO/PSF  « 3109.8  RUN  NO  « 7.0000 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0923 

,1026 

,0648 

.0700 

.230 

.0837 

.0820 

,0923 

.0958 

.410 

.0837 

.0837 

.0940 

.0940 

,530 

.0717 

,0734 

.0820 

.0923 

.770 

.0562 

.0580 

,0548 

,0803 

.878 

.0442 

.0425 

.0597 

,0597 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  = to. IOC  ALPHA  ( II  = .000  Q(PSF)  » 42.815  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  *• 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0643 

-.0591 

-.0729 

-.0781 

.B30 

-.0712 

-.0694 

-.0746 

-.0781 

,H10 

-.07^B 

-.0798 

-.0746 

-.0833 

.590 

-.0833 

-.0884 

-.0833 

-.0798 

.770 

-.0954 

-.0971 

-.0971 

-.0867 

.S7B 

-.1040 

-.1074 

-.0936 

-.1023 

SETA  t 5)  = 10.100  ALPHA  1 2)  = 2.050  QtPSF)  » H2.8tS  PO/PSF  » 2109.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  SR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.310(1 

.5820 

.8530 

>/CML 

.050 

-.0349 

-.0298 

-.0643 

-.0540 

.230 

-.0419 

-.0436 

-.0471 

-.0453 

.410 

-.0453 

-.0471 

-.0453 

-.0522 

.590 

-.0574 

-.0592 

-.0557 

-.0488 

.770 

-.0661 

-.0695 

-.0661 

-.0557 

,B78 

-.0702 

-.0782 

-.0661 

-.0713 

BETA  t 5)  = 10.100  ALPHA  t 31  = 4.120  QtPSF)  = 42.815  PO/PSF  » 2109.9  RUN  NO  * 

SECTION  { UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.0090 

-.0004 

-.0367 

-.0228 

.230 

-.0159 

-.0211 

r.0lH2 

-.0107 

.410 

-.0176 

-.0194 

-.0142 

-.0194 

.590 

-.0280 

-.0515 

-.0246 

-.0159 

.770 

-.0401 

-.0401 

-.0367 

-.0228 

.878 

-.0522 

-.0522 

-.0384 

-.0401 

(RFFH02) 

6.0000 


a. 0000 


6.0000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  » 


PA6E 


0A153  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » 10.100  ALPHA  ( HJ  ■ 6.240  Q(PSF1  - 42.815  PO/PSF  ■ 2109. S RUM  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BUL 

.07BO 

.3100 

.5830 

*8530 

X/CML 

,050 

.016B 

.0330 

“0143 

-.0055 

.330 

.0083 

.0013 

.0116 

.0134 

.HIO 

.006H 

.0047 

.0116 

.0083 

.590 

-.0038 

-.0055 

,0030 

.one 

.770 

-.0176 

-.0176 

-.0134 

-.0004 

.87B 

-.0397 

-.0380 

-.0143 

-.0143 

BETA  i 5)  = 10.100  ALPHA  t 5)  «■  B.B50  Q(PSFJ  - 42.815  PO/PSF  ■ 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

.5830 

.6530 

X/CML 

.050 

,035B 

.0445 

.0116 

.0134 

.330 

.0334 

.0330 

.0341 

.0376 

.410 

.0334 

.0389 

.0376 

.0334 

.590 

.0186 

.0186 

.0307 

.0358 

.770 

.0047 

.0083 

.0151 

.0389 

.870 

-.0090 

-.0038 

.0116 

.0116 

BETA  i 5)  = 10,090  ALPHA  t 5)  ■ 10.340  QlPSFl  - 42.815  PO/PSF  ■ 8109.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( U MAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5030 

.B530 

K/CML 

.050 

.0703 

.0754 

.0375 

.0359 

.330 

.0651 

.0496 

.0668 

.0634 

.410 

.0685 

.0634 

.0703 

.0616 

.590 

.0530 

.0513 

.0599 

.0730 

.770 

.0375 

.0393 

,0478 

.05B3 

.078 

.0354 

.0371 

.0444 

.0409 

tflFFMOSl 

5.0000 


6.0000 


6.0000 


IS 

^•6 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSUf?E  DATA  - 0AJB3  I NAAL-751  ) PAGE  7E3 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFMQ31  t 03  FEB  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

Sf 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  «= 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH 

.170 

ELEVON  • 

.000 

LREF 

at 

^7^.81D0 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YO 

0OFLAP  - 

.000 

SPOBRK  » 

25.000 

SREF 

s 

936,6800 

INCHES 

ZHRP 

375.QD00 

IN.  ZO 

PHl-N  - 

2.000 

THETAN  - 

.000 

scale 

,0«*05 

PHI-M  - 

2.00Q 

THETAH  - 

.000 

BETA  C I)  ««  -10.040  ALPHA  t 1)  » .000  QIPSFJ  » 42.853  PO/PSF  <•  BllO.O  RUN  HO  « 15.000 

SECTION  t UMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2338 

-.2459 

-.1456 

-.1940 

.230 

1715 

1715 

-. 1923 

-.2061 

.HIO 

-.159H 

-.1577 

-.1629 

-.1653 

.590 

-.1473 

-.1525 

1542 

-.1525 

.770 

-.1473 

-.1490 

-.1560 

-.1750 

.878 

-.1490 

-.1594 

-.1542 

-.1732 

BETA  ( n = -10.040  ALPHA  t 2)  = B.OSO  QtPSFl  = 42.823  PO/PSF  * 2110.0  RUN  NO  » 15.000 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1856 

-.1838 

-.1423 

-.1336 

.230 

-.1250 

-.1319 

-.1319 

-.nil 

.410 

-.1163 

-.1042 

-.1094 

-.0973 

.590 

-.1025 

-.1042 

-.1077 

-.0973 

.770 

-.1077 

-.1094 

-.1146 

-.1302 

.878' 

-.1146 

-.1215 

-.1163 

-.1250 

BETA  ( 1)  = -10.040  ALPHA  ( 31  = 4.100  QfPSF)  = 42.BE3  PO/PSF  = 2110.0  RUN  NO  « 15.000 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1316 

-.1212 

-.1178 

-.0591 

.230 

-.0781 

-.0793 

-.0560 

- . 0297 

.410 

-.0660 

-.0522 

-.0504 

-.0297 

.590 

-.0573 

-.0556 

-.0573 

-.0366 

.770 

-.0625 

-.0660 

-.0643 

-.0781 

.878 

-.0729 

-.0791 

-.0660 

-.0712 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 1)  " -10. OHO  ALPHA  t H)  = S.190  QtPSFJ  - Hg.823  PO/PSF  • 8110. 0 RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0797 

-.0655 

-.0608 

.0133 

.230 

-.0880 

-.0314 

-.0004 

.0375 

.HIO 

-.0211 

-.0004 

-.0004 

.0306 

,590 

-.0145 

-.0107 

-.0124 

,0503 

.770 

-.0558 

-.0511 

-.0176 

-.0580 

.878 

-.0349 

-.0401 

-.0511 

-.0528 

BETA  t I)  = -to, OHO  ALPHA  ( 5)  " 8.250  QtPSFl  « H2.023  PO/PSF  • 8110.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0315 

-.0090 

-.0246 

.0739 

.530 

.0168 

.0186 

.0479 

.0915 

.410 

.0537 

.0445 

.0549 

.0959 

.590 

.0555 

.0358 

.0341 

.0739 

.770 

.0151 

.0503 

,0255 

.0237 

.878 

.0030 

.0013 

.0237 

.0220 

SETA  ( I)  = -10. OHO  ALPHA  t 6)  « 10.310  QtPSF)  » Ha.SaS  PO/PSF  « 8110.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( 1) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

.0202 

.0477 

.0305 

,1356 

.230 

.0650 

.0719 

.1063 

.1183 

.410 

-0736 

.0960 

.1132 

■ 1545 

.590 

,0736 

.0056 

.0960 

.1321 

.770 

.0538 

-0632 

.0650 

.0736 

.878 

.0460 

.0409 

.0650 

.0719 

(RFFM03J 

15,000 


15.000 


15.000 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  J 


PACE  7E5 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { B)  = -5.0B0  ALPHA  ( 1)  » .000  QtPSn  = 42.815  PO/PSF  » 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  I I IMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5520 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1939 

-.2008 

--"5885 

-.1240 

.230 

-.1369 

-.1359 

-*i559 

-.1559 

*410 

-.1231 

-* 1248 

-.1317 

-.1352 

.590 

-.1179 

*231 

-.1352 

-.1300 

.770 

-*1179 

-.1282 

-.1455 

-.1473 

.878 

-.1265 

-.1403 

-.1334 

-.1473 

BETA  t 2)  = -5.020  ALPHA  f 2)  = 2.040  QtPSF)  « 42.815  PO/PSF  • 2109.9  RUN  NO  * 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1505 

1505 

-.0901 

-.0797 

.230 

-.0970 

-.1056 

-.1022 

-.1033 

.410 

-.0832 

-.0815 

-.0849 

-.0728 

,590 

-.0815 

-.0849 

-.0935 

-.0797 

.770 

-.0866 

-.0935 

-.1091 

-.1073 

.B78 

-.0953 

-.1056 

-.1022 

-.1091 

BETA  C 2)  = -5.020  ALPHA  ( 3)  = 4.080  QtPSF)  = 42.815  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  » 

SECTION  t I) HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1039 

-.0988 

- . 0780 

-.0263 

.230 

-.0522 

-.0608 

- . DhB7 

-.0677 

.410 

-.0435 

- . 0366 

-.0314 

-.0107 

.590 

-.0418 

-.0435 

- . 0452 

-.0245 

.770 

-.0504 

-.0539 

-.0842 

-.0625 

.878 

-.0625 

-.0694 

-.0677 

-.0625 

tRFFHOS) 

14.000 


14.000 


14.000 


DATE  !7  KAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( eJ  - -5,OaO  ALPHA  t 41  =>  6.170  QtPSFl  ■ 42,815  PO/PSF  « 2109,9  RUN  NO  •• 

SECTION  ( HHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3i00 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0522 

-,043B 

-.0539 

,0306 

,230 

“.0055 

-.0176 

.0065 

-.0332 

.410 

,0030 

.0099 

.0186 

.0445 

.590 

,0013 

.0030 

,0082 

.0358 

.770 

-.0073 

-.0090 

-,0159 

-.0159 

.B78 

-.0194 

-.0263 

-.0176 

-.0142 

BETA  ( 2)  » -5.020  ALPHA  ( 5)  ' 8.260  QCPSF)  - 42.815  PO/PSF  - 2109,9  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.0090 

.0047 

-.0246 

.0894 

.230 

.0376 

.0255 

,0568 

.0350 

.410 

.OHIO 

.0531 

.0652 

,0877 

.590 

.OHIO 

.0445 

.0531 

.0791 

,770 

,0307 

,0272 

.0255 

.0272 

,878 

.Q13H 

.0099 

.0203 

.0272 

BETA  1 2)  =■  -5.020  ALPHA  I 61  = 10,300  Q(PSFJ  « 42.815  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIKUN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

,0393 

,0566 

,0462 

. 1274 

.230 

,0808 

.0721 

.1067 

.0980 

,410 

.0859 

.0998 

,1136 

. 1257 

.590 

.0625 

,0859 

.0998 

.1222 

,770 

,0687 

.0669 

,0721 

.0738, 

.878 

.0531 

.0479 

.0635 

.0587 

(RFFM03) 

14.000 


14.000 


14.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  » 


PACE  737 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 3J  » .010  ALPHA  t 1)  » ,000  QtPSF)  ■ ^^.9l7  PO/PSF  " 2109.9  RUN  NO  • 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5S20 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1553 

1631 

-.0778 

1002 

.230 

-.1080 

-.1174 

-.1329 

1777 

.410 

-,IQ0S 

1054 

-.1106 

-.1174 

.590 

t002 

-.1088 

r.1106 

-.1123 

.^70 

t07l 

-.1174 

-.1243 

-.  1347 

.878 

-.1174 

-.1295 

1260 

-.1329 

BETA  1 31  = .010  ALPHA  t B)  = 2.050  Q(PSF)  > H2.9I7  PO/PSF  « 2109.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( IlMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

K/CML 

,050 

-.1161 

-.1213 

-.0764 

- . 0798 

.230 

- . 0746 

-.0302 

-.0333 

-.1230 

.410 

- . 0626 

-.0660 

-,0660 

-.0746 

.590 

-.0643 

-.0712 

-.0729 

-.0695 

.770 

-.0764 

-.0816 

-.0885 

-.0954 

,878 

-.0867 

-.0971 

-.0885 

- . 0937 

BETA  f 3)  = .010  ALPHA  ( 31  = 4. 090  QIPSFl  = 42.917  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t llMAlN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0764 

-.0782 

-.0678 

-.0419 

.230 

-.0349 

-,0470 

-.0349 

-.0643 

.410 

-.0263 

-,0263 

-.0211 

-.0280 

.590 

-.0315 

- , 0349 

-.0315 

- . 0280 

.770 

-.0419 

-.0488 

-.0488 

- . 0574 

.878 

-.0557 

-.0661 

-.0540 

-.0592 

(RFFHOS) 

13.000 


13.000 


13.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  t 3)  «•  .010  ALPHA  t R)  » 5,160  QtPSF)  « H2.917  PO/PSF  » 2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5820 

.BS30 

X/CML 

.050 

-.0347 

“,0330 

-.0501 

-.0072 

,0064 

-.0107 

,0116 

-.0021 

.mo 

,0!33 

,0150 

.0519 

.0236 

.590 

.0047 

.0047 

,0098 

.0184 

.770 

-.0009 

-.0107 

-.0089 

-.0089 

,678 

«.024H 

“,0295 

-.0141 

-.0192 

BETA  ( 3)  = .010  ALPHA  ( 51  = 8.250  QtPSFl  « 42.917  PO/PSF  =»  2103.9  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

,050 

,0081 

.0099 

-.0158 

.0167 

.230 

,0460 

.0254 

.0580 

.0632 

.410 

,0494 

.0529 

.0666 

.0718 

.590 

.0426 

.0426 

.0512 

.0666 

.770 

.0254 

.0254 

,0305 

.0322 

.878 

.0116 

,0064 

.0236 

.0254 

BETA  ( 3)  ■=  .010  ALPHA  ( 61  = 10.300  QtPSFl  » 42.917  PO/PSF  ■ 2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0495 

.0461 

.0392 

.0461 

,230 

-0841 

.0668 

.0996 

,1169 

,410 

.0892 

.0944 

,1048 

.1186 

.590 

.0772 

.0789 

.0944 

.1117 

.770 

,0599 

.0616 

.0668 

.0737 

.878 

.0444 

.0409 

.0599 

.0651 

1RFFM031 

13.000 


13.000 


13.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 41  = 5.060  ALPHA  ( 11  - -.010  QtPSF)  - 42.005  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  ” 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1397 

-.1366 

-.0576 

-.1487 

-.0901 

-.0935 

-.1056 

-,1349 

.410 

-.0803 

-.0935 

-.0952 

-.1090 

.590 

-.O9!0 

-.1004 

-.0987 

1039 

.770 

-.102! 

-.HOB 

-.1108 

-.1142 

.878 

-.HH2 

-.1228 

-.1125 

1211 

BETA  I 41  = 5.060  ALPHA  ( 21  = 2.030  QIPSFI  » 42.085  PO/PSF  » 21D9.8  RUN  NO  « 

SECTION  < IIMAIN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0949 

-.1052 

-.0657 

-,1155 

.230 

-.Of:J  j 

-.0708 

-.0657 

-.0760 

,410 

-.05:^8 

-.0571 

-.0554 

-.0639 

.590 

-.0639 

-.0657 

-.0657 

-.0639 

.770 

-.0760 

-.0777 

-.0794 

-.0777 

.878 

-.0914 

-.0949 

-.0811 

-.0046 

BETA  < 41  = 5.060  ALPHA  t 31  = 4.090  QCPSFl  = 42.005  PO/PSF  = 2109. 8 RUN  NO  =• 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5020 

.9530 

X/CHL 

.050 

-.0625 

-.0711 

-.0573 

-.0032 

.230 

-.0280 

-.0418 

-.0262 

-.0193 

.410 

- . 0262 

-.0245 

-.0176 

-.0176 

.590 

-.0331 

-.0349 

-.0297 

- . 0220 

.770 

-.0469 

-.0407 

- . 0452 

-.0418 

.878 

-.0625 

-.0659 

- . 0504 

- . 0487 

(RFFM031 

12.000 


12.000 


12,000 


DATE  17  MA''  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUREACE 


BETA  t 4)  « 5.Q60  ALPHA  t 4)  = 6.160  Q(PSF>  = 48.805  PO/PSF  - SI09,8  RUN  NO  « 


SECTION  t nMAIN  LND  GR  OR-0 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CML 

,050 

-.0263 

-*0349 

-.0314 

,230 

.0030 

-.0176 

,0082 

,4!0 

,0064 

,0082 

,0168 

,590 

-.0038 

-,0004 

,0064 

.770 

-.0176 

-.0159 

-,0090 

.878 

-.0349 

-.0349 

-,0142 

BETA  { 41 

= 5, 

,060  ALPHA  [ 5 

SECTION  ( 

nUAIN 

LND  GR  OR 

-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

X/CML 

,050 

,0092 

-.0038 

-.0021 

.230 

.0341 

.0151 

.0444 

.410 

.0341 

,0427 

.0530 

,590 

,0254 

,0323 

.0410 

.770 

.0116 

.0168 

.0202 

*870 

-.0055 

-.0021 

,0151 

BETA  { 41  = 5*060  ALPHA  i 6) 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-0 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

X/CML 

.050 

,0410 

.0272 

.0272 

.230 

.0652 

,0514 

.0756 

.410 

.0652 

.0738 

.0859 

,590 

.0533 

.0635 

.0738 

-770 

.0410 

,0462 

.0548 

,870 

.0255 

,0255 

,0462 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*8530 


-.0487 

.0237 

.0254 

.0J6S 

-.0055 

-.0159 

^ 8.250  QtPSF)  « 42,085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-B530 


-.0159 

.0565 

,0651 

*0582 

.0306 

.0202 

= 10*330  QlPSn  42,885 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


,0168 

*0077 

,0946 

,0946 

.0635 

,0531 


PO/PSF  ^ 2109.0  RUN  NO  * 


PO/PSF  » 21 09. a RUN  NO  *• 


;PFFM03T 

12,000 


12,000 


12,000 


DATE  17  MAY  76 
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DA 163  ORB 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  ( 5)  = IO.no  ALPHA  ( 11  » .000  QtPSF)  » 4B.790  PO/PSF  ■ 2109,9 

SECTION  f DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1129 

-.1251 

-.0818 

-.1614 

.eso 

-.0807 

-.0904 

-.0922 

-.0818 

.mo 

-.0870 

-.0870 

-.0018 

-.0852 

.590 

-.0956 

-.0956 

-.0922 

-.0870 

.770 

-.1077 

-, 1050 

-.10H3 

-.0991 

.878 

-.1216 

-.1216 

1077 

-.1043 

BETA  t 5)  = lQ.no  ALPHA  1 2)  = 2.030  QtPSFl  » ^^.790  PO/PSF  » 2109.9 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0885 

-.1023 

-.0799 

-.1300 

.230 

-.0650 

-.0747 

-.0626 

-.0522 

.410 

-.OBRO 

- . 0609 

-.0522 

-.0408 

.590 

-.0712 

-.0695 

-.0626 

-.0557 

.770 

-.0851 

-.0816 

- . 0747 

-.0695 

.B7B 

-.1023 

-.0989 

-.0799 

-.0764 

BETA  C 5)  = I0.no  ALPHA  £ 3)  = H.OBO  QCPSFl  =>  ^^.790  PO/PSF  =*  2109.9 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

- . 0643 

-.0781 

-.0712 

-.1006 

.230 

-.0410 

-.0505 

-.0349 

-.0194 

.410 

-.0418 

-.0315 

- . 0220 

-.0159 

.590 

-.0487 

-.0401 

-.0349 

-.0194 

.770 

-.0626 

-.0556 

-.0505 

-.0418 

.878 

-.0798 

-.0746 

-.0539 

-.0487 

RUN  NO  » 


RUN  NO  » 


RUN  NO  = 


(RFFH03) 

11.000 


11.000 


11.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  “ 10.no  ALPHA  t 4)  = 6.BB0  QtPSFl  = 45.790  PO/PSF  » 5109. 9 RUN  NO  ■ 

SECTION  l IIMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-,03BH 

-.0522 

-.0556 

-*07B9 

.230 

-.0I9H 

-.0263 

-.0038 

.0064 

,mo 

-.0176 

-.0021 

.0082 

.0160 

.590 

-.0211 

-.0142 

-.0021 

.0099 

.770 

- . D3B4 

-.0297 

-.0194 

-.0073 

.07B 

-.0556 

-.0470 

- . 0228 

-.0176 

BETA  ( 51  = 10.110  ALPHA  t 51  = B.S50  QCPSFl  = 45.790  PO/PSF  * 5109.9  RUN  NO  * 

SECTION  t 11 MAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5S50 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0124 

-.0263 

-.0401 

-.0452 

.230 

.0047 

-.0124 

.0220 

.0323 

.410 

.0002 

.0237 

.0323 

.0462 

.590 

-.0004 

,0134 

.0254 

,0410 

.770 

-.0142 

-.0021 

.0099 

.0220 

.878 

-.0314 

-.0211 

.0030 

.0116 

BET.  ( 51  = 10.100  ALPHA  ( 6I  = 10.350  QlPSFl  = 45.790  PO/PSF  = 5109.9  RUN  NO  - 

SECTION  I IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

.0134 

-.0004 

-.0211 

-.0211 

.230 

.0289 

.0151 

.0462 

.0566 

.410 

.0359 

.0514 

.0618 

.0722 

,590 

.0289 

.0393 

.0514 

.0705 

.770 

.0116 

.0255 

,0359 

.0497 

.870 

-.0055 

.0065 

.0324 

.0376 

IRFFM03) 

11.000 


11.000 


It .000 
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0/^163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHOH)  { 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2590*0000 

SQ.FT* 

XMRP 

» 1076.7000 

IN.  XO 

MACH  » 

.170 

ELEVON  * 

*000 

LREF  = 

474*8100 

INCHES 

YKRP 

» .0000 

IN.  YO 

BDFLAP  = 

.000 

5PDBRK  ^ 

25.000 

BREF  = 

93B.BB0Q 

INCHES 

ZMRP 

« 375.0000 

IN*  20 

PHl-N  • 

4.000 

THETAN  * 

.000 

SCALE 

.0405 

PHl-M  = 

4.000 

THETAH  * 

*000 

BETA  ( 

n - -|0.( 

D3Q  ALPHA  t 

13  « -.010 

Q(PSn  = 42*878 

PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  “ 

20.000 

SECTION 

t PHAIN  LND  GR  DR 

t-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

^.320! 

-.3132 

-.2009 

-.2544 

*230 

-*1853 

-.2026 

-.1991 

-.2147 

.tflO 

-.1801 

1611 

-.1646 

-.1801 

*590 

-.1594 

1576 

-.1611 

1680 

.770 

-.1576 

-.1576 

-.1646 

1784 

.878 

1646 

-*  1663 

-.1628 

-.1646 

BETA  I n = -10.020  ALPHA  ( 2)  = £.010  Q(PSF1  H£.87B  PO/PSF  » £110.7  RUN  NO  - £0.000 

SECTION  C I IMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2692 

-.2503 

-.1900 

-.2072 

.230 

-.1382 

-.1624 

-.1365 

-.1296 

.410 

-.1314 

-.1107 

-.  1089 

-.1158 

*590 

-.1193 

-.1107 

-.1124 

-.1158 

,770 

-.1193 

-.1141 

-.1193 

-.1296 

.878 

-.1262 

-.1227 

-.1193 

-.1193 

BETA  t 1)  = -10.030  ALPHA  ( 3)  =■  M.090  QtPSF)  = 42.078  PO/PSF  = 2110.7  RUN  NO  = 20.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

*5920 

,.8530 

X/CML 

.050 

-.2147 

-.1905 

-.1231 

-.1369 

.230 

-.0920 

-*U44 

-.0747 

-*0539 

*410 

-.0885 

-.0626 

-.0557 

-.0557 

.590 

-.0729 

-.0643 

-.0591 

-.0574 

.770 

-.0781 

-.0712 

- . 0747 

- . 0764 

.078 

-.0850 

-.0833 

-.0764 

-.0695 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  t n » -10.020  ALPHA  ( m « 6.130  QCPSF)  - M2. 870  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO 

SECTION  1 UMAIN  LNO  6«  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1558 

-.1265 

-.0591 

-.0781 

.230 

-.GH70 

-.0556 

-.0090 

.0203 

.HiO 

-.03BH 

-.0107 

.0030 

.0099 

,590 

-.QBBO 

-.0159 

-.0073 

-.0021 

,770 

-.0332 

-.0245 

-.0263 

-.0280 

.878 

-.0«436 

-.0410 

- . 0297 

-.0220 

BETA  I n = -10.020  ALPHA  t 51  = 0.220  Q(PSF)  » H2.878  PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  » 


SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.09B3 

-.0674 

-.0021 

-.0141 

.230 

.0047 

-.0055 

.0459 

.0855 

.410 

.GOBI 

.0391 

,0553 

.0700 

.590 

.0VB4 

.0305 

.0442 

.0545 

.770 

.0081 

.0202 

.0219 

.0236 

.078 

-.0038 

.0013 

.0167 

.0270 

BETA  ( 1)  = -10.020  ALPHA  ( 6)  = 10.290  QlPSF)  * H2.B78  PO/PSF  « 2110.7  RUN  NO- 


SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0383 

-.0055 

.0512 

.0392 

.230 

.0547 

.0^61 

.1047 

.1495 

.410 

.0581 

.0091 

.1098 

.1200 

.590 

.0667 

• 0805 

,0943 

.1098 

.770 

.0495 

.0633 

.0685 

.0754 

.078 

.0392 

• 0H26 

.0618 

.0736 

IRFFMOHl 

20.000 


20.000 


20.000 


DATE  17  HAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0AIS3  C NAAL-751  I 


PAGE  735 


0AI63  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2)  * -5.020  ALPHA  t I)  = -.030  Q(PSF)  = 42.912  PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.2545 

-.2820 

1755 

-.2322 

.230 

-.1497 

1721 

-.1703 

-.1858 

.410 

-.1446 

-.1343 

-.1412 

-.1549 

,590 

-.1274 

-. 1343 

-.1394 

IHSO 

.770 

1309 

-.1377 

-.1497 

IB35 

.878 

-.1394 

-.1480 

-.1463 

1515 

BETA  ( 2)  = -5.020  ALPHA  I 21  = 2. OHO  QtPSF)  ■«  H2.9I2  PO/PSF  = 2110.7  RUN  NO  * 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2037 

-.2227 

-.1658 

-.1796 

.230 

-.1072 

-.1340 

-.  1 106 

-.1055 

.410 

-.1003 

-,0900 

-.0882 

-.0917 

,590 

-.0900 

-.0900 

-,0934 

-.0917 

.770 

-.0951 

-.0969 

-.1055 

-.1124 

.870 

-.1072 

-.1124 

-.1037 

1037 

BETA  t 2)  = -5.020  ALPHA  1 31  = H.070  QIPSF)  « H2.912  P'9/PSF  » 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( llMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1468 

-.1640 

-. 1 150 

-.1227 

.230 

-.0607 

-.0882 

-,0555 

-,0303 

.410 

-.0555 

-.041? 

-,0365 

-.0331 

.590 

-.0469 

-.0451 

-.0451 

-.0417 

.770 

-.0530 

-.0555 

-.0607 

-.0658 

.870 

-.065B 

-.0727 

-.0624 

-.0607 

•RFFHOHl 

19.000 


15.000 


19.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  « NAAL-751  ) 

OA5S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2J  * -S.Q20  ALPHA  ( 4)  = 6.140  Q(PSF)  = 42.912  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0989 

-,tl37 

-.0591 

-.0730 

.330 

-.0176 

-.0470 

-.0004 

.0355 

-HID 

-.0143 

.0013 

.0065 

,0330 

,590 

-.0090 

-.0107 

-.0073 

.0083 

.770  . 

-.0176 

-.0863 

-.0346 

-.0194 

.B7B 

-.0315 

-.0401 

- . 0338 

-.0159 

BETA  I 2)  = -5.020  ALPHA  ( 51  = B.B70  Q(PSF)  » 42.912  PO/PSF  • 21 10.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9ML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0400 

-.0556 

-.0030 

-.0338 

.330 

.0354 

-.0004 

,0530 

.0841 

.410 

.0333 

.0478 

.0599 

.0806 

.590 

.0340 

.0375 

,0461 

. 0599 

.770 

.0330 

.0303 

,0354 

. s.^389 

.878 

-0064 

.0047 

.0303 

.Qc’n 

BETA  t 2)  = -5.020  ALPHA  [ B)  = K’  300  QtPSFI  » 42.912  PO/PSF  « 2110.7  RUN  NO  = 

* - -T  . ' t 

SECTION  t DMAJN  LND  GR  DR~0  DEPENDENT  VARiASLF  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5830 

.6530 

X/CML 

.050 

.0330 

-.0038 

.0461 

.0306 

.330 

.0737 

.0513 

.1048 

, 1410 

.410 

.0’7B9 

.0944 

.1117 

.1341 

.590 

,0806 

.0841 

.0961 

.1117 

.770 

.0651 

,0668 

,0685 

.0754 

,878 

.0470 

.0444 

.0634 

.0754 

(RFFH04) 

19.000 


19.000 


19.000 


DATE  n MAY  76 
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O o 

0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3) 

- 

.000  ALPHA  ( n 

S — 

.020  QlPSFl  » 42.893  PO/PSF  - 2110.8 

o S 

SECTION  [ 

DMAIN 

LND  GR  DR- 

0 

dependent  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

,8530 

is 

X/CML 

.050 

1792 

-*2377 

1139 

-.1981 

.530 

-.1173 

-.139S  - 

. 1379 

1517 

H C9 

.HIO 

-.1139  - 

.1156 

-.1225 

M tei 

.590 

1070 

-.1139  - 

. 1 190 

-.1207 

- M 39 

-.1225  - 

. 1293 

-.1362 

.B7B 

-.1259 

-.1362  - 

. 1276 

-*1328 

beta  ( 3)  = .000  ALPHA  t S)  = S.OlO  Q(PSF)  = ^^.893  PO/PSF  » 2110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t DMA  IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

y/CML 

.050 

-.1314 

-.1917 

-.1107 

-.1555 

.230 

-.oeiH 

-,1090 

-.0883 

-.0848 

.HIO 

-*07^5 

-.0728 

-.0593 

-*0710 

,590 

-.0710 

-.0745 

-,0762 

-.0779 

.770 

-,0779 

-.0865 

-.0900 

-.0952 

.878 

-.093H 

-.1021 

-.0917 

-.0934 

BETA  I 3)  .000  ALPHA  t 3)  = 4.070  OIPSF)  » 42,893  PO/PSF  « 2110.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

,050 

-.0832 

-.1454 

-.0919 

1091 

.230 

-,0435 

-.0694 

-.0401 

-*0245 

.410 

-.0349 

-.0314 

-.0263 

-.0194 

.590 

-.0343 

-.0401 

-.0366 

-.0314 

.770 

-*0435 

-.0522 

- . 0556 

-.0556 

.878 

-.0608 

-.0694 

-.0573 

-.0556 

(RFFM041 

16.000 


18.000 


18.000 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFMOH) 


BETA  ( 31  « .000  ALPHA  ( M!  = S. mO  QIPSF)  » M2. 893  PO/PSF  « 2110.6  RUN  NO  " 18.000 


SECTION  ( 

DMAEK 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

“.033B 

-.1006  - 

.0670 

-.0695 

.B30 

-.003B 

-.0580 

.0065 

.0537 

.410 

.0047 

.0116 

.0106 

.0589 

.590 

.0030 

-.0004 

.0030 

.0168 



.770 

-.0155 

-.0145  - 

.0155 

-.0155 

,07B 

-.0590 

-.0335  - 

.0194 

-.0145 

BETA  t 31  = .000  ALPHA  I 51  = 8.240  QtPSFl  - 42.BB3  PO/PSF  - 2110.6  RUN  NO  “ 18.000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530  

X/CML 

.050 

.0150 

-.0538 

-.0596 

-.Q55B 

.530 

.0357 

.0168 

.0495 

.0771 

.410 

.0443 

.0515 

.0616 

.0805 

.590 

.0456 

.0409 

.0461 

.0650 

.770 

.878 

.0571 

.0QB5 

.0554 

.0085 

.0508 

.0554 

.0340 

.0288  

BE’A  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 61  = 10.310  QtPSF)  • 42.893  PO/PSF  » 2110.6  RUN  NO  ■ 18.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SHL 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0564 

-.0176 

-.0004 

.0047 

.530 

.0750 

.0409 

.0956 

.1550 

.410 

.Q7B8 

.0075 

.1013 

. 1550 

.590 

.0737 

.0754 

.0857 

. 1030 

,770 

.0585 

-.0505 

.0616 

.0705 

-870 

.0355 

,0375 

.0547 

.0651 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t » 5.050  ALPHA  ( 1 ) «•  ~.0B0  QtPSFl  - 43.915  PO/PSF  » 3110. 5 RUN  NO  * 

SECTION  I DRAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.5100 

.5850 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1565 

-.5106 

-.0955 

1710 

.530 

-.1030 

-.1510 

-.1158 

1510 

,HIO 

-.0969 

-.0986 

- . 0986 

-.1050 

.590 

- . 09Q6 

-.1038 

-.1038 

-.1030 

.770 

-.1055 

-Jim 

-.1158 

-.1193 

.878 

-.1596 

-.1176 

-.1193 

BETA  ( 41  = 5.050  ALPHA  t 3)  = 3.010  Q(PSF)  » 43.915  PO/PSF  - 31 10.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( DRAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CRL 

.050 

-.0933 

-.1859 

-.0085 

1416 

.530 

-.0761 

-.1050 

-.0796 

-.0695 

.mo 

-.0710 

-.0675 

-.0658 

- . 0589 

.590 

-.07MH 

-,074H 

-.0757 

-.0658 

.770 

- . 0665 

-.0847 

-.0865 

-.0830 

.878 

1050 

-.1005 

- . 0899 

-.0830 

BETA  [ 41  5.050  ALPHA  ( 3)  = 4.070  QtPSF)  » 43.915  PO/PSF*  3110.5  RUN  NO  - 

SECTION  t DRAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0654 

-.1434 

- . 0797 

-.1051 

.530 

-.0400 

-h06S3 

-.0348 

-.0510 

.410 

-.0400 

-.0597 

-.0558 

-,0154 

.590 

-.0417 

- . 0366 

-.3331 

-.0545 

.770 

-.0575 

-.0551 

'.0503 

-.0469 

.878 

-.0745 

-.0693 

-.0555 

-.0503 

(RFFHD4) 

17.000 


17.000 


17.000 


DATE  17  HAY  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE  7H0 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( m » 5.030  ALPHA  ( = S.ISO  Q(PSn  = H2.9I5  PO/PSF  - BilO.S  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( tIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

.050 

‘‘.0315 

-.1110 

-.0574 

-.0718 

.830 

-.0073 

-.0401 

.0030 

.0837 

.mo 

-.0073 

.0065 

.0151, 

.0307 

.590 

-.0090 

-.0081 

.0047 

.0151 

.7^0 

- . 02H6 

-.0134 

-.0159 

-.0090 

.B7-8 

-.0H36 

- . 0394 

-.0194 

-.0S85 

beta  t = 5.050  ALPHA  ( 5)  = 8. BIO  QtPSFl  =•  HB.9IS  PO/PSF  * 2110.5  RUN  NO  •= 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0055 

-.0779 

-.0331 

-.0485 

.830 

.0880 

-.0021 

.0375 

,0564 

.■410 

.0808 

.0409 

.0513 

.0588 

.590 

.0168 

,0888 

.0375 

.0530 

,770 

-.0004 

.0099 

.0105 

.0871 

.376 

-.□193 

-.0090 

.0133 

. D88Q 

BETA  ( >♦)  n 5.050  ALPHA  ( 6)  = 10.290  Q(PSF)  » H2.915  PO/PSF  <•  2U0.5  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5680 

.8530 

X/CML 

.050 

.0167 

-.0519 

-,0078 

-.0810 

.830 

.0460 

.0870 

.0717 

.0924 

.410 

.0460 

,0758 

,0830 

, 1087 

.590 

.0442 

.0597 

.0700 

.0878 

,770 

.0270 

,0448 

.0494 

.0597 

.878 

.0064 

.0808 

-0485 

.0543 

(RFFHOitl 

17.000 


17.000 


17.000 


obiginai;  page  is 

OP  POOR  QUALOT 


DATE  17  MAY  76 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » 10.080  ALPHA  ( 11  « .000  QtPSF)  - HS.775  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  * 

SECTION  I IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*9530 

X/CHL 

*050 

-ASMS 

-*2009 

-.1024 

-.  1508 

.230 

-.1110 

-*0989 

-.0954 

.410 

-.1058 

-*0903 

-.0868 

-.0851 

*530 

1093 

- . 09B9 

-.0954 

-.0805 

.770 

I24B 

-.1110 

1058 

-.1041 

.870 

-.1421 

-.1266 

-,1075 

loss 

BETA  t 5)  = 10.080  ALPHA  ( 2)  = 2.070  QCPSFl  « ^2. 775  PO/PSF  > 2110.7  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1148 

-.1841 

-,0357 

-.1252 

.230 

-.0870 

-.0940 

-,0697 

-.0558 

.410 

-.0922 

' . 062B 

-.0558 

-*0489 

*590 

-.0940 

-.0732 

- * 0662 

-.0558 

.770 

-.1070 

-.0853 

-.OBIB 

-.0714 

*078 

-.1304 

1061 

-*0836 

-.0749 

BETA  t 5)  ==  10.090  ALPHA  I 3)  = ‘f.lOO  QCPSF)  " 42.775  PO/PSF  » 2.i0.7  RUN  NO  “ 

SECTION  I DMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0974 

-.1649 

-.0835 

-. 1060 

.230 

-.0714 

-.0766 

-.0419 

-.0315 

,410 

-.0783 

-.0357 

-.0298 

-.0160 

.590 

-*0749 

-.0471 

-.0350 

-.0229 

*770 

-.0956 

-.0645 

-.0541 

-.0437 

*878 

-.1164 

-.0853 

-.0575 

-.0471 

tRFFMOm 

16.000 


16.000 


16.000 


DATE  17  HAY  76 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  ( 5>  = 10.090  ALPHA  ( 4)  = 6. ISO  OtPSFJ  » 45.775  PO/PSF  » 5tl0.7  RUM  NO  » 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0762 

1399 

-.0641 

-.0865 

.330 

- . 0530 

-.0538 

-.0141 

-.0004 

.410 

-.0641 

-.0090 

.0013 

.0219 

.530 

-.0589 

-.0193 

-.0055 

.0093 

.770 

-.0779 

- , 0365 

-.0545 

-.0107 

.878 

-.1020 

-.0589 

- . 0279 

-.0141 

BETA  t 5)  ° 10.090  ALPHA  t 5i  «=  8.250  O(PSF)  « 42.775  PO/PSF  ■ 2110.7  RUN  NO  « 

SECTION  I 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0522 

-.1120 

-,0419 

-.0695 

.230 

-.0332 

-.0246 

.0151 

.0209 

.410 

-.0436 

.0168 

.0324 

.0497 

.590 

-.0367 

.0082 

.0237 

.0410 

.770 

-.0574 

-.0090 

.0065 

.0186 

.070 

-.0834 

-.03^5 

.0013 

.0151 

beta  ( 5)  = 10. 090  ALPHA  ( 6)  * 10.340  QIPSFJ  = 45.775  PO/PSF  » 5110.7  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIAKiE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0332 

-.0971 

-.0253 

-.0504 

.230 

-.0230 

-.0142 

.0358 

.0514 

.410 

- .0332 

.0410 

.0548 

.0773 

.590 

-.0263 

.0306 

.0479 

.0686 

.770 

-.0470 

.0134 

.0306 

.0462 

.878 

-.0729 

-.0073 

.0254 

*0444 

tRFFM04) 

16.000 


16. ODD 


IG.GOQ 


DATE  17  HAY  76 
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OA I S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFM05)  ( 1 1 HAY  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1076.7000  TN.  XO 

MACH  « 

.170 

ELEVON  >• 

.000 

LREF  «= 

474.8100 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  IN.  YO 

BOFLAP  - 

.000 

SPDBRK  * 

55,000 

BREF  = 

936.6800 

INCHES 

ZMRP  = 

375.0000  IN,  20 

PHl-N  “ 

6.000 

THETAN  =» 

.000 

SCALE  = 

.0405 

PHI-H  •• 

6.000 

THETAM  » 

1.100 

BETA  r 

U = -10,050  ALPHA  (1) 

= .050  Q(P5F)  * 45.853 

PO/PSF  » 5110.8  RUN  NO  » 

55.000 

SECTION 

( DMAIN  LND  GR  DR 

!-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5373 

-.4804 

-.5075  - 

.5559 

.530 

-.1799 

-.5645 

-.5041  - 

.5714 

.410 

-.1817 

-.1609 

-.166!  - 

. 1713 

.590 

-,1609 

-.1575 

-.1609  - 

. 1575 

.770 

-.1657 

1609 

-.1713  - 

. 1834 

.070 

-.1896 

-.1713 

-.1696  - 

. 1747 

BETA  t n = -10.020  ALPHA  t 3)  = 2,070  QIPSFJ  » H2.853  PO/PSF  » 2110.B  RUN  NO  " 26.000 


SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4945 

-.4375 

-.1989 

-.51  IQ 

.530 

-.1316 

-.5540 

-.1405 

-.1851 

.410 

1333 

1109 

1 !09 

1091 

.590 

1 160 

-.1156 

-.1109 

-.1055 

.770 

-,1195 

-.1195 

-.1547 

-.1368 

.878 

• . 1599 

-.1333 

-.1564 

-.1581 

beta  t 1)  ^ -10.020  ALPHA  ( 3)  = it.  150  QtPSFl  >=  42.053  PO/PSF  » 2110.8  RUN  NO  » 25.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.0530 

X/CKL 

.050 

-.4583 

-.3679 

-.1315 

1505 

.530 

-.0815 

-.1759 

-.0745 

-,0953 

.410 

-.0835 

-.0573 

-.0551 

-,045S 

.590 

-.071 1 

-.0645 

-.0556 

-.0418 

.770 

-.0745 

-.0711 

-.0745 

-.0815 

.878 

-.0866 

-.0901 

-.0015 

-,D7B0 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { n « -10,OBO  ALPHA  t H)  « 6.210  QtPSF)  « H2*B53  P0/P5F  » 2U0.8  RUN  NO  « 

SECTION  C DTiAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3661 

-,2905 

-.0697 

- . 0853 

.230 

-.0350 

-.1390 

-,0180 

-.0160 

.tflO 

-.0368 

-.0090 

,0013 

.0134 

.590 

-.0281 

-.0160 

-.0058 

.0117 

.770 

-.0333 

-.0298 

-.0298 

-.0316 

,878 

-.0454 

-.0472 

-.0385 

-.088! 

BETA  ( n ==  -10,020  ALPHA  t 5)  = B.290  Q(PSFJ  * ^^5.053  PO/PSF  - 2110.8  RUN  NO  = 

SECTION  K 1) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.3172 

-,2466 

-.o;o7 

-.0331 

.230 

.one 

-.1226 

.0426 

.0529 

,410 

.0082 

.0409 

.0529 

.0736 

,590 

.0168 

.0323 

,0443 

.0667 

,770 

.0082 

.0133 

,0168 

.0168 

.878 

-.0030 

-.0072 

.0030 

.0168 

BETA  ( n = -ID. 020  ALPHA  t 61  = 10,360  Q(PSR  » ^B.853  PO/PSF  2U0.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  i MHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

,0530 

X/CML 

,050 

-.2501 

-.1778 

,0460 

.0237 

.230 

.0633 

-.0486 

.1029 

, 1253 

.410 

,0615 

.0926 

.1115 

,1339 

.590 

.0667 

,0005 

.0977 

,1253 

.770 

,0547 

,0615 

.0604 

,0719 

-070 

,0374 

, 0392 

,0564 

.0667 

4 


(RFFM05> 

25,000 


25.000 


25. ODD 


DATE  17  MAY  76 
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OA I S3  ORB  M«1N  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( B)  = -5,010  ALPHA  ( 1)  = ,010  QIPSF)  » 42.943  PO/PSF  - BIIQ.7  RUN  NO 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.6530 

X/CMU 

.050 

-.H5B7 

-.4415 

-.5050 

-.5505 

.530 

-.1434 

-.5544 

-. 1757 

-.5347 

.410 

-.1468 

-.1348 

-.1399 

-.1550 

.590 

-.1348 

-.1365 

-.1417 

-. 1385 

.770 

-.1385 

-.1434 

-.1550 

1653 

.87B 

-.1485 

1554 

-.1537 

-. 1589 

BETA  ( 2)  = -5.010  ALPHA  ( 2)  = 2.090  QIPSFJ  42.943  PO/PSF  " 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3778 

-.3830 

1885 

-.5038 

.530 

-.1038 

-.1885 

-.1154 

-.1538 

.410 

-.1051 

-.0917 

-,0BB3 

-.0900 

.590 

-.0934 

-.0955 

-.0934 

-.0848 

.770 

-.1003 

-.1051 

-.1075 

-.1141 

.870 

-.1107 

-.1193 

-.1154 

-.1141 

BETA  1 21  = -5.010  ALPHA  ( 3)  = 4.180  QIPSF)  « 42.943  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  » 

SECTION  I IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

-3100 

.5B20 

.8530 

X/W- 

.050 

-.3005 

-.3156 

-.1597 

-.1470 

.530 

-.0573 

-.1435 

-.0573 

-.0745 

.410 

-.0556 

-.0435 

-.0400 

-.0331 

.590 

-.0487 

-.0504 

-.0455 

-.0314 

,770 

-.0590 

-.0607 

- . 064B 

- . 0B7S 

.878 

-.0745 

-.0700 

-.0711 

-.0676 

(RFFM05) 

24.000 


24.000 


24.000 


DATE  17  MAY  76 
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BETA  ( 2)  » -5.010 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 
0A163  ORB 

ALPHA  ( m ° 6.190  QlPSn 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 
- '»2.9«  PO/PSF  » 2110.7 


RUN  NO  - 


SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.5186 

-.5616 

-.0691 

-.0997 

.530 

-.oim 

!017 

-.0030 

-.0055 

.410 

-.0009 

-0030 

.0MB 

.0519 

.590 

-.0055 

-.0038 

.0030 

.0184 

• 770 

-.0510 

-.0193 

-.0510 

-.0510 

.878 

-.0385 

-.0416 

-.0579 

- . 0544 

BETA  f 21  = -5.010  ALPHA  ( 5)  = 8.260  QtPSFJ  « PO/PSF  * 2JI0.7 


SECTION  1 

HMAIN 

LND  GR  DR- 

■0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.6530 

X/CML 

.050 

-.1109 

-.5077  - 

.0134 

-.0436 

,530 

.0306 

-.0574 

.0514 

.0583 

.410 

.0341 

,0496 

.0617 

.0756 

,590 

.0393 

.0376 

.0479 

. 0687 

.770 

.0105 

.0550 

.0550 

. 0555  • 

.078 

-.0004 

-.0051 

.0134 

.0550 

RUN  NO  » 


BETA  I 2)  = -5.010  ALPHA  ( 6)  = 10.340  QlPSFl  ■ 42.943  PO/PSF  =•  2110.7  RUN  NO  “ 


SECTION  t JIKAIN  LND  GR  OR-O  DEPENDENT  VARIAffl.E  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0595 

1599 

.0536 

-.005! 

,530 

.0750 

-.0557 

.1008 

.1155 

.410 

.0785 

.0356 

. 1077 

.1585 

.590 

.0750 

.0005 

.0939 

. 1 179 

.770 

.0596 

.0613 

.0648 

,0733 

.870 

.0390 

.0390 

.0557 

.0630 

IRFFM05) 

24.000 


24.000 


24.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAiN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  " .000  ALPHA  ( 1)  » .010  QtPSFl  - >tS,9B0  P0/P5F  » 2110.7  RUN  NO- 


SECTION  1 

i IIHAIN 

LND  ■■  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B0O 

.8530 

X/CKL 

,050 

-.2120 

-.3635  - 

.1914 

-.2344 

,230 

J20B 

-.1879  - 

.1449 

IB79 

.4*0 

H57 

-.1157  - 

. leoB 

I3U 

.590 

-.1105 

-.1174  - 

. 1206 

-.1191 

.770 

-.1191 

-.1260  - 

.1346 

-.1397 

.870 

-.1346 

-.1415  - 

. *380 

-.1415 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t El  = E.OBO  QtPSFl  » HE. 960  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  = 

SECTION  I IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

!483 

-.3106 

-, 1707 

-.1947 

.230 

-.0829 

-.1552 

-.0950 

-.1191 

.410 

-.0760 

-.0726 

- . 0726 

-.0743 

.590 

-.0743 

- . 0795 

-.0795 

-.0786 

.770 

- . 0864 

-.0933 

-.0950 

-.0967 

.878 

-.1053 

-.1070 

-.1019 

-.1001 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  ( 31  = H.ltO  QtPSFl  - HE. 960  PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0936 

-.0817 

-.1435 

-.1505 

.230 

-.0470 

-.1177 

- . 0458 

- . 0556 

.410 

-.0383 

-.031H 

-.0297 

-.0245 

.590 

-.0383 

-.0HI8 

-.0383 

-.0262 

.770 

-.0539 

-.0573 

- . 0573 

-.0556 

.878 

-.0729 

-.0746 

-.0659 

-.0608 

(RFFMOS) 

23.000 


23.000 


23.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAU-751  ) 


PACE  748 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  = .OaO  alpha  ( H)  - 6. BSD  QIPSF)  = 42.SS0  PO/PSF  - 8110.7  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0365 

-.2362 

-.0899 

-.1071 

,B30 

-.0090 

-.0830 

.0013 

.0030 

.HIO 

.0030 

.0092 

.0150 

.0254 

.590 

-.0004 

-.0004 

.0064 

,0202 

.770 

-.0176 

-.0176 

-.0159 

-.0107 

.07B 

-.0382 

-.0365 

-.0262 

-.0176 

BETA  ( 31  = .080  ALPHA  { 5)  = 8.870  QtPSFl  * 48.960  PO/PSF  ■ 8110.7  RUN  NO  •» 

SECTION  t nmiN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.0013 

-,2088 

-.0896 

-.0606 

.230 

,0280 

-.0486 

,0460 

.0564 

.410 

.0357 

.0460 

.Q5S1 

.0702 

.590 

.0323 

.0374 

.0443 

.0694 

.770 

.0116 

.0185 

.0819 

.0323 

.878 

-.0090 

-.0021 

.0088 

.0202 

BETA  ( 31  = .080  ALPHA  { 6)  = 10.3H0  QtPSF)  “ 42.960  PO/PSF  = 8110.7  RUN  NO  » 

SECTION  ( n MAIN  LND  CR  DR-0  DEPENKNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

,0391 

-.1680 

.0064 

-.0296 

.230 

.0649 

-.0055 

.0899 

.1027 

.410 

.0700 

.0855 

.0975 

.1130 

.590 

.0693 

.0752 

,0855 

.1061 

.770 

.0442 

,0546 

.0597 

,0700 

.079 

.0236 

.0280 

,0477 

-0614 

IRFFM05) 

23.000 


23.000 


83.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PACE  7^9 


^ O 
Q.  ^ 


0A163  ORB 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  ( m - 5.030  ALPHA  < U = .020  QCPSF)  ■ H2.922  PO/PSF  ■ 2110.6 


SECTION  t n MAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0MU 

.076D 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CrtL 

,050 

-.1484 

-.3411 

-.1742 

-.2155 

,23D 

-.1174 

-, 1690 

-.1200 

-.1449 

.410 

no5 

-.1019 

1036 

-.1088 

.590 

"*1122 

-.1080 

1071 

-.1036 

.770 

-.1260 

-.1191 

1208 

-.1174 

.873 

-.1449 

-.1363 

-. 1260 

-.1277 

BETA  ( m = 5.030  ALPHA  t El  = 2.050  QtPSF)  * 4E.9E2  PO/PSF-  2110.6 

SECTION  ( IIMAIN  LND  6R  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CW. 

.050 

-.1193 

-.3035 

-.1641 

-. 1882 

.230 

-.0848 

-*  1348 

-.0779 

-.0900 

.410 

-.0848 

-.0658 

-.0624 

-.0641 

.590 

-*0048 

-.0727 

-,QB93 

-.0607 

.770 

-.1003 

-.0882 

-.0802 

-.0795 

.078 

-*H93 

-.1089 

-.0934 

-.0917 

R'lN  NO  " 


RUN  NO  - 


BETA  ( = 5.030  ALPHA  t 31  = 4.120  QIPSF)  » 42.922  PO/PSF  - 2110.6  RUN  NO  « 


SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VIWIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0917 

-.2919 

-* 1356 

-.1521 

.230 

-.0624 

-.1090 

-.0383 

-.0366 

.410 

-.0607 

-,0297 

-.0228 

-*0193 

*590 

-.0590 

-.0383 

-.0314 

-.0159 

.770 

-.0762 

-,0555 

-.0406 

-.0417 

*878 

-*0952 

-.0745 

-*0607 

-.0539 

(RFFM05J 

22.000 


22.000 


22.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA  163  t NAAL-751  ) 


PAGE  7S0 





0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  CRFFM05J 

BETA  ( H)  • 5.030  ALPHA  ( HI  ■>  6.190  OCPSFJ  - 48.922  PO/PSF  • 2110.6  BUN  NO  - 22,000 

SECTION  1 DMAIN  UND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/E.-1L 

.0760 

,3100 

.bdciU 

.8530 

X/CML 

,050 

-,0658 

- , 2C5C 

* 1 fsr* 

-.1498 

.230 

-.031H 

-.0761 

-!o055 

.0030 

.^IG 

-,031H 

.0030 

,01  16 

.0808 

.590 

-,0314 

-.0050 

-.0004 

.0168 

,770 

- , G538 

- , 0268 

-.0176 

-.0078 

.87B- 

-,0761 

- . 0486 

-.0879 

-.0193 

BETA  I 41  = 5.030  ALPHA  ( 5)  = 8.260  alps'll  » 42.922  P3/PSF  « 2U0.B  RUN  NO  » 22.000 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.0417 

-.8400 

-.0779 

-.0935 

,830 

-,0107 

-,0458 

.0383 

.0444 

.410 

-.0107 

.0375 

.0461 

.0588 

,590 

-.0107 

.0837 

,0358 

,0547 

,770 

-.0331 

.0064 

,0151 

.0383 

a-’Q 

-.0573 

-.C!59 

, CC47 

.0151 

BETA  ( 4)  = 5.030  ALPHA  t 6)  = 10.340  Q(PSF)  - 42.922  PO/PSF  » 2110.6  RUN  NO  - 22.000 

SECTION  t IIMAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,07bU 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0159 

-.2003 

-.0458 

‘.0541 

,830 

,0099 

- . 0228 

.0669 

,0805 

.410 

.0099 

.0702 

,0805 

,0986 

,590 

.0099 

. 0547 

,0708 

.0909 

.770 

-.0107 

.0332 

.0478 

.0668 

.876 

-.0366 

.0151 

,0375 

.0518 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PREbbURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  751 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5)  <•  lO.OBO  ALPHA  ( 1)  = .000  QIPSFJ  « ^^.BBB  PO/PSF  • 8110.7  BUN  NO  » 

SECTION  < UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0780 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

lem 

-.3364 

-, 1934 

-.2020 

,230 

- 1302 

-.1072 

-.1141 

,HIO 

-.1399 

-.0934 

-.0917 

-.0900 

.590 

-.1399 

-.1055 

-.0969 

-.0065 

.770 

-.1572 

-.1175 

-.1124 

-.  1020 

.878 

IB13 

-.1365 

1210 

-.1141 

BETA  I 5)  = 10.060  ALPHA  ( 8)  = 8.080  O(PSF)  » 48.868  PO/PSF  ■ 81 10.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

,8530 

X/CHL 

.050 

1522 

-.3231 

1799 

-.1793 

.230 

-.1350 

-.1315 

- . 0746 

-.0711 

.410 

-.1350 

-.0642 

- . 0590 

-.0521 

.590 

1239 

-.0763 

-.0659 

-.0487 

.770 

-,1557 

-.0901 

- . 0798 

-.0594 

.878 

-.1784 

-.1108 

-.0067 

-.0032 

BETA  I 5)  = 10.060  ALPHA  ( 3)  = H.SOO  Q(PSF)  - 48.B6S  PO/PSF  - 8110.7  RUN  NO  * 

SECTION  [ DMAI.N  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.B530 

X/CML 

.050 

-. 1353 

-.3182 

-.1557 

1592 

.230 

1402 

-.1056 

-.0470 

- . 0366 

.410 

-.1315 

-.0383 

- . 0297 

-.0176 

.590 

-.1264 

-.0487 

-.0356 

-.0159 

.770 

-.1505 

-.0642 

-.0556 

-.0366 

,878 

1712 

-.0804 

-.0642 

-.0539 

{RFFH05) 

81.000 


81.000 


81.000 


DATE  J7  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-7SJ  > PA6E  7S3 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFH05J 

BETA  ( 5>  » 10.060  ALPHA  ( ^)  - 6.310  QtPSF)  - R3.863  PO/PSF  - 8110.7  RUN  NO  > 21.000 

SECTION!  UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/0ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CHL 

*050 

-.1165 

-.3030 

-.1301 

-.1405 

.530 

-.0086 

-.0194 

-.0038 

*4!0 

-.1566 

-.0159 

-.0051 

.0134 

-590 

-.1180 

-.0563 

-.0073 

.0168 

.770 

-.1439 

- .0401 

-.0500 

-.0055 

-878 

-.1659 

-.0644 

-.0384 

-.0511 

BETA  C S)  * 10.060  ALPHA  t 5J  - 8.380  Q(P5F)  - R2.838  PO/PSF  • 2110.7  RUN  NO  - 21.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0918 

-.5849 

-.1073 

-.1511 

.530 

-.1551 

-.0693 

.0099 

.0571 

.410 

-.1159 

.0116 

.0589 

.0478 

.590 

-.1056 

.0030 

.0537 

.0513 

.770 

-.1580 

-.0154 

.0013 

.0554 

.878 

-.1487 

-.0366 

-.0073 

.01  16 

beta  t 51  = 10.050  ALPHA  ! 6)  = 10.370  QIPSF)  =•  H2.8B8  PO/PSF  - 8110.7  RUN  NO  » 21.000 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0659 

-.5797 

-.0900 

-.1004 

.530 

-.1655 

-.0538 

.0358 

.0565 

.410 

-.1038 

.0395 

.0595 

.0771 

.530 

-.0900 

.0306 

.0496 

.0040 

.770 

-.1107 

.0168 

,0509 

.0505 

.078 

-.1565 

-.0107 

.0505 

.0395 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


PACE  753 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRFFHOB)  t 03  FES  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

E590.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1076,7000 

IN.  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  - 

.000 

LREF  * 

47H.S100 

INCHES 

YHRP  ■ 

.0000 

iN,  YO 

bdflap  - 

.000 

SPOBRK  • 

86.000 

GREF  « 

936.6500 

INCHES 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  20 

PHI-N  - 

8. ODD 

THETAN 

1.000 

SCALE  - 

.DH05 

PHl-H  » 

8.QQ0 

THETAM  » 

1.100 

beta  (1)  = -10.050  ALPHA  { H - .OEO  QCPSF]  - MB. 923  PO/PSF  - 2114.2  RUN  NO  - 30.000 


SECTION  ( IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5976 

-,7116 

-.2610 

-.2990 

.230 

-.2053 

-.2765 

-.2092 

-.2265 

.410 

-.1937 

-.1678 

-.1764 

-.2161 

.590 

-.1747 

-.1661 

-.1678 

-. 1643 

,770 

-.1747 

1678 

-.1764 

-.1702 

.878 

-.1816 

-.1833 

-.1764 

-.1764 

BETA  11)  « -10.050  ALPHA  t 21  = 2.100  QtPSF)  - 42.923  PO/PSF*  2114.2  RUN  NO  « 30.000 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5351 

-.6455 

-.2480 

-.2401 

.230 

-.1539 

-.3247 

-.1418 

-.1591 

.410 

1453 

-.1177 

-.1159 

-.1211 

,590 

-.1207 

-.1194 

-.1142 

-.1021 

.770 

-.1315 

-.1246 

-.1280 

-.1332 

.678 

-,1418 

1418 

-.1349 

-.1297 

BETA  ( I)  = -lO.OBO  ALPHA  ( 3)  = 4.170  Q(PSF)  - 42.923  PO/P^  « 2114.2  RUN  NO  - 30.000 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4662 

-.5697 

-.1850 

-.1815 

.230 

-.1039 

-.2764 

-.0797 

-.0918 

.410 

-.0952 

-.0659 

-.0590 

-.0435 

.590 

-.0832 

-.0728 

-.0642 

-.0452 

.770 

-.0901 

-.0832 

-.0014 

-.0832 

.870 

-.0987 

-.0987 

-.0918 

- . 0883 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  f NAAL-751  ) 


PADS  7S«* 


0AIB2  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  t 1)  • -lO.OBO  ALPHA  I 4)  « 6.«?I0  QCPSF)  - H2.923  PO/PSF  - atJH.a  RUN  MO  " 

SECTION  ( IlMAIN  UNO  OR  DR-0  DEPENDENT  V/UTIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

Xy'CML 

*050 

-.3968 

-.4943 

-.0984 

-.0984 

*830 

-.0537 

-.8858 

-.0810 

-.0887 

.410 

-.CH6B 

-.0176 

-.0038 

.0819 

.590 

-.0417 

-.0868 

-.0150 

.0081 

.770 

-.0451 

- . 0399 

-.0399 

-.0348 

.878 

-,0589 

-.0571 

-.0485 

-.0434 

BETA  t 1»  =•  -10.06D  ALPHA  ( 5)  * 8.300  OtPSFJ  ■ Ha.SaS  PO/PSF  ■ 3114.8  BUN  NO  “ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  V/miABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3340 

-.4381 

-.0606 

-.0580 

.830 

,0047 

-.1741 

,0391 

.0460 

.410 

.0047 

.0339 

.051  1 

.0855 

.590 

.0116 

.0853 

.0400 

.0615 

.770 

-.0004 

.0081 

.0133 

.0167 

.878 

-.0158 

-.0154 

-.0081 

.0064 

BETA  t n = -IQ.OBO  ALPHA  ( B)  •>  10.370  Q(PSF)  « 48.933  PO/PSF  * 3114. 3 RUN  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5784 

-.3619 

-.0141 

.0047 

.830 

.0589 

-.1174 

.1011 

.1149 

.410 

.0518 

.0891 

.1097 

.1493 

.590 

.0590 

,0736 

.0900 

.1166 

.770 

.0443 

.0546 

.0615 

.0684 

.878 

.0888 

.0888 

.0443 

.0546 

CRFFM06) 

3U.000 


30.000 


30.000 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 

0AI63  ORB  MAIN  CEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t g>  « -5.030  ALPHA  t II  « .010  QtPSF)  - H2.B87  PO/PSF  - eUH.O  RUN  NO  • 

SECTION  1 limiN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4671 

-.6652 

-.8845 

-,2777 

.230 

-,1554 

-.2966 

-.1743 

-.1795 

.410 

-,1571 

-.1450 

-.1535 

-.2001 

.590 

1468 

-.1433 

-.1468 

-.1450 

.770 

1468 

-.1465 

-.1571 

-,1536 

.878 

-.1588 

-.1640 

1605 

-.15BB 

BETA  { 2)  » -5.0M0  ALPHA  ( g)  « g.070  QCPSF)  >•  ‘»g.8B7  PO/PSF-  8114.0  RUN  ■ 

SECTION  1 II HA IN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3933 

-.5947 

-.2450 

-.2364 

.230 

-.1072 

-.3518 

-.1175 

-,I210 

.410 

-.1123 

-.0917 

-.0968 

-.1175 

-590 

-.1020 

-.09BB 

-.0934 

-.0882 

.770 

-.1072 

-.1072 

-,no6 

-*1009 

.878 

-.1210 

-.1244 

-.1175 

-*1192 

BETA  ( g)  = -5.040  ALPHA  ( 31  = H. 180  QtPSFI  » 48.887  PO/PSF  « gll4.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-*2922 

-.5339 

-.1938 

-*1869 

*230 

-.0694 

-.3692 

-*0608 

-.0643 

*410 

-.0799 

-.0504 

-*0487 

-.0453 

.590 

-.0625 

-.0591 

-*0522 

-.0383 

.770 

-.0694 

-*0694 

-.0712 

-,0577 

.878 

-.0867 

-*0902 

-.0815 

-*0798 

IRFFMCS) 

29.000 


89.000 


89.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  J 


PACE  7SS 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  Sl^ACE 

BETA  « 2)  =•  -S.tmO  ALPHA  ( H)  « B.210  QCPSrJ  ■ H2.8B7  PO/PSP  • an«».0  RUN  NO 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1750 

-.4775 

-.1421 

-.1203 

,aBo 

-.0211 

-.2925 

-.0073 

-.0055 

: ,410 

-,02U 

-,0004 

.0065 

.0203 

.590 

-,Dt59 

-.0107 

.0013 

.0116 

,770 

-.0263 

-.0263 

-.0228 

-.0194 

.878 

-.0436 

-.0470 

-.0367 

-.0367 

BETA  < » -5.030  ALPHA  t 5»  •=  8.390  Q(PSF)  « •♦3.887  PO/PSF  ■ ailN.O  RUN  NO  » 

SECTION  C DHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0750 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 
• 050 

-.0952 

-.4175 

-.0934 

-.0814 

.230 

.0237 

-.2951 

.0495 

.0530 

,410 

.0254 

.0426 

.0599 

. 0806 

.590 

.0271 

.0340 

.0444 

.0616; 

.770 

.0133 

.015! 

.0185 

.0288 

,878 

-.0055 

-.0055 

.0064 

.01 16 

BETA  t aj  » -5.0«^0  ALPHA  ( B)  » 10.3HO  QtPSF)  - •♦3.887  FQ/PSF  * ailN.O  RUN  NO  - 

SECTION!  DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0314 

-.3708 

-.0521 

-.0365 

.230 

.0702 

-.0951 

.0978 

.1047 

.410 

,0719 

.0909 

,1064 

.1322 

,590 

.0650 

.0754 

.0909 

.1081 

.770 

,0495 

.0564 

.0599 

.0771 

.878 

.0306 

.0288 

.0426 

.0495 

(RFFM06» 

33.000 


39.000 


39.000 


ORIGINAL  PAGE 
OF  POOR  QUALCng 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAU-751  ) 


PACE  757 


DATE  17  MAY  76 

OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SlffiFACE 

BETA  t 31  ■ -.010  ALPHA  t 1)  » ^000  QIPSFI  ■ HB.910  PO/PSF  ■ BIIH.O  RUN  NO  - 

SECTION  I IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.6530 

X/CML 

>050 

-.3002 

-*5802 

-.2812 

-.2691 

•S30 

-.1313 

-*3242 

-*1433 

-.1433 

*410 

-.1244 

-*1209 

-.1261 

-*1640 

,590 

-.1192 

-,1244 

-.1278 

-*1251 

,770 

-.1278 

-*1296 

-.1330 

-.1278 

*878 

-.1399 

-.1451 

-.1399 

-*1433 

BETA  ( 31  * .000  ALPHA  ( Bl'  • 2.060  QtPSFl  • 42.910  PO/PSF  « 2114,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BhtL 

.0760 

.3100 

*5020 

.8530 

X/CHU 

*050 

-*1590 

-.5143 

-.2470 

-.2349 

.230 

-.0959 

-.3608 

-.0987 

-.0969 

.410 

-*065S 

-.0914 

-.0831 

-*1038 

.590 

-.0066 

-.0849 

-.0866 

-.0700 

*770 

-.0987 

-.1004 

-.1004 

-.0918. 

.078 

-*1142 

-.1142 

-.1107 

-.1107 

BETA  t 31  >=  -.010  ALPHA  I 31  = 4.120  .QIPSFI  ■ 42.910  - PO/PSF  » 2114.0  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1108 

-*4799 

-.2005 

-.1832 

*230 

-.0538 

-*3713 

-,0487 

-.0435 

*410 

-.0435 

-.0366 

-*0349 

-.0400 

.590 

-*0452 

-.0452 

-.0400 

-.0331 

.770 

-.0642 

-.0625 

-,0590 

-.0452 

*878 

-.0832 

-.0832 

-*07M 

-.0711 

1RFFH06I 

S8.000 


28.000 


28.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-7SI  ) 

0A163  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  - -.010  ALPHA  I m » 6.200  QIPSF)  - *12.910  PO/PSF  - RUN  NO  • 

SECTION  I HHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5950 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.0642 

-.1600 

-.1394 

.530 

-.0124 

-.3670 

,0013 

.0064 

.mo 

-.0090 

.0064 

,0151 

.0185 

.590 

-.0142 

-,0055 

.0030 

.0151 

.770 

-.0349 

-.0565 

-.0193 

-.0004 

.078 

-.0573 

-,0504 

-.0331 

-.0997 

BETA  ( 3J  » -.010  ALPHA  ( 5)  = 8.280  QtPSF’.  - 42.910  PO/PSF  » 2114.0  TUN  NO- 

SECTIONI  DMAIN  LND  GR  DR-0  OEPETIOENT  V/WTIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0145 

-.4056 

-.1545 

-,1038 

.530 

.0550 

-,5303 

,0457 

.0547 

.410 

.0306 

.0461 

,0565 

,0705 

.590 

.0537 

.0350 

,0461 

.0616 

.770 

.0013 

,0133 

.0505 

,0444 

.870 

-.0545 

-.0107 

.0030 

.0099 

BETA  ( 3>  « -.010  ALPHA  t 6J  - 10.3S0  QiPSF)  - 42.910  PO/PSF  « 2114.0  RUN  NO  • 

SECTION,!  DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

• 0519 

-.3605 

-.0984 

-,0709 

.530 

.0580 

1913 

,0856 

-0976 

,410 

.0615 

.0838 

.0976 

.1131 

,590 

,0546 

,0718 

.0007 

,1050 

.770 

.0305 

-0477 

.0546 

,0838 

• 878 

.0081 

.0536 

.0391 

,0477 

(RFFMD6) 

28.000 


28.000 


28.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAU-751  » 


PAGE  7S3 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  = 5.030  ALPHA  t 1)  = .000  QtPSF)  - ‘♦S.9‘»0  PO/PSF  ■ 3113.9  RUN  NO 

SECTION  < DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

• 0760 

,3100 

.5820 

•0530 

X/CML 

.050 

-.1745 

",M517 

-.2693 

-•2555 

«a3Q 

"•1331 

-.2765 

",1273 

-.1159 

,410 

-*1090 

-.1141 

-.1348 

.550 

",1357 

-.1159 

-.1159 

-.1124 

• 770 

-•IH69 

-•1245 

-.1279 

-•1141 

.S78 

-‘.1607 

",1452 

-.1365 

-.1365 

BETA  i H)  = 5,030  ALPHA  t 31  = 3.070  QtPSF)  • H3.940  PQ/PST  - 2113.9  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,05^ 

-.1433 

-,4894 

-.2535 

-.2208 

• 230 

-.0985 

-.3138 

-.0813 

-.0875 

•410 

-,0951 

-.0675 

-.0658 

-.0778 

.590 

-.0925 

-,0761 

-.0710 

-.0841 

,770 

-.1192 

-.0099 

-.0035 

-.0710 

•878 

-.1381 

-.1106 

-.0988 

-.1020 

BETA  ( HI  = 5.030  ALPHA  t 3)  = H.130  QtPSFl  - H2.3H0  PO/PSF  - 2113.9  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

— * t .d  i 1 

-,4713 

-.2246 

-.1867 

,230 

-,0797 

-.3316 

-.0435 

-.0280 

.410 

-.0763 

-.0314 

-.0297 

-.0297 

.590 

-.0797 

-.0452 

-.0366 

-.0282 

• 770 

-.1004 

-^0625 

- . 0556 

-.0314 

.078 

-.1194 

-.0814 

-.0676 

-.0659 

(RITHOBl 

27.000 


27.000 


27.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( KAAL-751  ) 


pAce 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( H)  - S.OSO  ALPHA  I H>  - 6.160  Q(P5F>  - H2.9H0  PO/PSF  - 5113. 9 RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CMU 

.oso 

-.0899 

-.4396 

1899 

-.1554 

,&30 

: -.057^ 

-.3380 

-.0021 

.0118 

.410 

-.0503 

.0030 

.one 

.0168 

.590 

-.0520 

-.0072 

.0013 

.0185 

.770 

-.0779 

-.0262 

-.0178 

.0099 

.878 

-.0986 

-.0486 

-.0314 

-.0279 

BETA  t m = 5.050  ALPHA  ( 5)  = 8.570  Q(PSF)  - H2.SH0  PO/PSF  « 5113.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

aVBD 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0658 

-.4101 

-.1673 

-.1295 

.530 

-.0520 

-.3395 

.0323 

.0477 

.HIO 

-.0365 

.0323 

.0495 

.0546 

.590 

-.0348 

.0219 

.039! 

.0563 

,770 

-.0606 

.0013 

.0150 

.0477 

.878 

-.0830 

-.0150 

.0013 

.0082 

BETA  1 HI  5.050  ALPHA  I 6)  = 10.370  QIPSFl  ■ H5.9<i0  PO/PSF  ■ 5113.9  RW  NO  - 

SECTION  { IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

• .3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0399 

-.3753 

-.1414 

-.0984 

.230 

-.0554 

-.2600 

.0632 

.0821 

.410 

-.OV33 

.0649 

.0787 

.0924 

.590 

-.0176 

.0529 

.0710 

.0924 

.770 

-.0399 

.0339 

.0511 

.0838 

.078 

-.0623 

.0099 

.0305 

.0443 

CRFFM08) 

57.000 


57.000 


57.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  1 


PM£  761 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I 5)  » 10.070  ALPHA  ( 1)  ■ .000  QtPSF)  ■ HB.935  P0/P5F  « BlIH.!  RUN  NO  « 

SECTION  t IJHAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2004 

-.4781 

-.3177 

-.2539 

.230 

-.1001 

-.2556 

-.1090 

-.0952 

.41D 

-.1763 

-.0952 

-.0952 

-.1021 

.590 

1746 

-.1056 

-.1021 

-.0901 

.770 

1918 

-.1176 

-.1159 

-.0952 

.870 

-.2108 

-.1366 

-.1228 

-.1245 

BETA  t 5)  « 10.070  ALPHA  ( 8)  = 8.050  QIPSFl  « ^8.^35  PO/PSF  » 8114.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( U MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML, 

,050 

-.1931 

-.4978 

-.2740 

-.2293 

.230 

-.2224 

-.2683 

-.0795 

-.0640 

.410 

-.1811 

-.0692 

-.0640 

-.0675 

-590 

-.1725 

-.0812 

-.0692 

-.0572 

.770 

-.1931 

-.0933 

-.0830 

-.0658 

.878 

-.2086 

-.1157 

-.0950 

-.0967 

BETA  C 5:  = 10.070  ALPHA  t 3J  = 4.110  QtPSFI  - 48.935  PO/PSF  •>  8114.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1727 

-.4984 

-.2623 

-.2054 

.830 

-.2520 

-^2537 

-.0503 

-.0314 

.410 

-.1787 

-.0452 

-.0331 

-.0273 

-5S0 

1624 

-.0555 

-.0365 

-.0176 

.770 

-.1813 

-.0676 

-.0607 

-.0297 

.078 

1951 

-.0865 

-.0710 

-.0624 

(RFFM05) 

85.000 


86.000 


86.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  > 0A163  t NAAL>75I  t 


PA^  76S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 5)  - 10.070  ALPHA  t 4>  - 6.E30  OtPSFJ  » 48.935  PO/PSF  • 8114.1  RUN  NO 


SECTION 

< IIHAIN  LNO  OR  OR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BKL 

,0760 

,3100 

.5080 

,8530 

X/CHL 

,05D 

-.1519 

-.4093  - 

.8500 

-.1915 

*530 

-,8758 

-.8517  - 

.0245 

-.0021 

,H10 

-.1708 

-.0887  - 

.0072 

.0013 

*590 

-.1553 

-.0331  - 

.0107 

.0099 

*770 

-.1708 

-.0417  ^ 

*0331 

-.0004 

.870 

-,179H 

-.0554  - 

.0460 

-.0331 

BEU  { 51  « 10.070  ALPHA  t 51  » 8.880  OtPSFI  «•  43,935  PO/Pa^  » 8114.1  RUN  NO  • 

SECTION  I IIHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8NL 

.0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1331 

-.4780 

-.8897 

“.nil 

.830 

-.8780 

-.8469 

-.0081 

.0871 

.410 

-.1684 

.0013 

,0280 

.0300 

.590 

-.1435 

-.0073 

.01  16 

.0487 

.770 

-.1573 

-.0159 

-.0090 

.0300 

.878 

-.1676 

-.0314 

-.0280 

-.0004 

BETA  I 51  » 10.070  ALPHA  ( 6)  « 10.340  QtPSF)  • 48.935  PO/PSF  - 8114.1  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5080 

.6530 

X/CM 

*050 

-.1019 

-.4500 

-.8051 

-,1466 

.830 

-.8653 

-.8109 

.0800 

.0563 

*410 

-*i535 

.0208 

.0563 

.0649 

*590 

-.1277 

,0254 

.0486 

,0707 

*770 

-.1363 

.0167 

.0236 

*0649 

.878 

-.1449 

.0047 

,0099 

.0391 

(RFFH061 

86.000 


86.000 


86.000 


originju:,  page  is 

OP  POOR  QUALETSf 


DATE  17  MAY  76 


TABW.ATED  PRESSURE  DATA  - OA163  t NAAL-751  1 


PACE  763 

tRFFH07)  ( 03  FEB  76  t 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  OOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

asso.oooo 

SQ.FT- 

XKRP  - 

1076-7000 

IN-  XO 

HACH 

.170 

ELEVON  • 

.000 

LREF 

>*. 

M7H-01OO 

INCHCS 

YMRP  » 

-0000 

IN.  YO 

BDI^AP  » 

.000 

SPOBRK  - 

25.000 

BREF 

m 

935.5BQ0 

INCHES 

ZHRP  ° 

375-0000 

IN.  20 

PHl-N  • 

10.000 

thetan  - 

I.3D0 

SCALE 

m 

,0HQ5 

PHl-M  » 

10.000 

THETAM  - 

1.600 

BETA  C 1)  « -10.070  ALPHA  « II  ■ .000  QCPSF)  » ^^.BBO  PO/PSF  « BtlH.B  BUN  NO  - 35.000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6193 

-.7954 

-.2039 

-.2804 

.230 

^-1733 

-.1694 

-.2056 

-.2297 

.HIO 

-.1910 

-.1659 

-.1745 

-.2159 

.590 

-.1032 

-.1659 

1642 

-.1642 

.770 

-- 1666 

-.1676 

-.1694 

-, 1763 

.078 

-.1935 

-.1797 

-.1728 

1728 

BETA  f 1)  = -10.070  ALPHA  ( 2)  = 2.060  QIPSF)  « H2.880  PO/PSF  « Bim.2  RUN  NO  - 35.000 

SECTION  { DHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5525 

-.71  13 

-.2091 

-.2333 

.230 

-.1332 

-.1142 

-.1436 

-.1677 

.410 

-.1436 

-.1125 

-.^1160 

-.1229 

.590 

-.1394 

-.1211 

-.1160 

-.1022 

.770 

-.1436 

-.1280 

-.1299 

-.1298 

.878 

-.1505 

-.1418 

-.1349 

-.1367 

BETA  t 1)  « -10.070  ALPHA  ( 3)  - H.120  QCPSFJ  ■ M2. 680  PO/PSF-  21IH.2  RUN  NO  • 35.000 

SECTION  ( lIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

, ,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4794 

-.6241 

-.1865 

-.1744 

.230 

-.083! 

-,0572 

-,0779 

-.0969 

.410 

-.0065 

-.0555 

-.0555 

-.0434 

.590 

-.0065 

-.0658 

-.0555 

-.0417 

.770 

-.0917 

-.0779 

-.0762 

-.0779 

.878 

-.1003 

-.0969 

-.0865 

-.1020 

DATE  t7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  ) 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n “ -10.070  ALPHA  (HI  - 6.180  OtPSH  « H2.8B0  PO/PSF  ■»  SllH.E  RUM  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

• 0760 

• 31 00 

.5080 

•8530 

X/CML 

,050 

-•4318 

-•5500 

-.1591 

-•UO0 

• 830 

-•03BB 

-*0030 

-,0176 

-.0897 

• 410 

-•0435 

-•0090 

.0013 

• 0880 

• 590 

-•0400 

-•08!  1 

-.0073 

.0133 

,770 

-•0504 

-.0349 

-.0331 

-.0800 

,878 

-•0685 

-•0556 

-.0435 

-.0677 

BETA  ( 1)  - -10.070  ALPHA  ( S>  ■ 8. £70  QtPSF)  • Ha.BSD  PO/PSF  ■ 2HH.B  RUN  NO  • 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

• 31Q0 

.sBao 

.8530 

X/CHL 

• 050 

-.3680 

-.4698 

-.1864 

-.0581 

.830 

• 0185 

• 0548 

.0487 

.0398 

• 410 

• 0093 

• 0487 

• 0508 

.0841 

• 590 

.0093 

.0306 

.0444 

.0569 

.770 

-.0004 

• one 

.0160 

.0837 

• 870 

-.0184 

-.0107 

-.0004 

-.0880 

BETA  t 1)  = -10.070  ALPHA  ( 61  » 10.330  Q(PSF)  ■ Ha.BBO  PO/PSF  « ailH.a  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

• 3100 

.5080 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.3868 

-.3917 

-.0803 

-.0055 

.230 

,0651 

.lOBa 

.1013 

.1013 

.HIO 

.0564 

.0944 

.1133 

• 1461 

.590 

.0564 

.0771 

.0986 

• 1105 

.770 

.0486 

.0547 

-0616 

.0780 

.878 

.0871 

.0306 

• 0486 

• 0854 

(RFFH07I 

35.000 


35.000 


35.000 


PATE  17  MAY  76  TAOULaTED  PRESSURE  DATA  - OA163  I NAAL-751  » 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  t ei  • -5,050  ALPHA!  H»  -.010  QtPSF)-  42.938  P0/P5F  ■ 2114.1  RUN  NO  - 


SECTION  ( IJMAIN  UNO  GR  OR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5830 

,0530 

X/CML 

.050 

^.6869 

^-.7H7l 

-.3015 

-.3835 

.330 

-,I3HS 

-.1390 

-.1707 

-.1837 

.HIO 

-.1466 

1338 

-.1483 

1948 

.590 

-.1397 

-.1397 

-.1449 

-.1518 

.770 

. -.t466 

-.1483 

1449 

.878 

: -.1553 

-.1596 

-.1518 

-.1535 

BETA  ( 8)  * -5,050  ALPHA  t 2)  » 2.090  Q!PSFJ  « 48.328  PO/PSF  » 8114.1 

SECTION  « IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YVBML 

.0760 

.3100 

.5320 

-8530 

X/CML 

.050 

-.6350 

-.6836 

--3I44 

-.3385 

.330  : 

-.0901 

-.0901 

1 142 

-.1300 

.410 

-.1073 

-,0918 

- . 0970 

-.1380 

.590: 

-.1004 

-.0997 

-.0970 

-.0935 

.770 

-.1091 

-.1056 

-.1091 

-.1004 

.878 

-.1311 

-.1339 

-.1142 

-,1311 

BETA  ( 2)  = -5.040  ALPHA  t 31  = 4.090  QtPSFl*  42.928  PO/PSF*  2114.1 

SECTION  t IIHAIN  LND  GB  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5830 

,8530 

X/CHL 

v050 

-.5439 

-.6135 

-,3811 

-.1847 

.330 

-.0459 

-.0417 

-vQ63H 

-,0658 

.410 

,0606 

-.0451 

-.0469 

-.0573 

.530; 

-.0509' 

-,0530 

-.0503 

-.0365 

.770 

-.0693 

-.0658 

- 0659 

-.0539 

.878 

-.0779 

-.0848 

-.0751 

-,0893 

RUN  NO  •• 


RUN  NO  * 


1RFFM071 

34.000 


34.000 


34.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PACE  766 


DATE  17  MAY  76 


0A163  ORB  HA  IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( BJ  » -5. OHO  ALPHA  t H)  - 6.200  QIPSFJ  " H2.92B  PO/PSF  » 211H.1  RUN  NO- 
SECTION tU  MAIN  LND  GRDR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

-0760 

-3100 

,5820 

-8530 

X/CML 
• D50 

-.3986 

-.5469 

-,2273 

-,1331 

.S30 

--0053 

,0082 

-,0038 

-,0073 

•HIO 

--0I76 

-0030 

,0082 

-0099 

.590 

--0I41 

--0107 

-,0021 

,0U5 

.770 

- . 0297 

- - QEH5 

-.0828 

-,0073 

.878 

-*o^n 

-.0435 

-,0366 

-.0486 

BETA  12)=  -5.0HO  ALPHA  (51  = 8.270  QtPSF)  ■ H2.92B  PO/PSF  « 2IIH.1  RUN  NO  - 

SECTION  (:  DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

-3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

■ -,29B5 

-.4756 

--I777 

--083C 

.230 

-0409 

,0564 

.0512 

,0512 

,410 

-0288 

-0435 

.0598* 

.0701 

,590 

-0323 

.0357 

,0478 

.0632 

.770 

,0168 

,0185 

.0236 

,0443 

,878 

.0013 

-.0021 

, 0064 

-.0124 

beta  ( 21  = -5, OHO  ALPHA  (6)  = 10.310  Q(PSF)  « H2.92B  PO/PSF-  2tIH.l  RUN  NO- 
SECTION ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

--2I41 

-,4037 

-.1279 

-.0383 

-230 

-0840  : 

: ,1047 

.1064 

,1030 

,410 

.0737 

,0978 

,1099 

.1271 

,590 

-0737 

,0023 

,0978 

,1168 

.770 

,0582 

.0599 

.0685 

,0961 

-078 

,0409 

. 0375 

,0478 

.0305 

(RFFM07) 

3H.000 


3H.0D0 


3H.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA 1 63  I MAAL-751  ) PAGE  767 

OA I 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE  CRFFH07) 

BETA  I 31  » .000  ALPHA  ( I)  - .000  QCPSFl  - HB.9Sa  PO/PSF  » 5114.1  RUN  NO  » 33.000 

SECTION  1 DMAIH  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3971 

-*6006 

-.3143 

-.8746 

.230 

-.1100 

-.1228 

-.1470 

-.1556 

.HIO 

-.1194 

-.1142 

-.1297 

1790 

.590 

-.1177 

-.1194 

-.1297 

-.1401 

.770 

-.12^6 

-. 1200 

-.1366 

-.1315 

,870 

-.1349 

-.1418 

-.1401 

-.1453 

BETA  131=  .000  ALPHA  { 5)  * 5.0S0  Q(PSF1  • H2.95B  PO/PSF  - 5114. I RUN  NO  » 33.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GROR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 
* 050 

-.3520 

-.6235 

-.2951 

-.2296 

.230 

-.0762 

-.0031 

-.0952 

-.0952 

.410 

-.0831 

-.0745 

-.0814 

-.1124 

.590 

-.0014 

-.0831 

-.0840 

-.0865 

.770 

-.0900 

-.0952 

-.0952 

-.0831 

.878 

-,  1030 

-.1107 

-.1020 

-.1107 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 31  = 4.080  QtPSFl  “45.958  PO/PSF  * 5114. I RUN  HO  « 33.000 

SECTION!  DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML. 

.0760 

.3100 

t502O 

.8530 

X/CML 

-050 

-.2834 

-.5873 

-.2524 

-.1860 

.230 

-.0401 

-.0401 

-.0487 

-.0435 

.410 

-.0435 

-.0366  ^ 

-.03B3 

-.0539 

,590 

-.0435 

-.0452 

-.0435 

-.0383 

.770 

-.0556 

-.0590 

-.0590 

-*03B3 

.078 

-.0729 

- .0780  : 

-.0711 

-.0832 

PACE  76S 


DATE  n HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  C NAAL-751  1 

OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  - -000  ALPHA  ( m » 6.170  QlPSFl  - HB.SSB  PO/PSF  « BIIH.I  RUM  NO  - 

SECTION  I llMAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

*8530 

X/CML 

.050 

-*.1983 

-.5373 

-,S137 

-*1438 

,S30 

-.0004 

.0064 

-*0081 

*0081 

.410 

-.0090 

.0047 

* 0099 

*00i3 

*590 

-,007H 

-.0038 

.0013 

*0116 

*770 

“..oea7 

-.0810 

-.0158 

*0081 

.979 

«*0H17 

“,0417 

-.0331 

-,0434 

BETA  C 3)  “ .000  ALPHA  t 5)  « 8*390  QCPSD  « 4B.928  PO/PSF  « 211H.1  RUN  NO  • 

SECTION  « DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL  ; 

.0760 

*3100 

.5920 

*0530 

x/cHl 

.050 

-.0931 

-.4779 

-, 1876 

-.0966 

.230 

.0356 

.0511 

.0459 

.0545 

*4  ID 

,0305 

,0545 

.0545 

.0580 

*590 

.0388 

,0400 

*0476 

,0531 

*770 

.0133 

, 0819 

.0870 

*0545 

.S7B 

-.0078 

-.0081 

.0099 

-.0081 

BETA  I 3>  « ,000  alpha  (6)  » 10.350  QIPSFI  « 43.938  PO/PSF-  3114. I RUN  NO  - 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

. 0760 

.3100 

*5080 

.8530 

X/CHL 

* 050 

-.0081 

-.4879 

-.1581 

-.0559 

*830 

.0668 

*0986 

.0898 

.0961 

,410 

.0530 

.0909 

,0961 

.1088 

.530 

. .0564 

.0754 

.0857 

.1030 

,.770 

.0409 

,0564 

.0616 

.0961 

,878 

*0808 

.0306 

,0426 

.0357 

IRFFH07I 

33.000 


33.000 


33.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OE  POOR  QFALmf 


DATE  17  HAV  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > PAOE  769 


f)AJB3  ORB  MAIN  DEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFH07) 

BETA  ( - 5.030  ALPHA  ( 1)  » -.010  QtPSF)  ■ 42.877  PO/PSF  « 2114.0  RUN  NO  « 32.000 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

:</CHL 

,0£)0 

-.5145 

-.BQB5 

-.3147 

-.3535 

-.1215 

-,U95 

-.1347 

-.1195 

*mo 

-.1333 

-.1074 

-.1136 

-.1489 

,590 

-,1382 

-.1136 

-.1161 

-.1195 

,770 

IHSO 

-.1364 

-.1347 

-.1178 

.878 

-,I55S 

-.1403 

-.1333 

-.1305 

BETA  < 4)  = 5.030  ALPHA  ( 2)  = 2.010  QtPSF)  * 42.877  PO/PSF  ” 2114.0  RUN  NO  - 32.000 

SECTION  ( nmiN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 0760 

.3100 

.58=0 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1658 

- .5949 

-.5985 

-.3309 

.330 

-.0934 

-.0779 

-.0831 

-.0710 

.410 

-.1107 

-.0693 

-.0737 

-.0934 

*590 

-.1030 

-.0763 

-.0753 

-.0737 

.770 

-.1141 

-.0BB5 

-.0900 

-.0737 

.878 

-.1313 

-.1055 

-.0986 

-.1030 

BETA  t 41  = 5,030  ALPHA  ( 3)  = 4.100  QtPSF)  - 42.B77  PO/PSF  ■ 2114.0  RUN  NO  ••  32.000 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1357 

-.5699 

-.3703 

-.1903 

.330 

-.0833 

-.0435 

-.0453 

-.0331 

*410 

-.1005 

-.0331 

-.0349 

-.0453 

.590 

-.0884 

-.0453 

-.0418 

-.0331 

.770 

-.1005 

-.0635 

-.0556 

-.0331 

.078 

-.1313 

-.0780 

-.0677 

-.0694 

DATE  17  MAY  76 


TABgUATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  J 


PACE  770 


DA J 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFM07) 

BETA  t H)  » 5.030  ALPHA  ( H)  •*  6.170  Q<PSF)  « M3.B77  P0/P5F  - BllH.O  RUN  NO  - 3B.OOO 

SECTION  r n MAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHi 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/ChL 

,05D 

-.1098 

-..5266 

-.2454 

-.1574 

: ,S3Q 

-.069H 

-.0004 

-.0090 

.0030 

,mo 

-.0918 

-.0004 

.0047 

,0030 

*590 

-.079B 

-.0107 

-.0004 

.0116 

.770 

-*0B3B 

-.0280 

-.0193 

.0133 

*B78 

- . \ 004 

-.0487 

-.0331 

-.0400 

BETA  t 4J  » 5.030  ALPHA  t 5)  - 0.530  Q(PSFJ  - 45. 077  PO/PSF  » BU4.0  RUN  NO  ■ 35.000 

SECTION  t I JHA IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  TP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0B14 

-.4903 

-.2160 

-.1332 

.530 

-.0745 

.0340 

.0254 

.0392 

.410 

-.0745 

.0306 

,0392 

.0444 

.590 

- > 0625 

.0168 

.0306 

.0496 

.770 

-.0720 

-,0004 

.0133 

.0496 

.078 

-.0883 

-.0193 

-.0004 

-.0004 

BETA  ( H)  = S.030  ALPHA  ( 61  = 10.310  QtPSFI  « HB.877  PO/PSF  « 5114. 0 RUN  NO  « 35.000 

SECTION  ( IJMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0572 

-,4537 

-.1900 

-.1089 

.230 

-.0959 

,0EB5 

.0501 

.0737 

.410 

-.0624 

.0599 

.0737 

.0023 

.530 

0434 

.0461 

.0702 

.0B92 

.770 

-.0503 

.02BB 

.0461 

.0874 

.878 

-.0659 

.0099 

.0306 

.0357 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C NAAL-75J  ) 


PACE  771 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( S>  X 10.110  ALPHA  I 1)  •>  .000  Q(P5F>  - ^^.858  PO/PSF  •<  RUN  NO  " 

SECTION  1 UHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5566 

-.5054 

-.3562 

-.5543 

.530 

-.5197 

-.1095 

-.1126 

- . 0954 

.410 

-.5150 

-.1005 

-.1023 

-.net 

.590 

-.1951 

-.1156 

-.1057 

-.0983 

.770 

-.5045 

-.1513 

-.1144 

-.0936 

.878 

-.5100 

-.1316 

-.1213 

-.1513 

BETA  ( 5J  X 10.110  ALPHA  I 2)  “ 2. OHO  QtPSF)  ■ H2.858  PO/PSF  - ElIH.l  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.6620 

.8530 

K/CML 

.050 

-.5165 

-.5961 

-.3159 

-.5335 

.530 

-.5939 

-.0763 

-.0867 

-.0677 

.410 

-.5531 

-.0763 

-.0715 

-.0701 

.590 

-.1338 

-.0867 

-.0789 

-.0643 

.770 

-.5007 

-.0971 

-.0867 

-.0591 

.078 

-.5059 

-.1156 

-.0900 

-.3005 

BETA  ( 51  = 10.110  ALPHA  ( 31  = H.lOO  Q(PSF)  « 42.85B  PO/PSF  * EllH.I  RUN  NO  " 

SECTION  I tlHAlN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1900 

-.5940 

-.3054 

-.5143 

.530 

-.3565 

-.0455 

-.0590 

-.0400 

.410 

-.5515 

-.0551 

-.0400 

-.0418 

.590 

-.1919 

-.0655 

-.0383 

-.0565 

.770 

-.1919 

-.0694 

-.0608 

-.0550 

.878 

-.1971 

- . 0035 

-.0746 

-.0711 

1RFFH07) 

31.000 


31.000 


31.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75J  ) 


PACE  77g 


DATE  17  MAY  76 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  < 5J  • lO.lIO  ALPHA  t H)  ■ 6.310  QtPSF)  » 43.858  PO/PSF  • 3114.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Br<L 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CIU. 

.050 

-.J730 

-.5684 

-.5870 

-.1955 

.BZU 

-.3319 

-.0545 

-.0297 

-.0090 

.HIO 

-.5127 

-.0280 

-.0073 

-.0073 

.590 

-.1785 

-.0332 

-.0124 

,0099 

.770 

-.1817 

-.0418 

-.0314 

.0115 

.878 

-.1817 

-.0504 

-.0453 

-.0349 

BETA  ( 51  = 10.110  ALPHA  t 5)  = 8.350  QtPSF)  »■  H3.85B  PO/PSF  » 3114.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1573 

-.5591 

-.2556 

-.1014 

.530 

-.3211 

-,0055 

-.0055 

,0202 

.410 

-.5051 

-.0021 

.0237 

.0220 

,530 

-.1711 

-.0073 

.0133 

.0392 

.770 

-.1711 

-.0124 

-.0038 

.0461 

.878 

-.1750 

-.0223 

-.0176 

.0013 

BETA  ( 51  • 10.100  ALPHA  t 6)  « 10.330  QtPSF)  - 43.858  PO/PSF  - 3114.1  RIM  NO  « 

SECTION  { DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5QS0 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.1331 

-.5554 

-.2314 

-.1607 

.230 

-.3124 

.0151 

.0220 

.0461 

,410 

-.1934 

.0254 

.0495 

,0513 

,590 

-.1590 

.0220 

.0392 

,0702 

,770 

-.1572 

,0205 

.0271 

.0788 

.878 

1555 

,0116 

,0133 

.0392 

(PFFH071 

31.000 


31 .000 


31 .000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  773 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  Sl^FACE  (RFFH08)  t 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

SB9D,Q0Q0 

SQ.FT. 

XMRP  « 

J 076.7000 

IN.  XO 

MACH  « 

.170 

ELEVON  « 

.000 

LREF  - 

H74,81D0 

INCHES 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  » 

.000 

SPDBRK  • 

as.ooQ 

BREF  « 

936.6800 

INCHES 

ZHRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  « 

15.000 

THETAN  - 

B«OOD 

SCALE  « 

.0405 

PHI-M  » 

15,000 

THETAM  ^ 

5.400 

BETA  ( n - -10.070  ALPHA  t 1)  « .010  Q(PSF)  » Ma.B67  P0/P5F  - 3135.6  RUN  NO  » 156.00 


SECTION  1 DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6073 

-.7590 

-.9955 

-.5779 

.530 

-.5055 

-.1579 

-.1935 

-.5159 

.410 

1797 

-.1551 

-.1590 

-.1366 

.590 

-.1935 

-.1710 

-.  1573 

-.1314 

.770 

-.5051 

-.1797 

-.1848 

-.5597 

.878 

-.5154 

-.1986 

-.1917 

-.5538 

BETA  ( IJ  = -10.070  ALPHA  t 2)  =>  2,090  QCPSFl  « HB.BB?  PO/FSF  ■ 3125.6  RUN  NO  ■ 156.00 

SECTION  ( llHAtN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5457 

-.6717 

-.9571 

-.5057 

.530 

-.1557 

- . 0859 

-.1194 

-.1557 

.410 

-.1590 

-.0970 

-.0953 

-.0645 

-590 

-. 1470 

-.1194 

-.1052 

-.0700 

.770 

-.1540 

1315 

^.I3B4 

-.1701 

.870 

-.1660 

-.1540 

-.1505 

-.5564 

BETA  C n = -10.070  ALPHA  t 3)  = M.130  QtPSF)  - H2.8S7  PO/PSF  " 2135.6  RUN  NO  « 156.00 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

■ 5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4680 

-.5866 

-.0338 

-.1335 

.530 

-.1058 

-.0155 

-.0557 

- . 0069 

.410 

-.0799 

‘-.0436 

-.0384 

-.0051 

.590 

-.0937 

-.0695 

-.0505 

-.0546 

.770 

-.1093 

-.0905 

-.0903 

1300 

.078 

-.1549 

-.1110 

-.1041 

-.1837 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  1 


PACE  774 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { n = -ID. 070  ALPHA  ( HI  » 6.SB0  Q(PSF1  = 42.067  PO/PSF  » 21BS.B  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

»050 

-.4377 

-.5V2I 

-.7299 

-.0591 

.230 

-.0488 

.0376 

.0065 

-.0263 

*H!0 

-.034.9 

.0082 

.0169 

.0583 

.590 

-.0470 

-.0176 

.0013 

.0341 

.770 

-.0626 

-.0419 

-.0401 

-.0730 

,870 

-.0799 

-.0678 

-.0591 

1369 

BETA  t n » -10.080  ALPHA  t 5)  = 8.300  QCPSF)  • 42.867  PO/PSF  ■ 2125.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0084 

.0322 

.0563 

.0873 

.230 

-.0107 

.0090 

.0116 

-.0141 

.410 

-.0296 

-.0193 

-.0090 

-.0795 

.590 

-.0881 

-.3007 

-.4106 

-.6182 

.770 

-.0572 

.0081 

.0822 

.0770 

.878 

-.0468 

.0160 

.0632 

.0770 

BETA  t U = -10.070  ALPHA  t B)  = 10,360  QIPSFI  ■ 42.867  PO/PSF  • 2I2S.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3347 

-.3302 

-.4933 

.0593 

.230 

-0702 

. 1202 

. 1374 

.0961 

.410 

.0633 

.1133 

.1305 

.1753 

.590 

.0512 

.0023 

.1064 

.1403 

.770 

-0375 

.0547 

.0616 

.0444 

.870 

.0151 

.0271 

.0409 

-.0228 

IRFFMOB) 

156.00 


156.00 


156.00 


OEIGINAL  PAGjB  IS 
OF  POOR  QUALOT 


DATE  17 


NAY  76 
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0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


(RFFH08) 


BETA  ( a)  •>  -5.050  ALPHA  I 11  » .030  QIPSFJ  - 43.933  PO/PSF  ■ 5135.5  RUN  NO  » 157.00 


SECTION  t 

DMAIN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

• 

X/CML 

.050 

-.6984 

-*6743 

-.9190 

-.2865 

.330 

-.IH8B 

-.1365 

-.1572 

-.1986 

.HIO 

-.1434 

-.1227 

-.1400 

-.1744 

.590 

-.1520 

-.1451 

-.1400 

-.1296 

.770 

-.!B24 

-.1555 

-.1806 

-.1813 

.878 

-.1744 

-.1744 

-.1675 

-.2108 

BETA  r 2) 

= -5. 

050  ALPHA  ( 51 

2, 

.070  Q(PSF)  » 45.933 

SECTION  t 

IIMAIN  LND  OR  DR-O 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3ioo: 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6650 

-.6117 

-.8200 

-.2294 

.230 

-.0855 

-.0968 

-.0933 

-.1398 

.mo 

-.0985 

-.0761 

-.0847 

-.0985 

.590 

-.1088 

-.0965 

-.0899 

-.0727 

.770 

-.1192 

-.1140 

-.1157 

-.1347 

..B7B 

-.1347 

-.1 364 

-.1270 

-.1829 

PO/PS?  - 31SS.5 


RUN  NO  > 157.00 


BETA  l 3)  = -5.050  ALPHA  t 3)  = 4.160  Q(PSF)  - 43.953  PO/PSF  » 5135.5  RUN  NO  - 157.00 


SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6041 

-.5471 

-.7179 

-.1642 

.230 

-.0349 

-.0435 

-.0331 

-.0763 

.410 

-.0556 

-.0297 

-.0297 

-.0200 

.590 

-.0625 

-.0538 

-.0383 

-.0211 

.770 

-.0763 

-.0694 

-.0694 

-.0832 

.870 

-.0952 

-.0935 

-.0849 

-.1366 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-75I  ) 
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DATE  17  MAY  76 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  ( ai  -5.050  ALPHA  ( i*) 
SECTION  { nWAIN  LND  GR  DR-0 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

X/CML 

.050 

-.5372 

-.4820  - 

,6132 

.230 

,0064 

.0064 

.0289 

.410 

-.0107 

.0168 

,0237 

.590 

-.0193 

-.0073 

.0099 

.770 

-.0332 

-.0280  - 

.0263 

.B78 

-.0555 

-,.0539  - 

.0418 

BETA  ( 2) 

-5, 

050  ALPHA  ( 5) 

SECTION  t 

IIHAIN 

LND  GR  DR- 

0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CML 

.050 

-.4462 

-,4204  - 

.5099 

.230 

.0460 

. 05B 1 

.0822 

.410 

.0340 

.0615 

.0753 

.590 

.0236 

.0374 

.0546 

.770 

.0064 

.0133 

.0168 

.878 

-.0141 

-.0107  - 

,0004 

BETA  ( 2) 

= -5. 

050  ALPHA  < 6J 

SECTION  ( 

DMA  IN  LND  GR  DR- 

0 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

X/CML 

.050 

-.3101 

-,3634  - 

,4150 

.230 

.0925 

.1062 

.1286 

.410 

.0839 

.M3J 

.1286 

.590 

.C*718 

.0856 

.1062 

.770 

.05L^ 

-0598 

.0667 

.07B 

.0322 

.0322 

.0460 

* 5.2^0  QtPSF)  - He. 923 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0530 


-.1057 

-.0176 

.03HJ 

.0289 

-.03IH 

-.0B8H 

• 0.2BO  QtPSF)  • HS.923 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.DBHO 
.03HQ 
.09H2 
. 0022 
.0185 
-.0H5I 

= 10.3H0  QtPSF)  w 42.923 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.6530 


-.046B 

.0890 

.1510 

.1320 

,0735 

-.0004 


PO/PSF  * 2125.5  RUN  NO  - 


PO^PSF  - 2125.5  RUN  NO  « 


PO/PSF  « 2125.5  RUN  NO  «« 


tRFFMQB) 

157.00 


I57.Q0 


157.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  1 


0AI63  ORB  MAIN  QZhR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  13)  ■ .000  ALPHA  1 1 ) =•  .000  Q(PSF)  «=  *48.883  PO/P5F  • 8155.*4  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SMU 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.030 

-.6265 

-.6955 

-.B352 

-.2608 

.230 

-.1039 

-.1194 

-. 1200 

-.1711 

.410 

-.1177 

-.HOB 

-.1246 

-.1832 

.590 

-.1246 

-.1200 

-.1315 

-.1418 

.770 

-.1332 

-.1384 

-.1487 

-.1504 

,B70 

1522 

-.1591 

-.1522 

-.1694 

SETA  1 3)  » .000  ALPHA  1 8)  = 8.070  Q1P5F)  - HS.8B3  PO/PSF  « 8ie5.«4  RUN  NO  • 

SECTION  1 DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5B2D 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5533 

- .6448 

-.7485 

-.2042 

.230 

-,06BQ 

-.0798 

-.0833 

-.1109 

.410 

-,oaiB 

-.0695 

-.0764 

-.1161 

.590 

-.0850 

-.0695 

-.0850 

-.0798 

.770 

-.0971 

-.1006 

-.1040 

-.1023 

,870 

-.1161 

-.1213 

-.1127 

-.1334 

BETA  1 3)  = .000  ALPHA  1 3)  * H.130  QIPSF)  » M8.8B3  P0/P5F  ■ 81S5.*»  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  OP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4692 

-.5081 

-.6691 

-*1762 

.230 

-.0331 

-.0331 

-.□3BG 

-.0676 

.410 

-.0469 

0228 

-.0279 

-.0452 

.530 

-.0486 

-.0434 

-.0348 

-.0228 

.770 

-.0607 

-.0590 

-.0590 

-.0572 

.870 

-.0831 

-.0831 

-.0728 

-.1021 

(RFFHOS) 

155.00 


155.00 


155.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  DEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { 3)  « .000  ALPHA  t H>  » 6. BOO  QCPSFJ  - M2. BBS  PO/PSF  • 2I23.M  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  CH  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

,3100 

.5950 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.3030 

-.5306 

-.5054 

-.1644 

-530 

-.0107 

,0503 

.0030 

-.0159 

,mo 

-.0194 

,0503 

.0105 

.0134 

,590 

-.o?u 

-,0055 

.0099 

.0554 

.770 

-.0349 

-.0563 

-.0*76 

-.0107 

.070 

--0556 

-.0504 

-.0349 

-.0677 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  t 5)  = 8.200  QtPSF)  •>  M2. 883  PO/PSF  • 2125. M RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

,5050 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.5656 

-.4758 

-.4999 

-.1657 

.530 

.0185 

.0780 

,0357 

.0353 

,410 

-,0004 

.0581 

,0633 

.0684 

.590 

,0047 

.0340 

,0515 

-0719 

.770 

-,0090 

.0133 

,0519 

.0374 

.878 

-,0579 

-.0154 

,0047 

-.0596 

BETA  { 3)  = .000  ALPHA  { 6»  =»  I0.3MO  Q(PSF)  =»  M2. 883  PO/PSF  • 2I25.M  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARI/«LE  CP 


Y/0ML 

.0760 

-3100 

.5050 

,0530 

X/CKL 

.050 

-.1595 

-.4357 

-.4575 

-.1674 

,530 

.0460 

,1553 

.0719 

.0770 

,410 

.0118 

.0950 

.1063 

-1167 

,590 

,0571 

,0719 

.0960 

.1167 

.770 

.0105 

,0495 

.0615 

.0805 

,078 

-.0030 

.0537 

,0409 

.0150 

(RFFK08) 

155.00 


155.00 


153. DO 


DATE  17  HAY  76 
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0A183  ORB  ' HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( HI  » 5.000  ALPHA  (IS  - .000  QtPSFJ  • H9.8S7  PO/PSF  • EiaS.H  RUM  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aWL 

• 0760 

.3100 

.5020 

.8530 

xycMu 

.050 

-.3850 

-,7439 

-.7180 

-.2591 

,230 

-.1304 

-.1304 

-.1435 

,mo 

-.1073 

-.1211 

-.1522 

.590 

-.1694 

-.1211 

-.1194 

-.121  1 

,770 

-.1660 

-.1315 

-.1332 

-.1263 

.078 

-.183? 

-.152? 

-.1304 

-.1539 

BETA  t Hi  • 5.000  ALPHA  ( 21  • B.070  Q(PSF1  • H5.BB7  PO/PSF  ■ 2125.H  RUN  NO  « 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2834 

-.6976 

-.6890 

-.2523 

.230 

-,1298 

-.0728 

-.0956 

-.1005 

.410 

-,1747 

-.0677 

-.0728 

-.0901 

.590 

-.1488 

- . 0B49 

-.0746 

-.0677 

.770 

-.1453 

-.09B7 

-.0936 

-.0815 

.078 

-.1643 

-.1177 

-.1022 

-.1246 

BETA  I HI  = 5.000  ALPHA  t 31  * H.130  QfPSFl  “ H2.BB7  PO/PSF  “ StSS.H  RUN  NO  - 

SECTION  t D^ AIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1990 

-.6532 

-.6393 

-.2387 

.230 

1333 

-.0194 

-.0591 

-.0555 

.410 

1541 

-.0349 

-.0314 

-.0401 

.590 

-*1533 

-.0539 

-.0366 

-.0245 

,770 

-.1262 

-.OBBO 

- 0573 

-.0384 

.870 

-.1472 

-.DBB7 

-.0677 

-.0902 

{WFH08) 

158.00 


158.00 


158.00 


DATE  17  MAY  76 
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OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { m » 5.000  ALPHA  t H)  - 6. BOO  QtPSF)  » 42.867  PO/PSF  - 2185.4  RUN  NO  » 

SECTION  f IJMAIN  UNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3*00 

.5890 

.8530 

X/CtiL 

.050 

1669 

-.6136 

-.5849 

-.6456 

.930 

-.1575 

.0116 

-.0980 

-.0176 

-HIO 

-.1506 

-.0055 

.0047 

.0047 

.590 

-.1947 

-.0911 

.0030 

.0603 

.770 

-.1170 

-.0349 

-.0998 

-.0004 

.978 

-.1360 

-.0608 

-.0349 

-.0591 

BETA  t 4)  = 5.000  ALPHA  ( 51  * 8,860  Q(PSF)  » 42.BB7  PO/PSF  « 2185.4  RUN  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

:050 

-.1415 

-.5805 

-.5954 

-.9379 

.930 

-.I860 

.0409 

.0013 

.0168 

.410 

-.1415 

.0254 

.0426 

.0426 

.590 

-.1105 

.0099 

.0403 

.0530 

.770 

-.1035 

-.0055 

.0099 

.0466 

.878 

-.1609 

-.0979 

-.0021 

-.0610 

BETA  ( 4)  * 5.000  ALPHA  ( 61  * 10.370  QlPSF)  » 42.867  PO/PSF  » 2125.4  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1195 

-.5400 

-.4665 

-.9214 

.930 

-.9169 

.0634 

.0393 

.0513 

.410 

-.1333 

.0531 

.0841 

.0864 

,590 

-.0970 

.0410 

,0738 

.103! 

.770 

-.0867 

.0306 

.0479 

.0859 

-870 

-.1057 

-0047 

,0306 

,0134 

IRFFHOBl 

158.00 


158.00 


158.00 


DATE  J7  HAT  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 5)  » 10.050  ALPHA  I 11  « ,000  Q(PSF)  « ^^.887  PO/PSf  » 8155. 5 RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

-5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

--S95B 

-.7393 

-.SB23 

-.3750 

- . 3B54 

-.UE6 

-.1350 

-.1212 

.mo 

-.3077 

-.1126 

-.1091 

-.1229 

-590 

-.2611 

-.1247 

-.1091 

-.0988 

-770 

-.2490 

-.lESB 

-.1212 

-.1022 

-B78 

-.2620 

-.1454 

-.1264 

-.1454 

BETA  t 5)  = 10.050  ALPHA  C 2)  * 2.QS0  Q(PSF)  » 45.887  P0/P5F  - 5155.5  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3004 

-.7021 

-.6469 

-.29B6 

.230 

-.4693 

-.0745 

-.1073 

-.0866 

.410 

-.3452 

-.0883 

-.0745 

-.0797 

.590 

-.2797 

-.1004 

-.0710 

-.0590 

.770 

-.2573 

-.1038 

-.0935 

-.0642 

.878 

-.2642 

- . 1 176 

-.1004 

-.1262 

BETA  t 51  = 10.050  ALPHA  C 3)  « 4.130  QtPSF)  • 42.BB7  PO/PSF  » 5125,5  RUN  NO  « 

SECTION  t MMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

, .0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.2937 

-^6854 

-.6268 

-.305B 

.230 

-.4818 

-.0487 

-.0BH9 

-.0573 

.410 

-.3558 

-.0642 

-.0331 

-.0435 

.590 

-.2782 

-.0728 

-.0383 

-.0176 

.770 

-.2540 

-.0748 

-.0653 

-.0262 

tRFFHOB) 

159.00 


159.00 


159.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  I 5)  • 10.050  ALPHA  t H)  ■ 6.200  QCPSF)  « H2.8B7  PO/PSF  « 2125.5  RUN  NO  • 

SECTION  C DMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0750 

.3100 

.5890 

.8530 

X/CML 

.050 

-.aaoo 

-.6890 

--59Q6 

-.3931 

.aso 

-.0418 

-.0746 

-.0366 

.HIO 

-.3H90 

-.0401 

.0013 

-.0090 

.590 

-.3731 

-.0435 

-.0107 

.0903 

.770 

-.0435 

-.0349 

.0160 

,870 

-.25H1 

-.0539 

-.0435 

-.0573 

BETA  ( 5>  = 10.050  ALPHA  t S>  * 8.280  Q(PSF)  « H2.8B7  PO/PSF  * 2125.5  RLF4  NO  - 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5090 

,8530 

X/CML 

.050 

-.2571 

-.6096 

-.5465 

-.3943 

.930 

-.4690 

-.0348 

-.0607 

-.0159 

.410 

-.3363 

-.0193 

.0200 

.0919 

.590 

-.9691 

-,0176 

.0133 

.0519 

.770 

-.9519 

-.0159 

-.0079 

,0495 

.878 

-.2519 

-.0969 

-.0159 

-.0228 

BETA  1 5)  » 10.050  ALPHA  ( 6)  - 10.320  QtPSF)  » H2.8B7  PO/PSF*  2125.5  RtW  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9HL 

,0760 

.3100 

.5090 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2393 

-.6773 

-.4897 

-.3311 

.930 

-.4793 

-.0910 

-.0314 

-.0004 

.410 

-.3242 

.0030 

.0495 

.0495 

.590 

-.9555 

.0002 

.0409 

.0891 

.770 

-.9501 

.0166 

.0202 

.0857 

,078 

-.2415 

.0009 

.0133 

.0150 

(RFFM08) 

159.00 


159.00 


159.00 


DATE  17  HAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAI63  t NAAL-7SI  J PAGE  783 

OA'63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFH09)  ( 03  FEB  78  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

XT 

2630,0000  SQ.FT, 

XHRP 

m. 

1076,7000 

IN,  KO 

MACH  * 

,170 

ELEVOM  « 

,000 

LREF 

HTtf.aiOO  INCHES 

YMRP 

It. 

,0000 

IN.  YO 

BDFL^  * 

.000 

SPD8RK  - 

as. 000 

BREF 

936,6800  INCHES 

ZHRP 

St 

375,0000 

IN,  ZO 

PHl-N  » 

20.000 

THETAN  • 

2.900 

SCALE 

IS 

.0405 

PHl-M  « 

20.000 

THETAM  » 

3.100 

BETA 

( 

1)  = -10.050  ALPHA  \ 

u 

« ,000 

QIPSFI  « 42,902 

P0/P5F  » 2125,6  RUN  NO 

150.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

,050 

-.6258 

-.7571 

-.9921 

-.2492 

.230 

-.2042 

-.1196 

-.1783 

-.2181 

.410 

-.1749 

-.m72 

-,1507 

-,1317 

.590 

-,1887 

-.1645 

-.1524 

-.1202 

,770 

-.2077 

-.1783 

-.1818 

-,2319 

.070 

-,2215 

-.2025 

-.1904 

-.2371 

BETA  ( 1)  = -10. 050  ALPHA  ( 2>  = 2.060  QlPSFl  - »»B.90a  PO/PSF  * 2125,6  RUN  NO  - 150,00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-,5774 

-.6724 

-.8987 

-,1018 

.230 

-.1558 

-.0626 

-,1092 

-.154! 

.410 

-.1351 

-.0936 

-.0936 

-.0608 

.590 

-.1420 

-,1144 

-.1023 

-.0764 

.770 

-.1593 

-,1334 

-.1351 

1887 

,878 

-.1766 

-.1610 

-.1507 

-.2180 

BETA  t 1)  = -10.060  ALPHA  t 3J  = 4.120  Q(PSF)  « H2.90B  PO/PSF  - 2I25.S  RUN  NO  * 150.00 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENIENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

5B20 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.5259 

-.5914 

-,709B 

-.1089 

,230 

-.0065 

-.0055 

-.0383 

-.0840 

,410 

-.0848 

-.0400 

-.0331 

-.0021 

.590 

-,0900 

-.0658 

-.0452 

-,0176 

.770 

-,1089 

-.0848 

-.0848 

-*1330 

.878 

-.1262 

-.1141 

1020 

-.1744 

DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  f NAAL-751  I 
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0A1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

8ETA  t n » -10.060  ALPHA  f 4)  " 6.200  QtPSF)  • 42.902  P0/P5F  • 2125.6  RIM  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5920 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4782 

-.5127 

-.6835 

-.0418 

.230 

-.0245 

.0427 

.0254 

-.0228 

.410 

-.0400 

.0133 

.0220 

.0582 

.590 

-.0410 

-.0159 

.0092 

,0358 

.770 

-.0625 

-.0383 

-.0366 

-.0745 

• ,B73 

-.0814 

-.0676 

-.0556 

-.1263 

BETA  t n = “10.060  ALPHA  < 5J  = 8.290  QtPSn  « 42.902  PO/PSF  ■ 2125.6  RUN  NO  « 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml' 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4219 

-.4202 

-.5579 

.0271 

.230 

.0322 

.0955 

,0976 

,0408 

,4!0 

.0099 

.0649 

.0787 

.1114 

.590 

.0047 

.0357 

.0598 

.0925 

,770 

-.0159 

.0116 

,0168 

-.0141 

.878 

-.0330 

-,0210 

-.0055 

-.0692 

BETA  t 1)  = -10.060  ALPHA  ( 6)  = 10.400  QtPSF)  «■  42.302  PO/PSF  « 212S.B  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,3665 

-.3339 

-.4190 

.0899 

.230 

.0872 

.1319 

.1663 

.1010 

.410 

.0649 

.1165 

.1371 

,1749 

.590 

,0546 

.0907 

,1165 

.1457 

.770 

.0356 

.0597 

.0666 

.0494 

,078 

.0133 

,0253 

.0442 

-.0090 

tRFFMOS) 

150.00 


150.00 


150.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIS3  ( NAAL-751  > 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  - -5.030  ALPHA  ( 11  - .000  QtPSF)  • Ma.935  PO/PSF  » 8125.5  RUN  NO  » 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

-050 

-.6955 

-.5732 

-.8797 

-.8505 

.230 

-.1363 

-.IH32 

-.1397 

-.8155 

.HIO 

-.1346 

-.U91 

-.1415 

-.1810 

.590 

-.1449 

-.1456 

“,143a 

-.1397 

.770 

-.1638 

-.15B7 

-.1639 

-.1879 

.078 

-.1010 

-.1810 

-.1690 

-.1858 

BETA  ( 8)  = -5.030  ALPHA  I 8)  = 8.070  O(PSF)  - H8.935  PO/PSF  • 8185.5  RUN  NO  - 

SECTION  1 11  MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6698 

-.6009 

-.7593 

-.1931 

.230 

-.0744 

-.1002 

-.0675 

-.1535 

.410 

-.0864 

-.0725 

-.0795 

-.1071 

.590 

-.1019 

-.0950 

-.0881 

-.0761 

.770 

-.1191 

-.1122 

-.1139 

-.1311 

.878 

-.1380 

-.13BD 

-.1243 

-.1570 

BETA  ( 81  = -5.030  ALPHA  I 3)  - ‘t.lHO  QtPSFl  « ^B.^35  PO/PSF  » 8185.5  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML  . 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6346 

-.5398 

-.6536 

-.1348 

.230 

-.0331 

-.0486 

-.DOS'" 

-.0917 

.410 

-.0469 

-.0279 

-.0279 

-.0400 

.590 

-.0572 

-.0503 

-.0400 

-.0245 

.770 

-.0762 

-.0727 

-.0710 

-.0848 

.0*78 

-.1003 

-.1003 

-.0031 

-.1176 

(RFFH09) 

151.00 


I5I.0Q 


151.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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OAlSn  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURrACE 

BETA  1 at  ■ -5.030  ALPHA  ( H)  • B.BIO  QtPSF)  ■ Hg.935  PO/PSF  » 8135.5  RUN  NO  » 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

•8530 

X/CHL 

,050 

«,5718 

-,M751 

-.5459 

-.1247 

"23D 

.0082 

-,0004 

,0462 

-.0297 

,HI0 

-,0038 

,oaao 

.0306 

,027e 

,590 

-.oma 

-,0038 

.0099 

.0272 

,770 

-,031H 

-*0580 

-.0245 

-.0332 

,878 

- , 0573 

-.0573 

-.0401 

-.0729 

BETA  t 8)  » -5.0HO  ALPHA  ( 51  » 8.890  QtPSF)  • HE. 935  PO/PSF"  £185.5  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LNO  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4712 

-.4160 

-.4453 

-.1659 

.230 

,0478 

.0444 

,0720 

.0271 

,410 

.0409 

,0702 

.0823 

,0992 

,590 

.0323 

.0427 

,0599 

,0840 

.770 

,0116 

.0185 

.0237 

,0202 

,878 

-,0107 

-.0107 

,0002 

-.0297 

BETA  ( E)  = -5.0^0  ALPHA  t B)  « I0.M80  QtPSF)  = M8.935  PO/PSF,  “ 8185.3  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEFEM3ENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3426 

-.3563 

-.3529 

-.2050 

.230 

,0924 

.1079 

.0941 

.0890 

.410 

,0872 

,1199 

.1302 

.1457 

.590 

,0752 

,0890 

. 1079 

.1337 

.770 

-0546 

,0614 

.0700 

,0735 

,878 

,0305 

.0288 

,0511 

.0185 

tRFFMOS) 

151.00 


151.00 


151.00 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) PACE  787 

0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (PFFH091 

BETA  C 3)  » .000  ALPHA  ( U » .000  QtPSFl  » PO/PSF  » B1S5.4  RUN  NO  » 15B.00 


SECTION  ( 

i DMAIN 

LNO  GR  DR- 

0 

DERENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530  j 

X/CNU 

.050 

-.7508 

-.6770  - 

.7628 

-.2603  1 

.230 

-.1085 

-.1515  - 

. 1 188 

-.1996  i 

-.1120 

-.1051  - 

.1257 

-.1996  1- 

.590 

-.1823 

-.1292  - 

.1360 

-.1566  1 

.7^0 

1326 

-.1429  - 

.1515 

-.1549  ! 

.878 

-.1549 

-.1659  - 

. 1498 

-.1515 

BETA  ( 3)  = ,000  ALPHA  t 21  » 2.070  QIPSF)  - H2.9UB  PO/PSF  • BIBS.H  RUN  NO  - 152.00 


SECTION  { IIMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6441 

-.6234 

-.6854 

-.2362 

.230 

-.0726 

-.1088 

-.0830 

-.1415 

.410 

-.0761 

-.0623 

-.0744 

-.1294 

.590 

-.0813 

-.0864 

-.0847 

-.0916 

.770 

-.0967 

-.1019 

-.1036 

-.1088 

.878 

-.1208 

-.1277 

-.1105 

-.1157 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  I 3)  = H.13Q  QtPSF)  =•  H2.942  PO/PSF  * 2I25.V  RUN  NO  “ 152.00 

SECTION  C DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.5403 

-.5766 

-,6059 

-.2867 

.230 

-.0452 

-.0504 

-.0642 

-.0970 

.410 

-.0504 

-.0159 

-.0245 

-.0521 

,590 

-.0533 

-.0435 

-.0383 

-.0280 

.770 

-.0859 

-.0642 

-.0590 

-.0625 

.878 

-.0301 

-.0918 

-.0694 

-,0849 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  1 NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  « .000  ALPHA  C m « 6.BS0  Q(PSF)  * HB.948  P0/P5F  > SIES.^  RUN  NO  - 

SECTION  < IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

*D50 

-.5303 

-.5182 

-.3197 

*E30 

-,0176 

.0116 

-.0383 

-.0401 

.mo 

-.0280 

.0254 

.0272 

.0082 

.590 

-.0263 

-.0021 

.0116 

.0254 

.770 

-.0401 

-.0228 

-.0176 

-.0124 

.878 

-,0625 

-.0521 

-.0297 

-.0470 

BETA  ( 3)  » .000  ALPHA  < 5)  » 8.270  QCPSFJ  - H2.9H2  PO/PSF  ■ 3125.4  RUN  NO  • 

SECTION  C DMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

.050 

-.3108 

-.4754 

-.4307 

-.3670 

.250 

.0133 

.0615 

-.0055 

.0168 

.410 

-.0210 

-0632 

.0710 

.0632 

.590 

-.0107 

.0374 

.0563 

,0736 

.770 

-.0193 

,01BB 

.0254 

,0357 

.878 

-.0393 

-.0176 

.0099 

-.0090 

BETA  { 3J  = .000  ALPHA  I BJ  >=  10.340  QIPSFJ  « 4S.942  PO/PSF  » S12S.4  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIHAIN  LND  OR  0R“0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-. 1779 

-.4312 

-.3623 

-.3726 

.230 

,0357 

.1081 

.0168 

.0581 

.410 

-.0090 

.0943 

,1116 

,1133 

.590 

.0116 

.0736 

.0995 

,US5 

;770 

.0099 

,0512 

,0650 

.0805 

.878 

-.0141 

.0168 

.0470 

,0306 

(RFFH09J 

152.00 


152.00 


152.00 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  J 

0AI63  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  <»  5.030  ALPHA  ( I)  » .030  QtPSR  ■ HS.938  PO/PSF  ■ ai35.H 

SECTION  t DHAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

,5100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

>,5300 

-.7895 

-.7605 

-.2927 

,830 

>.1465 

-.1807 

-.1465 

-.1620 

,410 

>,8136 

-.1018 

-.1190 

-.1603 

,590 

>.1844 

-.1285 

-.1225 

-.1276 

.770 

-.1775 

-.1328 

-.1328 

-.1293 

.878 

-.1964 

-.1551 

>-1320 

1397 

BETA  I M)  = 5.030  ALPHA  ( 3l  = 3.070  QtPSF)  « 43.938  PO/PSF  » 3135.H 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4186 

-.6905 

-.6922 

-.3514 

.230 

-.1621 

-.0744 

-.1174 

-.1226 

,410 

-.1983 

-.0692 

-.0744 

-.1019 

.590 

-.1742 

-.0916 

-.0830 

-,0770 

.770 

-,1656 

-,1036 

1002 

-.0864 

.878 

-.1845 

-.1312 

-.1053 

-.1139 

IRFFH09J 

RUN  NO  * 153.00 


RUN  NO  » 153.00 


PAGE  789 


BETA  < H)  - 5.030  ALPHA  ( 3)  » 4.100  Q(PSF)  « <*3.938  PO/PSF  > 3135.4  RUN  NO  « 153.00 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  OR-0  IKPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.0693 

-.0608 

-.0417 

-.2046 

.230 

-.0968 

-.0675 

-.0830 

-.2260 

.410 

-.3173 

-.6411 

-*6136 

-.3914 

.590 

-.1778 

-.0245 

-.0951 

-.0710 

.770 

-.1847 

-.0365 

-.0314 

-.0486 

.878 

-.1606 

-.0572 

-.0383 

-.0279 

DATE  17  Mi!  r *76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C MAAL-751  > 


PACE 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( !»»  « 5.0S0  ALPHA  ( 4)  - 6. BIO  Q(PSF)  • H2.930  PO/PSF  - BIEB.4  RUN  NO  • 

SECTION  ( IlMAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-,ai79 

-,5563 

-.4309 

,OOH7 

'^.0660 

-.0314 

.mo 

-.1860 

-.0073 

.0082 

.0013 

,590 

-.1540 

-.0345 

,0030 

.0160 

.770 

-.1350 

- . 0383 

-.0211 

.0013 

,07B 

-.1575 

-.0642 

-.0349 

-.0522 

BETA  ( m » 5.030  ALWA  ( 5J  =*  8.370  OCPSF)  - H3.938  PO/PSF  • B)35.M  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1014 

-.5745 

-.5072 

-.4262 

.230 

-.2607 

.0306 

-.0435 

-.0030 

,410 

-.1900 

.0185 

.0444 

.0426 

.590 

^,152! 

.0047 

,0392 

.0582 

,770 

-,1297 

-.0090 

,0082 

.0409 

.070 

-.1469 

-.0383 

-.0038 

-.0228 

BETA  t 4)  = 5.030  ALPHA  ( 6>  = 10.350  OCPSF)  » HS.93B  PO/PSF  - RIW  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0MU 

.0760 

.3100 

,5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.1597 

-.5306 

-.4359 

-.3911 

.230 

-,2930 

. .0477 

-.0296 

.0150 

.410 

-.1880 

-0426 

,0839 

.0770 

.590 

-.1415 

.0340 

,0718 

.0959 

,770 

-.1174 

.0254 

,0409 

.0805 

-078 

-.1364 

-.0030 

.0254 

.0150 

IRFFH09) 

153.00 


153.00 


153.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( MAAL-751  ) 


PACE  791 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 5)  " 10.080  ALPHA  ( 1)  - .000  QtPSF)  - 4S.89B  PO/PSF  * S1E5.5  RUM  NO  - 

SECTION  ( tJMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.G5D 

",3048 

-.7839 

-.7011 

-,5544 

.e30 

-.44aa 

-.1194 

-.1643 

-*1471 

*410 

-.3386 

-.1246 

M43 

1290 

.590 

-.8903 

-.1350 

-.1160 

-.1056 

.770 

-.8731 

-.1384 

1281 

-.1091 

.07B 

-.2817 

-.1574 

1298  • 

-.1402 

BETA  I 5)  = 10.000  ALPHA  I 2)  =»  5.070  QtPSFI  « »ie.898  PO/PSF  » SIS5.5  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

*5820 

*8530 

X/CHL 

.050 

-.3416 

-.7241 

-.6621 

-.4501 

.230 

-.5380 

-*0917 

-.1290 

-.1089 

.410 

-.3967- 

-.0951 

-.0814 

-.0882 

.590 

-.3174 

-.1038 

-.0779 

-.0658 

.770 

-.2881 

1089 

-.0951 

-.0710 

.870 

-.2960 

-.1296 

-.1020 

-.1210 

BETA  I 5>  = 10.080  ALPHA  I 31  = 4.130  QtPSFI  = HS.838  PO/PSF  » SIS5.5  RUN  NO  * 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3541 

-*6941 

-.6263 

-.4715 

.230 

-.5612 

-.0677 

-.1350 

-.0866 

.410 

-.4283 

-.0746 

-.0383 

-*0504 

.590 

-.3300 

-.0797 

-.0435 

-.0245 

.770 

-.3006 

-.0815 

-,0659 

-.0314 

*878 

-.3024 

-,0907 

-.0763 

-.0935 

IRFFHDB) 

154.00 


154.00 


154.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  C NAAL-751  J 


PACE  793 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t Si  >»  10.080  ALPHA  t HI  - 6.300  C'PS=’l  » «»3.B98  PO/PSF  « 3135.5  RUN  NO  • 

SECTION  t I IMA IN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5050 

.6530 

X^CML 

.D50 

-.3033 

-.653H 

-.5H11 

-.5014 

,a30 

-.5860 

-.0BH3 

1731 

-.0085 

.mo 

-.4461 

-.0556 

-.0004 

-.0176 

.590 

-.3441 

-.0539 

-.0159 

.0134 

.770 

-.3044 

-.0520 

-.0401 

.0099 

.078 

-.3037 

-.0715 

-.0435 

-.0574 

BETA  t 5)  » 10.080  ALTOA  t 51  - 8.380  QtPSFJ  » H3.898  PO/PSF  - 3S35.5  RUN  NO  - 

SECTION  { IlHAIN  LND  GR  OR-0  OEPOfflENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,0530 

X/CKL 

-050 

-.3739 

-,6166 

-.4754 

-,5047 

.530 

-.Bon 

-.0650 

-.1776 

-.1005 

.410 

-.4444 

-.0385 

,0519 

.0030 

.590 

-.3463 

-.0596 

,0093 

.0426 

.770 

-.3033 

-.0245 

-.0107 

.0443 

.870 

-.3981 

-.0417 

-.0158 

-.0193 

BETA  ( 5)  = IQ.OBO  ALPHA  I 61  « 10.440  QCPSFl  - 43.89B  PO/PSF  • 3135.5  RUN  NO  • 

SECTION  l IlHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4151 

-.5511 

-.3979 

-.4599 

.530 

-.6182 

-.0606 

-.1776 

-,'1080 

.410 

-.4409 

-.0510 

.0391 

TAoaig 

.590 

-.3514 

-.0004 

.0340 

,0753 

,770 

-.3050 

.0093 

.0513 

.0690 

.870 

-.5695 

-.0107 

.0168 

.0150 

(RFFHaSl 

15H.00 


154.00 


154.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFMltn  t 05  APR  76  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X 

S&90.00DO 

SQ.FT, 

XHRP  » 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  « 

.000 

LREF 

a 

^'7^.8100 

INCHES 

YHRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

.000 

SPOBRK  • 

25.000 

8REF 

a 

936.S0OO' 

INCHES 

ZHRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  • 

30.800 

THETAt.  ■ 

S.OQO 

SCALE 

a 

.0H05 

PHl-M  - 

3B.eoO 

THETAM  ■ 

5.000 

BETA  ( n » “tO.OBO  ALPHA  C 1)  - .010  Q(PSF)  ■ Me.792  PO/PSF  ■ 2131.0  RUN  NO  » 50.000 

SECTION  t DMAIN  UNO  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1819 

-,1560 

-.1H39 

1439 

.230 

-,204H 

1715 

-.1456 

-.3179 

•mo 

-.2199 

-.2026 

-,1750 

-.2528 

.590 

-.3219 

-.7404 

-.7317 

-.2095 

.770 

-.2718 

-.2320 

-,1318 

-.7853 

.878 

-.287H 

-.2182 

-,1456 

-.1525 

BETA  I I)  = -10.060  alpha  t B)  = B.080  Q(Pa^)  - H2.793  PO/PSF  «■  2131.0  RUN  NO  - SO.OOD 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6747 

-.6522 

-.7196 

-.0972 

.230 

-.1691 

-.0712 

-.0868 

-.1542 

.410 

1653 

-.0303 

-.0851 

-.0747 

.590 

-.1370 

-.1041 

-.0903 

-.0609 

.770 

-.1560 

-.1231 

-.1248 

-.1957 

.878 

-.1750 

-.1594 

-.1421 

-.1715 

BETA  ( n = -10,070  ALPHA  I 3)  « N.130  QtPSF)  • i»2.79a  PO/PSF  ■ 8131.0  RUN  NO  » 50.000 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.6048 

-.5702 

-.630B 

-.0263 

.230 

-.;0E5 

-.om2 

-.0159 

-.0818 

.410 

-.11 12 

-.0367 

- . 0B‘i6 

-.0159 

.590 

-.0922 

-.0523 

-.0367 

-.0056 

.770 

-.1077 

-.0766 

-.0740 

-.1372 

.878 

-.1320 

-.1112 

-.0939 

-.1233 

DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  > 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  79H 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFMID) 

BETA  « 11  « -10.070  ALPHA  t m ■ B.BIO  QlPSFl  » H3.792  PO/PSF  ■ 2131.0  RUN  NO  » SO. 000 

SECTION  1 DMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

>3100 

.5820 

,8530 

X/CHL  . 

,050 

-.H912 

-.5275 

.0333 

.S50 

«,0HI8 

,0HH5 

.0531 

-.0107 

-.0557 

.0151 

.0324 

.0445 

.590 

-.OHOI 

.0013 

.0168 

.0479 

*770 

-.0591 

-.0297 

-,0246 

-.0799 

,878 

-.0816 

-.0660 

-,0453 

-.0747 

BETA  t I)  = -10.070  ALPHA  ( 5)  * 8.290  Q(PSF)  - »»e.792  PO/PSF  « 2131.0  RUN  NO  » 50.000 

SECTION  ( DMA  IN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

>8530 

X/CML 

.050 

-.4629 

-.4077 

-.4249 

.0548 

.230 

.0220 

.0996 

.UB6 

.0513 

.410 

.0047 

.0586 

.0893 

.1014 

.590 

,0133 

.0479 

.0703 

>0996 

,770 

-.0124 

.0185 

>0278 

-.0211 

,87B 

-.0331 

-.0175 

.0030 

->0193 

BETA  ( 1)  = -10.070  ALPHA  « 61  = 10.350  QtPSF)  - HE. 732  PO/PSF  “ 2131.0  RUN  NO  * SO. 000 

SECTION  1 DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


Y/BML  , 

.0760 

.3100 

.5020 

>8530 

X/CML 

.050 

-.3855 

-.3182 

-.3216 

-.0142 

•230 

.0824 

. 149B 

.1740 

.1170 

.410 

.0617 

.1239 

.1481 

>1688 

.590 

.0617 

.0997 

.1233 

>1550 

,770 

>0375 

.0663 

.0790 

.0393 

,878 

.0151 

.0283 

.0531 

.034 1 

k" 


\ 


DATE  17  HAY  7B 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  < a)  « -5.040  ALPHA  t !)  - .000  QtPSFI  “ 43.810  PO/PSF  ■»  3130.9  RUN  NO 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7S69 

-.6664 

-.0290 

-.1941 

.E30 

-.1197 

-.1007 

-.1111 

-.!87a 

.mo 

-.1H05 

-.1814 

-.1405 

-.2183 

.590 

-.1H22 

-.1387 

1457 

-.1595 

.770 

-.1618 

-.1543 

-.1630 

-.2045 

.878 

-.1785 

-.1820 

-.1682 

-.1693 

BETA  ( aj  = -5.040  ALPHA  ( 3)  = 8.070  QtPSFI  - 48.810  PO/PSF  - 8130.9  RUN  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7050 

-.5841 

-.6946 

-.1472 

.230 

-.0643 

-.0660 

-.0401 

-.1299 

.410 

-.0919 

-.0729 

-.0815 

-.1403 

.'530 

-.0971 

-.0936 

-.0919 

-.0988 

.770 

-.1143 

-.1092 

-.1126 

-.1592 

.878 

-.1368 

-.1403 

-.1230 

-.1264 

BETA  t 8)  = -5.050  ALPHA  ( 31  = 4.110  QtPSFI  ="  48.810  PO/PSF  • 8130.9  RIW  NO  « 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.6563 

-.5165 

-.5838 

-.2092 

.230 

-.0245 

-.0245 

.0151 

-.0746 

.410 

-.0452 

-.0211 

-.0228 

-.0694 

.590 

-.0521 

-.0435 

-.0401 

-.0366 

.770 

-.0711 

- . 0677 

-.0660 

-.1108 

.878 

-.0953 

-.0987 

-.0798 

-.0849 

tRFFHlO) 

49.000 


49.000 


49.000 


DATE  P MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIS3  t NAAU-761  5 
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0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( a)  ■ -5.050  ALPHA  ( 4»  » 6.IB0  QtPSF)  - 48.810  P0/P5F  - 8130.9  RUN  NO  - 


SECTION 

1 DMAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.5680 

-.4593  - 

.4B69 

-.3247 

• 830 

.0099 

• 0168 

.0358 

-.0562 

.410 

-.0004 

.0254 

.0358 

,0099 

.590 

-.0055 

• 0030 

.0133 

.0271 

.770 

-.0562 

- . 0245  - 

• oen 

-.0625 

.878 

-.0530 

-.0573  - 

.0303 

-.0487 

BETA  t a)  * -5.050  ALPHA  t 51  «=  B.E50  QCPSF)  " 48.010  PO/PSF  - 8130.9  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5020 

• 8530 

X/CHL 

,050 

-.4297 

-.4030 

-,3951 

-.3885 

.230 

• 049B 

.0671 

.0458 

.0272 

,410 

.0480 

.0809 

• QB6I 

• 0861 

.590 

.0411 

.0515 

.0653 

.0861 

.770 

.0203 

.0220 

.0590 

-•0004 

.878 

-.0090 

-•0125 

.0099 

-.0051 

BETA  « 8)  = -5.050  ALPHA  t 6)  = 10.350  QIPSF)  ■ 48.810  PO/PSF  - 8130.9  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BfIL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-•2905 

-.3492 

-.3043 

-.4166 

• 530 

.0859 

• 1152 

.0652 

.0659 

.410 

.0958 

,1256 

.1377 

• 1490 

.590 

• 0042 

,0997 

.1170 

. 1394 

.770 

.0617 

.0669 

.0790 

.0583 

.878 

.0341 

,0306 

.0548 

.0410 

IRFFMIOI 

49.000 


49.000 


4S.0QQ 


GINAL  PAGE  IS  ' 
POOR  QUAUTSi 


DATE  17  HAY  76 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  « -.020  ALPHA  t H ■ ,000  QIPSF)  ■ HB.BtO  PO/PSF  » 2130.9  RUN  NO  “ 

section  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

-050 

-.8188 

-.6645 

-.7110 

-.4860 

-.1055 

-.IBBD 

-.1297 

-.2091 

,410 

-.1055 

-.1004 

-.1159 

-.2108 

.590 

-.nna 

-.1246 

-.1366 

171  1 

.770 

-.1280 

-.1401 

-.1504 

-.1884 

,878 

-.1504 

1660 

-.1539 

-.1418 

BETA  t 3)  = -.020  ALPHA  ( 2)  » 2.090  QtPSFl  ■ N2.BIO  PO/PSF  - 2130.9  RUN  NO  » 

SECTION  t IlHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7102 

-,6186 

-.6307 

-.5012 

.230 

-.0781 

-.1247 

-.1351 

-.1610 

.410 

-.0729 

-.0522 

-.0643 

-.1420 

.590 

-.0781 

-.0781 

-.0033 

-.1005 

,770 

-.0953 

-.0983 

-.1023 

-.1368 

.078 

-.1213 

-.1282 

-.1109 

-.1074 

BETA  t 3)  = -.020  ALPHA  ( 31  = 4.100  QIPSF)  ■ 42.310  PO/PSF®  2130.9  RUN  NO  ® 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6085 

-.5757 

-.5532 

-.5601 

.230 

-.0555 

-.0781 

-.1317 

-.1161 

.410 

-.0574 

-.0125 

-.0176 

-.0746 

.590 

-.0574 

-.0384 

-.0368 

-.0366 

.770 

-.0729 

-.0608 

- . 0574 

-.0816 

,078 

-.0971 

-.0919 

-.0695 

-.0695 

tRFFHIO) 

<49.000 


48.000 


48.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL*751  ) 
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0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 3)  - -.020  ALPHA  t HI  " 6.300  Q(PSF)  - 42.810  PO/PSF  ■ 2130.9  RUM  NO  ■ 

SECTION  { IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

-3100 

.5080 

.0530 

X/CML 

.050 

-•4984 

-.5300 

-.4648 

-.5056 

.S30 

-.0800 

-.0338 

-.1186 

-.0608 

.mo 

-.0539 

.0306 

.0306 

-.0090 

-590 

-.0410  ' 

.0047 

.0151 

.0837 

,770 

-.0581 

-.0811 

-.0184 

-.0888 

-878 

-.0746 

-.0539 

-.0897 

-.0333 

BETA  I 3)  = -.020  ALPHA  ( 51  * 8.240  Q(PSF>  - 42.810  PO/PSF  » 2130.3  RUN  NO  - 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4160 

-.4680 

-.3779 

-.5459 

.830 

-.0108 

-.0177 

-.1060 

-.0385 

.410 

-.0610 

.0619 

.0654 

.0550 

-590 

-.0333 

.0394 

.0584. 

.0890^ 

.0775 

.770 

-.0333 

.0117 

.0890 

-878 

-.0575 

-.0846 

.0055 

-.0073 

BETA  I 3)  = -.020  ALPHA  { 6)  = 10.360  OtPSFJ  - H2.8IO  PO/PSF  - 2130.9  RW  NO  - 

SECTION  « IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . ' 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3477 

-.3944 

-.8907 

-.4376 

.830 

-.0185 

-.0090 

-.1058 

-.0470 

.410 

-.0436 

.0894 

.0980 

.0894 

.590 

-.0176 

.0739 

.1050 

. I8D5 

.770 

-.0811 

.0497 

-0781 

.0885 

.878 

-.0401 

.0099 

.0487 

.0837 

tRFFMlO) 

4B.000 


HB.OOO 


48.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 


PACE 


DATE  17  HAY  76 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( H)  » 5.000  ALPHA  t 1)  « -.010  QtPSF)  « 43.797  PO/PSF  » 3130.8  RUN  NO 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7560 

-*7119 

-.7257 

-.5001 

• E30 

-.1938 

-*1679 

-.8059 

-.8076 

,410 

-.8525 

-,0971 

-,1186 

-.8041 

,590 

-.8145 

-*1830 

-, 1847 

-.1506 

,770 

-,8007 

-.1385 

-.1358 

-,1480 

.878 

-.2168 

-,1644 

-.1305 

-.1454 

BETA  I H)  » 5.000  ALPHA  I 3)  - 3.030  QtPSFJ  • 43.797  PO/PSF"  3130.8  RUN  NO  » 

SECTION  I IJMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.6802 

- .6698 

-.6867 

-,6836 

.830 

-.2350 

-.1539 

-.8316 

-,1677 

.410 

-.2305 

-.0648 

-.0659 

-*1505 

,590 

-.2040 

-,0QB4 

-,0780 

-.0884 

.770 

-.1919 

-*1073 

-.0970 

-.0901 

.878 

-.2057 

-*1338 

-*1091 

1889 

BETA  (41  = 5.000  ALPHA  ( 31  " 4.110  QtPSF)  » 43.797  PO/PSF  " 3I30.B  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  i DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6384 

-.BIOS 

-.5433 

-.7111 

.830 

-.8970 

-,1594 

-.8355 

-.1500 

,410 

-.8528 

-,0367 

-,0315 

-.0816 

,590 

-,8061 

-,0557 

-.0338 

-,0880 

,770 

-.1854 

-,0747 

- . 0557 

-,0401 

,878 

1998 

-.1041 

-,0747 

-.0978 

(RFFHIO) 

47.000 


47.000 


47.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  > 
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0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C t*)  I 5,000  ALPHA  t m • 6.190  QIPSFI  ■ ‘ta.797  PO/PSF  • 2130.8  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5020 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.6133 

-.5413 

-,4290 

-.5984 

.230 

-.3702 

-,1749 

-.2562 

-.1939 

.410 

-.2831 

-,0194 

-,02U 

-.0488 

.590 

-,0263 

.0099 

,0134 

.770 

-.1870 

-,043B 

-.0194 

,0002 

.878 

1957 

-,0747 

-,0418 

-,0712 

BETA  ( m = 5.000  ALPHA  t 51  = 8.250  Q(PSF)  ■ 42.797  PO/PSF  » 2130.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

,050 

-,5291 

-.5003 

-.3995 

-.5101 

,230 

-.4409 

-,IIC9 

-,1991 

-.1714 

,410 

-.2941 

-.0021 

.0082 

-.0159 

,590 

-.2336 

-.0021 

,0410 

,0531 

.770 

-.1835 

-,0159 

.0116 

,0445 

,878 

-.1921 

-.0453 

-.0159 

-,03B6 

BETA  I H)  = 5.000  ALPHA  ( 6J  = 10.310  QtPSF)  « 42.797  PO/PSF  *■  2130.8  RWJ  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/C«L 

.050 

-.5008 

-,4679 

-,3761 

-.4714 

,230 

-.4956 

-,0714 

-,1614 

-.1094 

,410 

-.3051 

.0221 

,0446 

,0307 

,590 

-.2359 

.0272 

.0723 

,0896 

.770 

-.1074 

.0134 

,0428 

,0009 

,878 

-.1909 

-.0159 

,0151 

-,003B 

IRFFHIO) 

47.000 


47.000 


47.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  1 


PA6E  8D1 


0A163  QR8  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5J  « 10.050  ALPHA  t 1)  *■  .000  QtPSF)  ■>  HB.758  PO/PSF  « B130.9  RUN  NO  « 

SECTION  t HMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4399 

-.7963 

-.6900 

-.8361 

-.5714 

-.1665 

-.2426 

-.2218 

,410 

-.Hies 

-.1371 

-.1249 

1786 

.590 

-.3447 

IH74 

-.1232 

-.1146 

.770 

-.3136 

1578 

-.1336 

-.1094 

.078 

-.3136 

-.1803 

-,IH22 

-.1613 

BETA  J 5)  = 10.050  ALPHA  ( E)  = e.040  QtPSFl  - ^^.758  PO/PSF  » 5130.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5856 

-.7458 

-.6489 

-.7492 

.230 

-.6714 

-.  1629 

-.2096 

-.1941 

,410 

-.4656 

-.1145 

-.1041 

-.1439 

,590 

-.3774 

-.1197 

-.0920 

-.0851 

.770 

-.3393 

-.1283 

-.1024 

-.0834 

.878 

-.3307 

-.1577 

-.1214 

-.1491 

BETA  t 5)  = 10.050  ALPHA  ( 31  = 4.150  QtPSFl  = 4B.75B  PO/PSF  - 5130. 9 RUN  NO  » 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7337 

■-,7008 

-.6178 

-.6489 

.230 

-.7700 

-.1733 

-.2200 

-.1647 

.410 

-,5417 

-.0938 

-,0730 

-.0903 

.590 

-,4137 

-.0955 

-,0592 

-.0419 

.770 

-.3757 

-.1059 

- . 0799 

-.0522 

.878 

-.3653 

-.1439 

-,0989 

-.1318 

tRFFHIO) 

46.000 


48.000 


46.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75!  ) 


PACE  802 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  « 10,050  ALPHA  { HI  * 6.H50  Q(PSF)  « H2,75B  PO/PSF  * 2130.8  RUN  WO 

SECTION  C DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5459 

-.5337 

-*4818 

-.6013 

.230 

-.9667 

-*3606 

-.3502 

-.3017 

*410 

-.6342 

-.0904 

-.0835 

-.0939 

.590 

-.4800 

^ ‘'596 

-.0125 

-.0021 

,770 

-.4056 

u766 

-.0385 

.0065 

.078 

-.3744 

-.1233 

-.0644 

- . 0766 

BETA  i 5) 

»=  *0, 

.050  ALPHA  t 5! 

« 8 

SECTION  t 

1 )MA1N 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

■*8530 

X/CML 

*050 

-.3893 

-.4222 

-*3461 

-.4671 

.230 

-1.0238 

-.4118 

-.3962 

-.4101 

*410 

-.7074 

-.1162 

-.1506 

-.1525 

.590 

-.5345 

-.0609 

.0047 

.0082 

.770 

- 4325 

-.0522 

-.0055 

.0566 

,B78 

-.3893 

-.1024 

-.0349 

-.0134 

BETA  ( 51 

= 10* 

050  ALPHA  ( 6) 

= 10, 

SECTION  ( 

IIMAIN 

LND  CR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.2839 

-*3254 

-*2839 

-.3859 

.230 

-.BI9G 

-.3755 

-*36B6 

-.4a  36 
-*2078 

.410 

-.7tI0 

-.1594 

-.2148 

.590 

-.5709 

-.0540 

.QDB2 

.0220 

.770 

-.4499 

-*0200 

,0203 

*0912 

*878 

-.3963 

-*□937 

-.0038 

*0237 

240  QCPSn  H2.75S  PO/PSF  « 2130*8 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


330  QlPSFJ  - 42.758  PO/PSF  « 2130.9 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO  - 


RUN  NO  » 


(RFFMIO) 

46.000 


46.000 


46.000 


V - 


DATE  17  HAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE  8B3 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  ((VEHllI  t 03  FEB  78  1 


REFERENCE  DATA  PARAHETRIC  DATA 


SREr 

a 

2690.0000  SQ.FT. 

XNRP 

■ 

1076.7000 

IN,  XO 

HACK  - 

.170 

ELE^^ON  ^ 

.000 

LREF 

» 

474.8100  INCHES 

YNRP 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  » 

.000 

SPD0RK  « 

25.000 

BREF 

K 

935.6000  INCHES 

ZMRP 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  » 

3Q.B0Q 

THETAN  • 

5.000 

SCALE 

tt 

.0405 

PHl-H  ” 

40.000 

THETAM  • 

6.200 

SETA 

t 

n * -10.080  ALPHA  ( 

n 

" .020 

OtPSF)  ^ 42.920 

PO/PSF  - 2127.9  RUM  NO 

« 51.000 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6741 

-.6258 

-.5690 

-.1072 

.230 

-.2433 

-.1296 

-.1365 

-.2054 

.410 

-.2209 

-.1365 

-.1313 

-.1279 

.590 

-.1796 

1451 

-.1365 

-.1106 

.770 

-.2002 

-.1675 

-.1709 

-.2571 

.878 

-.2209 

-.2037 

-.1839 

-.2192 

BETA  ( 1)  = -10.080  ALPHA  ( 2)  = 8.080  Q(PSF>  ■ ^^.g^8  PO/PSF  - 8187.9  RUN  NO  ■ 51.000 


SECTION  { DMA IN  LND  GR  DR-0 


Oa=ENOENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

x/crc 

.050 

-.6135 

-.5808 

-.5670 

-.0486 

.230 

-.1778 

-.0710 

-.0744 

-.1301 

.410 

-.1657 

-.0030 

-.0710 

-,0B5B 

.590 

-.1313 

-.0968 

-.0813 

-.0537 

.770 

-.1502 

-.1175 

-.1226 

-.1984 

.878 

-.1726 

-. 1536 

-.1399 

1726 

BETA  ( 1)  = -lO.OBO  ALPHA  C 3)  = ‘♦.110  Q(PSF)  » H8.988 

SECTION  I DMA  IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.5452 

-.5245 

-.5210 

.0116 

.230 

-.1090 

-.0124 

-.0090 

-.0710 

.410 

-.1107 

-.0297 

-.0159 

-.0073 

.590 

-.0048 

-.0435 

-.0297 

-.0004 

.770 

-.1021 

-.0710 

-.0676 

-.1417 

.878 

-..1262 

-.1090 

-.0917 

-.1193 

PO/PSF  « 8187.9  RUN  NO  > 51.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-7SI  ) 


PAGE  OOH 


0A*63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { 1)  - -lO.DBO  ALPHA  I H)  = 6.200  QtPSF)  « H2.928  PO/PSF  ■ 2157.9  RUN  NO 

SECTION  ( DMA  IN  UNO  GR  DR-0  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.4713 

-.4575 

-.4540 

,0651 

.230 

-.0400 

,0461 

,0565 

-.0021 

,H10 

-.0504 

.0237 

.0392 

.0461 

.590 

-.0365 

,0064 

.0254 

,0547 

.770 

-.0530 

-.0228 

-.0193 

-.0797 

.078 

-.0763 

-.0625 

-.0435 

-.0659 

BETA  I I)  = -10. 090  ALPHA  I 5)  * 0.270  0IP5F)  - R2.928  PO/PSF  » 2127.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-0  OEPDJDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3601 

-.3790 

-.3670 

,0305 

.230 

.0219 

.1011 

.1200 

,0563 

,410 

.0047 

.0736 

,0959 

. .1028 

.590 

.0133 

,0529 

.0753 

. 1045 

.770 

-.0072 

.0254 

.0305 

-.0262 

.878 

-.0313 

-.0141 

.0001 

-.0107 

SETA  ( 11  = -ID. 080  ALPHA  t 61  = 10.330  Q(PSF)  * R2.92B  PO/PSF  - 2127.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPErfiJENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3:00 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2510 

-.3017 

-.2793 

-.0245 

.230 

.0BP5 

,1545 

,1735 

,1218 

.410 

.0633 

,1207 

. 151! 

.1666 

.590 

.0667 

.1063 

,1270 

.1563 

.770 

,0443 

.0719 

,0005 

.0357 

.878 

.0202 

.0340 

.0564 

.0443 

CRFFmi) 

51.000 


51.000 


51.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  805 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  ( ai  « -5.050  ALPHA  ( 11  » .000  QtPSF)  «»  M8.93B  PO/PSF  - 8137.8  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.07SD 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7618 

-.6707 

-.7979 

-.1671 

-.1875 

-.0897 

-.1138 

-.1825 

-mo 

-.1516 

-.1841 

-.1413 

-.8821 

,590 

-.1H30 

-.1396 

-.1488 

-. 1602 

,770 

-.1608 

-.1550 

-.1619 

-.2135 

,878 

-.IBE5 

-.1860 

-.1688 

-.1752 

BETA  ( 8)  » -5.060  ALPHA  { 8)  = 8.060  QtPSF)  ■ HS.930  PO/PSF  - 8187.8  HUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B80 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7211 

-.5801 

-.6678 

-.1190 

.230 

-.0695 

-.0485 

-.0399 

-.1242 

.410 

-.0950 

-.0726 

-.0829 

-.1517 

.590 

-.0984 

-.0898 

-.0335 

-.0967 

.770 

-.1156 

-.1104 

-.1139 

-.1638 

.878 

-.1380 

-.1414 

-.1242 

-.1208 

BETA  t 8)  = -5.060  ALPHA  I 31  = M.130  QtPSF)  « H8.93B  PO/PSF-  8187.8  RUM  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.6301 

-.5036 

-.5588 

-.2175 

.230 

-.0279 

-.0141 

.0151 

-.0693 

.410 

-.0469 

-.0228 

-.0210 

-.0762 

.590 

-.0503 

-.0434 

-.0383 

-.0366 

.770 

-.0693 

-.0641 

-,0676 

-.1141 

.878 

-.0934 

-.0969 

-.0736 

-.0796 

tRFFHtl) 

58.000 


58.000 


58.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAU-751  ) 


PACE  @06 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  < 21  = “5.060  ALPHA  ( Ml  = B.19D  QtPSFJ  • H2.93B  PO/PSF  » 2127.8  RUN  NO 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CW. 

.050 

-.5098 

-.4H59 

-.4537 

-.33  7 

.530 

.0099 

.0289 

.0444 

-.013? 

.mo 

.0030 

-.0306 

.0358 

-.0004 

.590 

-.0030 

.0054 

.0151 

.0254 

.770 

-.0258 

-.0211 

-.0176 

-.0608 

.878 

--050H 

-.0522 

-.0349 

-.0332 

beta  t 2)  = -5.060  ALPHA  ( 51  » 8.260  QCPSFl  » 42.93B  P0/P5F  ■ 2127.8  RUN  NO  ■" 

SECTION  t I) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

- . 3649 

-.3977 

-.3804 

-.4340 

.230 

.0479 

.0756 

.0479 

.0203 

.410 

,0514 

.0807 

.0859 

.0790 

.590 

-0427 

.0531 

.0659 

.0859 

.770 

.0237 

.0237 

.0324 

-.0055 

.870 

-.0073 

-.0125 

.0082 

.0030 

BE  A ( 21  = -5.Q60  ALPHA  t 61  = 10.?10  OtPSFl  «=  M2.93S  PO/PST  « 2127.8  RUN  NO  “ 

SECTION  f tlMAlN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

8530 

X/CHL 

.050 

-.2358 

- . 3457 

-.£925 

-.4402 

.230 

.0872 

.1198 

.0614 

.0683 

.410 

.0941 

. 1267 

.1370 

.1404 

.590 

.0872 

.1009 

.UBI 

.1404 

.770 

.0648 

.0683 

.0803 

.0511 

.878 

.0356 

.0280 

.0511 

.0477 

(RFFMl I ) 
52.000 


52.000 


52.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  T NAAL-75J  ) 


PACE  807 


0Alu3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

t 3)  • -.010  ALPHA  I 1)  - .000  QCPSFJ  » H2.87B  PO/PSF  - 3127,8  RUM  NO  • 

SECTION  C UMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.07B0 

.3100 

,5920 

,B530 

X/CMU 

,050 

-.8077 

-.6504 

-,6971 

-.5242 

,230 

1041 

1577 

-,1248 

-.2217 

,410 

-.1041 

1006 

-.1162 

-.2251 

,590 

-.UlO 

-,1248 

-,1387 

-.1784 

,770 

-.1266 

1404 

-.1525 

-.1940 

.873 

-,1490 

-,16S3 

-.1525 

-.1352 

BETA  ( 31  = -.010  ALPHA  I 3)  * 3.060  0(PSF1  • H3.B7B  PO/PSF  ■ 3JS7.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5920 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.7144 

-.6092 

-.6127 

-.5713 

.230 

-,07BQ 

-.1263 

-.1366 

-.1677 

,410 

-.071  I 

-.0530 

-.0659 

-.1573 

,590 

-,0732 

-.0797 

-.0966 

-.1090 

.770 

-,0335 

-*09B9 

-.1021. 

-.1401 

,978 

-.1176 

-.1263 

-.1107 

-.1004 

BETA  l 31  = -.030  ALPHA  t 3)  = H.IHO  QtPSFJ  •>  H3.87B  PO/PSF  - 3137,8  RUN  NO  - 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.5100 

,5820 

. ,8530 

X/CML 

,050 

-.6297 

-.5641 

-,5366 

-.6607 

,230 

-.0573 

-.0848 

-,1417 

-.1176 

.410 

-.0607 

-.0090 

-,0193 

-,0900 

,590 

-.0573 

-,0366 

--Q36B 

-.0469 

,770 

-.0762 

-.0607 

- . 0573 

-.0900 

.878 

1021 

-,0917 

-.0710 

-,0641 

(RFFHin 

53.000 


53<OOD 


53.000 


OATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  1 


PAGE  800 


OA1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  » -.020  ALPHA  t H)  - 6.220  QtPSF)  - t2.B78  PO/PSF  " 2127.3  RUN  NO 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

,0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

p050 

--SHIO 

-,5083 

-.4653 

-.6418 

*S30 

-,0366 

-.0591 

-.1299 

-.0791 

*mo 

'-,076H 

.0589 

,0869 

-.0263 

,590 

-.0556 

.0047 

,0151 

.0203 

,770 

-.0591 

-.0888 

-,0107 

-.0194 

,878 

-,0815 

-.0556 

-,D3IH 

-.0349 

BETA  t 31  * -.010  ALPHA  t B)  = 8.260  QtPSFl  - MB. 878  PO/PSF  “ 2127.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0760 

.3100 

.5980 

,0530 

X/CML 

,050 

-.4824 

-.4342 

-.3619 

-,5461 

,230 

-.0896 

-.0692 

-,1381 

-.0675 

,410 

-.0761 

.0615 

,0598 

.0219 

,590 

-.0451 

,0486 

,0638 

.0805 

,770 

-.0434 

,0150 

,0357 

.0460 

,870 

-.0606 

-.0193 

,0099 

-.0090 

BETA  t 3)  = -.010  ALPHA  t B)  = 10.3M0  QIPSFl  « <12.878  PO/PSF  ■ 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIAK-E  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-,4431 

-,3604 

-.2519 

-.3587 

.230 

-*0486 

-.0779 

-.1571 

-,1278 

.410 

-.0744 

.0771 

.0650 

.0403 

.590 

-.0469 

,0753 

.1098 

,1150 

.770 

-,0383 

.0529 

.0805 

.0995 

,870 

-,0486 

.0183 

,0461 

.0254 

(RFFHllJ 

B3.000 


53.000 


53.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  J 


PAGE  G09 


0A153  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { H)  » S.OaO  ALPHA  ( U » .000  QtPSF)  - 43.098  PO/PSF  - 2127.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( DNAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

• 050 

-.8566 

-.7147 

-.7044 

-.6373 

.330 

-.5151 

-.5138 

-.5586 

-.5576 

.mo 

-.5689 

-.0950 

-.1054 

-.5310 

.590. 

-.5357 

-.1543 

-.1543 

-.1691 

.770 

-.5104 

-.1398 

-.1346 

-.1536 

.B78 

-.5541 

-.J65B 

-.1415 

-.1450 

BETA  1 4J  = 5.020  ALPHA  ( 2J  « 2.090  QtPSF)  - 42.898  PQ/PSF  » 2127.7  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML  ^ 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

x/cml 

.050 

-.7655 

-.6656 

-.6594 

-.7483 

.530 

-.5756 

-.5089 

-.5895 

-.1985 

.410 

-.5640 

-.0641 

-.0607 

-. 1795 

.590 

-*5596 

-.0917 

-.0765 

-.1003 

.770 

-.5037 

-.1075 

-.0951 

-.0065 

.878 

-.5158 

-.1348 

-.1089 

-.1544 

BETA  . ( 4)  = 5.020  ALPHA  ( 3)  = 4.130  QtPSF)  ■ 42.898  PO/PSF  » 2127.7  RUl  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT'’ ^AR I ABLE  CP' 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7177 

-.5950 

-.5310 

-.7385 

-530 

-.3616 

-.5458 

-.5955 

-.1940 

.410 

-.5955 

-.0418 

-.0401 

-.1548 

.590 

-.5568 

-.0574 

-.0597 

-.0315 

.770 

-.5043 

-.0764 

-.0555 

-.0349 

-878 

-.5147 

-.1058 

-.0747 

-.0989 

tRFFHlD 

54.000 


54.000 


54.000 


DATE  17  MAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE  eio 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUfV’ACE 

seta  C H)  « 5.0B0  ALPHA  f m « B.200  QIPSF)  - 42.898  PO/PSF  ■ 2127.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  I 1 IMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

-3100 

.5030 

.8530 

X/CML 

-050 

-.5903 

-.5058 

-.39B9 

-.5054 

-330 

--H730 

-.3903 

-.3230 

-.3954 

-mo 

--03B3 

-.0745 

-.0970 

-590 

-.E2H6 

-.0314 

.0047 

-0047 

-770 

-.3143 

-.0435 

-.0107 

,0151 

.078 

-.3160 

-.0763 

-.0383 

-,0659 

BETA  C 4)  = 5.020  ALPHA  t 5)  = 0.250  QIPSF)  » 42.898  PO/PSF  ■ 2127.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKU 

.0760 

.3100 

.5030 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5414 

-.4734 

-.3501 

-.4414 

.330 

-.5734 

-.3503 

-.5915 

-.3674 

.410 

-.3743 

-.0176 

-.0417 

-.0634 

.590 

-.336! 

-.0073 

.0374 

.0409 

.770 

-.3174 

-.0176 

.0185 

.0547 

-878 

-.3157 

-.0486 

-.0141 

-.0331 

BETA  C 4)  = 5.020  ALPHA  ( 6)  = 10.330  QIPSF)  - 42,898  PO/PSF  " . j2I27.7  RUN  NO  “ 

SECTION  I IJHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VMIIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4344 

-.4175 

-.3150 

-.4344 

.330 

-.6760 

-.3468 

-.3583 

-.3313 

.410 

-.4071 

-.0004 

-.0141 

-.0363 

-530 

-.3313 

.0168 

.0703 

.0771 

.770 

-.3344 

.0116 

.0530 

.0909 

.878 

-.3158 

-.0176 

.0168 

.0013 

IRFFHIl) 

54.000 


54.000 


54.000 


DATE  17  MAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUREACE 

BETA  { 5)  » 10. ISO  ALPHA  ( 1)  « .000  QCPSFl  •>  HS.B90  PO/PBF  » S157.3  RUN  NO  ■> 

SECTION  I IlMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.7590 

-.7890 

-.6943 

-.8392 

,S30 

-.7308 

-.2380 

-.3069 

-.2724 

.mo 

-.HS60 

-.1^67 

-.1381 

-.2225 

.590 

-.2707 

-.1571 

-.1261 

-.1312 

.770 

-.3H65 

-.1657 

-.1364 

-.U23 

.878 

-.336! 

-.1899 

-.1502 

-.1674 

BETA  ( 51  * 10. ISO  ALPHA  ( S)  - S.DSO  Q(PSF)  » «»a.890  PO/PSF  » S137.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/HML 

.0760 

.3100 

.5920 

.B530 

X/CML 

.050 

-.8099 

-.7495 

-.6736 

-.8514 

.230 

-.8065 

-.2420 

-.2765 

-.2507 

,410 

-.5355 

-.1281 

-.1195 

-.1051 

.590 

-.3042 

-.1350 

-.1022 

-.0953 

.770 

-.3680 

-.1471 

-.1143 

-.0804 

,B7S 

-.3542 

-.1833 

-.1353 

-.1592 

BETA  I 5)  = 10. ISO  ALPHA  I 3)  » H.IIO  Q(PSF)  “ H5.89Q  PO/PSF  » 5IS7.S  RUN  NO  * 

SECTION  t DKAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6451 

-.6089 

-.6399 

-.7571 

.230 

-.9950 

-.3917 

-.3365 

-.2434 

.mo 

-.6158 

-.1038 

-.0BB3 

-.1295 

,590 

-.H710 

-.1055 

-.0641 

-.0503 

.770 

-.3968 

-.1245 

-.0814 

-.0486 

.•RFFHI I ) 
55.000 


55.000 


55.0GD 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 


PACE  8ta 


0A163  ORB  MAIN  OEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

8ETA  t 5)  - 10. ISO  alpha  t H)  * S.IBO  Q(P5F)  « 46.890  PO/PSF  " S127.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAtN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

♦ 0760 

.3100 

-5950 

-0530 

X/CHL 

.050 

-.4076 

-.4318 

-.4145 

-.5163 

.530 

-.9515 

-.4749 

-.4555 

--4545 

.410 

-.7458 

--1850 

-.5437 

-.5385 

-590 

-.5646 

-.0953 

-.0455 

-.0435 

,770 

-.4473 

-.1004 

-.0500 

.0099 

-878 

-.3990 

--  1600 

-.0608 

-.0815 

BETA  I 51  * 10.130  ALPHA  1 5)  ■ 8.260  OlPSFl  « H2.890  PO/PSF  » 2127.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

-3100 

.5050 

,8530 

X/CHL 

-050 

-.3190 

-.3345 

-.3448 

-.4506 

-530 

-.7393 

-.4189 

-.4175 

-.4809 

.410 

-.7410 

-.5880 

-.3358 

-.3414 

.590 

-.6170 

-.1106 

-.0693 

-.0796 

.770 

-.4753 

-.0951 

,0030 

.0443 

.870 

-.4051 

-.1795 

' .0565 

-.0159 

BETA  • 5)  - 10.130  ALPHA  ( BJ  - 10.330  Q(PSF)  « H2.890  PO/PSF  » 2127.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

^ .0760 

.3100 

,5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5801 

-.5853 

-,3115 

-.3003 

.530 

-.6186 

-.3561 

-.3768 

-.4459 

.410 

-.6807 

-.3043 

-.3475 

-.3556 

.590 

-.6117 

-.1368 

-.0015 

-.0835 

.770 

-.4770 

-.1437 

.0550 

.0730 

-878 

-.3941 

-.5559 

,0013 

.0393 

IRFFttin 

55.000 


55.000 


55.000 


DATE  17  HAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRFFHI2)  i 03  FE8  76  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

sa 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRR  * 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH 

.170 

ELEVON  ■ 

.000 

LREF 

n 

474.B1DD 

INCHES 

YMRP  ■ 

. .0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

.000 

SPDBRK  ■ 

S5-000 

BREF 

a 

936.6600 

INCHES 

ZHRP  - 

375,0000 

IN.  ZO 

PHI-N  • 

50.000 

TIETAN  » 

9.6QQ 

SCALE 

.0405 

PHI-H  - 

MB. 300 

THETAH  « 

b.SOO 

8ETA  I 1)  » -10.090  ALPHA  t 1)  » .010  QIPSFl  - M2.G70  PO/PSF  - 2IS7.9  RUN  NO  » 56.000 


SECTION  ( DHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aML 

,0760 

,3100 

.5800 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1835 

-.1065 

-.1030 

-.1065 

.030 

-.1973 

1385 

-.1080 

-.1040 

.HIO 

-.0315 

-,t6M5 

-.1660 

-.0005 

.590 

-.7397 

-.0005 

-.1869 

-,0197 

.770 

-.0957 

-.5U7 

-.4305 

-.0854 

.870 

-.3147 

-.0163 

-.1030 

-.1000 

BETA  < n =>=  -tOiOSO  ALPHA  1 B)  « 2.070  QCPSFl  » H2.870  PO/PSF  • 2127.9  RIM  NO  « 56.000 

SECTION  C DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4604 

-.4450 

-.3797 

.0030 

.030 

-.1710 

-.0541 

-.0604 

-.1060 

.410 

-.1590 

-.0700 

-.0659 

-.0710 

.590 

-.1366 

-.0366 

-.0708 

- . 0504 

-770 

-.1450 

-.1107 

-.1141 

-.1450 

.878 

-.1710 

-.1501 

-.1383 

-.1676 

BETA  C D « -iO.IQO  ALPHA  t 31  » 4.130  QtPSFl  »■  42.870  PO/PSF  » 2127.9  RUN  NO  ■«  56.000 

SECTION  f liHAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

-3100 

.5000 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4106 

-.4358 

-.4106 

.0496 

.030 

-.1004 

-.0038 

.0013 

-.0573 

.410 

-.1004 

-.0193 

-.0107 

-.0159 

.590 

-.0083 

-.0349 

-.0011 

.0030 

.770 

-.0970 

-.0648 

-.0605 

-.0649 

.878 

-.1177 

-.1056 

-.0066 

-.1100 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURTACE 

SETA  { n - -10.090  ALPHA  ( 41  » 6.930  QtPSF)  » H5.870  PO/PSF  » 9197.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

*.3281 

-*H005 

-.3850 

.0961 

,230 

-.0297 

.0530 

.0634 

.008^ 

.^10 

“,0H35 

,0358 

.0H7B 

.0427 

,590 

-.0383 

.0151 

.0340 

,0599 

-770 

-,QH52 

-.0159 

-.0090 

-.0280 

.870 

-,069H 

-,0538 

-.0331 

-.0521 

beta  til-  -10. too  ALPHA  t 51  » 8,300  QtPSF)  - 49.870  PO/PSF  - 9t97.9  RUN  NO  « 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0047 

.0703 

.1030 

.1013 

,230 

.0064 

.0375 

.0850 

.1117 

.410 

-.0159 

-.0038 

.044H 

,0271 

,590 

-.7387 

-.2263 

.Dies 

.0047 

*770 

-.0124 

.0358 

-.3454 

-.3229 

.878 

-.0607 

.0220 

,0910 

.1272 

BETA  ( 11  - -10.100  ALPHA  ! B)  - 10.390  OtPSF)  » H9.870  PO/PSF  » 9197.9  RUN  NO  • 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1401 

-.8765 

-.2402 

-.0280 

.230 

.0962 

.1659 

.1824 

.1324 

.410 

• 0789 

.1411 

,1600 

.1618 

.590 

.0496 

.1169 

.1393 

.1652 

.770 

.0565 

.0941 

.0927 

.0858 

.878 

• 0306 

.0427 

.0660 

.0634 

tRFFHIB) 

S6.000 


56.000 


56.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2)  » -S.OHO  ALPHA  { U «•  .010  QIPSF)  - Ha_.8B7  PO/PSF  - 8187.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.7391 

-.6597 

-.7633 

-.1350 

.eso 

-.1564 

-.0867 

-.U43 

-.1816 

.410 

-.1471 

-,  1812 

-.1367 

-.2098 

.590 

-.1350 

13B4 

-.1453 

-.1626 

.770 

-.1540 

-.1582 

-.1609 

-.1764 

.878 

-.1799 

-.1816 

-.1670 

-.1626 

BETA  t 81  * -5.040  ALPHA  ( 81  = 8.060  QlPSFl  • 48.887  PO/PSF  - 8187.8  RUN  NO  - 

SECTION  t 11 HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6698 

-.5691 

-.6484 

-.0906.. 

.830 

-.0693 

-.0417 

-.0417 

-.1141 

.410 

-.0953 

-.0710 

-.0831 

-.1624 

.590 

-.0934 

-.0900 

-.0934 

-. 1020 

.770 

-.1089 

-.1072 

-.1124 

-.1227 

.870 

1348 

-.1382 

-.IBID 

-.1107 

BETA  C 8J  = -5.040  ALPHA  t 31  - 4. ISO  QtPSFl  « 48.887  PO/PSF  » 8187.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

-8530 

X/CML 

.050 

-.5959 

-.4889 

-.5372 

-.1885 

.830 

-.0245 

-.0021 

..0203 

-.0573 

.410 

-.0418 

-.0193' 

^.0228 

-.0936 

.590 

-.0504 

-.0401 

-.0401 

-.0452 

.770 

-.0642 

-.0625 

-.0625 

-.0711 

.876 

-.0901 

-.0936 

-.0745 

-.0625 

tRFFHlSJ 

57.000 


57.000 


57.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  • 3)  » -5. OHO  ALPHA  ( H)  » B.180  Q(PSF)  • H2.BB7  PO/PSF  - B1S7.8  RUN  NO 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,3530 

X/CML 

*050 

-*H710 

-*4331 

-.HH34 

-*3382 

*830 

*0151 

.0426 

.0461 

-.0124 

.mo 

.0064 

.0300 

.0340 

-.0159 

*590 

-.0033 

.0099 

,0151 

.0168 

.770 

-*0159 

-.0176 

-*0141 

-.0228 

*878 

-*0452 

-.0503 

-.0314 

-.0245 

BETA  ( ai  = -5. OHO  ALPHA  ( 51  = B.B70  Q(PSF>  - HB.BB7  PO/PSF  ■ 6137.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3142 

-.3084 

-*3508 

-.4729 

*230 

.0530 

,0858 

.0461 

,0254 

.410 

.0565 

.0823 

.0875 

.0599 

.590 

.0427 

*0565 

.0685 

.0853 

.770 

.0271 

*0209 

,0358 

,0271 

.873 

-.0021 

-.0055 

*0116 

,0099 

beta  t 3)  = -5. OHO  ALPHA  ( B)  = 10.330  QCPSF)  » H3.8B7  PO/PSF  - 3137.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

.5020 

*8530 

X/CML 

.050 

-.1848 

-.3434 

-.2899 

-,4623 

,230 

,0892 

. 1219 

.0633 

*0599 

*410 

*0978 

. 1254 

.1392 

.1271 

.590 

.0057 

.1030 

*1202 

. 1426 

.770 

.0635 

*0702 

.0823 

.0874 

*878 

,0375 

.0323 

.0547 

.0530 

\ 


(RFFHIS) 

57.000 


57.000 


57,000 


DATE  17  MAY  7B 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 3)  - -.010  ALPHA  ( 1)  » .000  Q(PSFl  » >0.923  P0/P3F  » 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CHL 

,050 

-.8209 

-.6399 

-.6899 

-.5175 

.230 

-.1003 

-.1538 

-.112“+ 

-.1986 

.HIO 

-.1021 

-*1003 

-.1210 

-.2H3H 

.590 

-.1072 

1279 

-*IH69 

-.1986 

.770 

-.1262 

-.mi7 

-.1572 

1624 

*870 

-. 1503 

-*1670 

-.1530 

-.1227 

BETA  ( 31  “ -.010  ALPHA  « 2)  = 2.070  QtPSF)  « V2.922  P0/P5F  - 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  t t) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VAI^IABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

.050 

-.7272 

-.5980 

-.6067 

-.6325 

.230 

-.0779 

-.1295 

-. 1295 

-. 1537 

*410 

-.0744 

-.0555 

-.0675 

-.1778 

.590 

-.0813 

-.0840 

-.0951 

-.1330 

.770 

-.0968 

-.1037 

-.1089 

-.1106 

*878 

-.1209 

-.1261 

-.1140 

-*0960 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 3)  = >».  120  Q(PSF)  = ^^.9^^  PO/PSF  » 2127.8  RUN  NO  * 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6321 

-.5513 

-.5355 

--7U5 

.230 

-.0556 

-.0901 

-.1384 

-.1126 

.410 

-.0694 

-.0090 

-.0193 

-.1125 

.590 

-.0694 

-.0401 

-.0401 

-.0608 

.770 

-.0815 

-.0625 

-*0508 

-.0573 

.878 

-.1039 

-.0918 

-.0729 

-*0642 

tRFFHI2) 

se.ooo 


58.000 


58.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  «•  -.010  ALPHA  t H)  - 6.190  QIPSF)  ■ Ha.92a  PO/PSF  • 8187.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

o 

o 

.5020 

• 0530 

X/CML 
• 050 

-,5405 

-.5061 

-,4683 

-*6678 

• 230 

-,0399 

-,0726 

-.1363 

-.0933 

• HIO 

-•0098 

•0271. 

• 0271 

-•0502 

• 590 

-,DB40 

.0030 

.0150 

• 0150 

• 770 

-.0657 

-.0227 

-.0124 

.0150 

• 870 

-.0064 

-.0554 

-.0330 

-.0416 

BETA  ( 3)  ■ -.010  ALPHA  t 5)  » 8.270  QtPSFl  - H2.9B2  PO/PSF  « 2127. B RUN  NO  » 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4906 

-.4365 

-.3865 

-.6021 

.230 

-•0607 

-.0303 

-.1435 

-.0728 

.410 

-.0917 

.0569 

• 0616 

-.0021 

• 590 

-.0590 

• 0409 

• 0633 

.0771 

.770 

-.0555^ 

.0168 

.0323 

• 0720 

-.0728 

-,0220 

.0047 

-.0107 

BETA  C 3)  = -.010  ALPHA  t 61  = 10.310  QtPSFl  = 42. 322  PO/PSF  » 2127.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-0  ■ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-•458B 

-.3570 

-.2605 

-•3673 

• 230 

-.0951 

-.1123 

-.1675 

-•1451 

• 410 

-.1123 

.0719 

• 0501 

.0357 

.590 

-.0675 

• 0736 

.1081 

• 1098 

.770 

-,0503 

• 0512 

.0700 

• U15 

• 878 

-.0624 

• 0150 

,0478 

.0202 

(RFFH18) 

58.000 


SB. 000 


S8.0Q0 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  ai9 


BETA  ( m « 5.030  ALPHA  C i) 

SECTION  t PMAIN  LND  GR  DR-0 


0AIS3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

.000  QtPSn  « HB.B36  PO/PSF  - BlBl.B 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8518 

-.7067 

-.6946 

-.7775 

.230 

-.2180 

-.2439 

-.2870 

-.2370 

.HIO 

-.8732 

-.0936 

-.1040 

-.2577 

.590 

-.2283 

1264 

-.1247 

-.1800 

.770 

-.2145 

-.1420 

-.1305 

-.1333 

.878 

-.2266 

-.1662 

-.1472 

-.1523 

BETA  « H) 

= 5, 

.030  ALPHA  t 2) 

« c 

SECTION  ( 

IIHAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7916 

-.6638 

-.6370 

-.0210 

.230 

-.2323 

-.2488 

-.2992 

-.2163 

.mo 

-.276B 

-.0677 

-.0626 

-.1990 

.590 

-.2267 

-.0936 

-.0746 

-.1103 

.770 

-.2077 

-.1092, 

.-.0971 

-.0677 

.878 

-.2100 

-.1368 

-.1144 

-.1368 

BETA  ( HI 

5. 

,030  ALPHA  ( 3) 

c:  t] 

SECTION  [ 

DMAIN 

LND  GR  DR“0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 
’ .050 

-.7291 

-.5832 

-.5668 

-.7947 

.850 

-.4183 

-.2715 

-.3060 

-.2197 

.HID 

-.3198 

-.0453 

-.0401 

-.1454 

.590 

-.2438 

- . 0625 

-.0332 

-.0453 

.770 

-.2128 

-.0781 

- . 0555 

-.0159 

,878 

-.2197 

-.1092 

-.0798 

-.1092 

.OHO  QtPSn  « HB,035 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  • 8187.0 


RUN  NO 


.090  QtPSF)  « H2.835 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 8187.8 


RUN  NO 


(RFFM18) 

59.000 


59.000 


53.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  t NAAt-751  \ 


PACE  8E0 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( m • 5.030  ALPHA  ( - B.B30  QtPSD  - Hfi.035  PO/PSF  ■ S1S7.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  0R“O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

“.6095 

-.5371 

-.4814 

-.5488 

.830 

-.5837 

-.2955 

-.3265 

-.3187 

,410 

-.3835 

-.0435 

-.0711 

-.1074 

.590 

-.8834 

-.0356 

.0030 

-.0073 

.770 

-.2813 

-.0470 

-.0124 

.0133 

.878 

-.2195 

-.0763 

-.0418 

-.0711 

BETA  I m = 5>020  ALPHA  ( 5)  ^ 8.330  QtPSFJ  * 48.635  PO/PSF  * 8187.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5481 

-.4838 

-.3984 

-.5023 

.830 

-.7048 

-.2704 

-.2007 

-.2659 

.410 

-.4861 

-.0299 

-.0408 

-.0696 

.590 

-.3038 

-.0159 

.0307 

.0290 

.770 

-.2357 

-.0229 

.0134 

.0497 

.878 

-.8254 

-.0557 

-.0159 

-.0436 

BETA  i H)  « 5.020  ALPHA  t 6)  10.380  Q(PSF)  =*  H2.635  PO/PSF  « aiS7.8  RUN  NO  - 

SECTION  C I IMA  IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.seso 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4378 

-.4137 

“.3eS7 

-.^567 

.230 

-.7616 

-.2673 

-.3363 

-.3087 

.410 

-.4516 

-.0090 

-.0396 

-.0383 

.590 

-.3017 

.0099 

.0639 

.06)5 

.770 

-.2329 

.0030 

.0«i43 

.0785 

.878 

-.2156 

-.0296 

.0150 

-.0031 

(RFFM13) 

53.000 


59.000 


59.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALOT 


DATE  1*7  ;HAY  TB  TABULATED  PRESSURE  DATA  “ OA1B3  t NAAL-751  ) PAGE  821 

OA 163  ORB  MAUN  GEM)  DOOR  OUTER  SURPACe  (RFPH12) 

BETA  (5)  » 10,070  ALPHA  I 1)  ■ .000  QtPSFl  » ^5,8^0  PO/PSF  - 2127.9  RUN  NO  » 60.000 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.7350 

-.8177 

-.7574 

-.3264 

.030 

-.6763 

-.3153 

-.3538 

-.3607 

.HIO 

-,H5DH 

-.1H53 

1397 

-.3333 

.590 

- . 3BE5 

-.1607 

-.1331 

-.1463 

.770 

-,32H5 

-.17H6 

“.1453 

-.1038 

.87B 

-.3177 

-.3004 

-.1556 

-.1694 

BETA  { 5)  = 10.060  ALPHA  ( 2)  * 2.060  Q(PSF1  - 42.030  PO/PSF  - 2127.9  RUN  NO  - 60.000 


SECTION  t llHAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

--0I35 

-.7773 

-.7306 

-.8411 

,330 

-.8153 

-.3317 

-.3438 

-.3455 

,410 

-.5010 

-.1333 

-.1143 

-.1930 

,590 

- .3853 

-,148B 

-.1135 

-.1143 

.770 

-.3404 

-.1644 

-.1347 

-.0867 

,87B 

-.3315 

-.3041 

-.1419 

-.1575 

BETA  ( 5)  »:  lO.OGO  ALPHA  I 31  = H.IIQ  Q(PSF1  « H5.890  PO/PSF  =•  2127.9  RUN  NO  « 60.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6799 

-.6575 

-,6989 

-.6989 

.330 

-l.QllO 

-.3384 

-.3970 

-.3435 

.410 

-.5988 

-.1090 

-.0900 

-.1453 

.590 

-.4367 

-.1363 

-.0780 

-.0711 

.770 

-.3677 

-.1555 

-.1004 

. - .0590 

.878 

-.3436 

-.3108 

-.1345 

1435 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  « 0A163  I NAAL*75l  J 


page  ssa 


BETA  ( 5>  » 10.060  ALPHA  t 4) 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

6.100  QtPSn  4B.890  PO/PSF  " SIBT.S 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4637 

-.4775 

-.4896 

-.5688 

.230 

-.9134 

-.5103 

-.4792 

-.4620 

.410 

-.7273 

-.1967 

-.2346 

-.2381 

.590 

-.5327 

-.1192 

-.0624 

-.0538 

.770 

-.4241 

-.1519 

-.0383 

-.0090 

.878 

-.3742 

-.2346 

-.0727 

-.1003 

BETA  ( 5) 

« .10. 

.060  ALPHA  c -i) 

« ( 

SECTION  ( 

DMAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3620 

-.357! 

-.3964 

-.4619 

,230 

-.6599 

-.4567 

-.4601 

-.5015 

.410 

-.7116 

-.3448 

-.3706 

-.3878 

.590 

-.5617 

-. 1863 

-.1054 

-.1020 

.770 

-.4464 

-.2122 

.0047 

.0323 

.878 

-.3758 

-.3207 

-.0262 

-.0463 

BETA  ( 53 

= 10-. 

060  ALPHA  t 6) 

= n 

SECTION  ( 

DMAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3267 

-.3398 

-.3681 

-.4182 

.230 

-.5909 

-.4096 

-.4098 

-.4614 

.410 

-.6513 

-.3768 

-.3975 

-.4165 

.590 

-.551 1 

-.2663 

-.1178 

-.1506 

.770 

-.4458 

-.3578 

,0168 

.0565 

.870 

-.3629 

-.4441 

-.0038 

.0168 

B.SBO  QfPSF)  « 42.890 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2157.9 


RUN  NO 


.330  Q(PSF)  - 42.890 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  ^ 2127.9 


RUN  NO 


I* 


IRFFH12) 

60.000 


60.000 


60.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIS3  C NAAL-7SI  ) 


PAGE  833 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFHIS)  ( 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5690,0000 

SQ.FT. 

XHRP 

1076.7000 

IN.  MO 

MACH  * 

.170 

ELEVON 

.000 

LREf  = 

H74.B1D0 

INCHES 

YMRP 

B 

.C*000 

IN.  YO 

BDFLAP  « 

.000 

SPDBRK 

55.0GQ 

BREF  ^ 

936.6600 

INCHES 

ZMRP 

B 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  » 

66.000 

THETAN 

w 

50.000 

SCALE  * 

.QHD5 

PHI-M  * 

70.000 

THETAH 

m 

It. 500 

BETA  ( 

1)  « -10. 

100  ALPHA  t 

1) 

= .010 

O(PSF)  . 42.892 

PO/PSF  5157.6  RUN  NO  « 

65.000 

SECTION 

f IIMAIN  LND  GR  OR 

-*0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1553 

-.0090 

.0893 

.0617 

.530 

-.5041 

-.0815 

-.0849 

- 

.1505 

1 

.mo 

-.5053 

-.1055 

-.1039 

- 

.1333 

.590 

-.1644 

-.1195 

-.1160 

- 

.1160 

.770 

-.1764 

-.1436 

-.1540 

- 

. 1905 

.878 

-.1937 

-1833 

-.1747 

- 

.5041 

BETA  t n =.  -10.100  ALPHA  ( 2J  = 2.090  QCPSFI  =•  42.892  PO/PSF  - 2127.6  RUN  NO  * B2.QD0 

SECTION  C DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  V/tfllABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5850 

.S530 

X/CML 

,050 

-.1436 

-.1091 

-0554 

.094B 

.530 

-. 1315 

-.0314 

-.0331 

- . 0936 

.410 

1367 

-.0504 

-.0533 

-.0936 

, .590 

.-.1I6D 

-.0711 

-.0694 

-.0711 

,770 

1563 

-.1005 

-.1074 

-.1402 

,878 

1471 

-.1405 

-.1581 

-.1574 

BETA  t n = -10.100  ALPHA  ( 3)  « 4.120  QtPSF)  = 42.892  PO/PSF  « 2127.6  RUN  NO  >■  62.000 

SECTION  C IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5020 

/ .8530 

X/CHL 

.050 

-.1598 

-.5547 

1453 

.1341 

.530 

-.0556 

,0554 

.0575 

-,0297 

,410 

-.0677 

.0064 

.0030 

-.0400 

.590 

-.0625 

-.0176 

-.0145 

-.0159 

.770 

-.0758 

-.0487 

-.0539 

-.0780 

,878 

-.0935 

-.0084 

- , 0753 

-,1004 

DATE  17  MAY  76 


TA6UUATE0  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-791  ) 


PASS  as«t 


0AI53  ORB  MAIN  DEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  t n « -10.100  ALPHA  ( *tl  ■ 6.180  QtPSFl  = 42.892  P0/P5F  « 2127. B RUN  NO  “ 

SECTION  C IlMAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

.0530 

X/CMU 

.050 

-.lan 

“.300S 

-.5797 

. I6B5 

.530 

.0099 

.0771 

.0806 

.0185 

,^\Q 

-.0090 

.0513 

.0585 

.0550 

.590 

-.0579 

.0589 

.0395 

.0375 

.770 

-.0550 

-.0004 

-.0030 

-.0565 

.878 

-.QH5S 

-.0417 

-.0579 

-.0504 

BETA  11)=*  -10.100  ALPHA  t 5)  = 8.270  QtPSF)  « 42.892  PO/PSF  - 2127.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

u505O 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0884 

-.2731 

-.5507 

.1636 

.530 

.0775 

.1359 

. 1480 

.0617 

.410 

.0505 

.1066 

.1100 

.0686 

.590 

-.0051 

.0824 

.0956 

.0945 

.770 

.0353 

.0479 

.0479 

.0350 

.070 

.0085 

.0064 

.0554 

.0085 

BETA  ( I)  =»  -10.100  ALPHA  1 6)  •*  10.330  QCPSFI  * 42.B92  PO/PSF  - 2127.6  RUN  NO  ■" 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-,0296 

-.5065 

-.1859 

.0511 

.530 

.1284 

,1793 

. 1936 

.1043 

.410 

.1129 

• 1554 

.1657 

.1584 

.590 

■ .0700 

. 1504 

.1438 

.1490 

.770 

.0620 

.0957. 

,0995 

.0875 

.878 

.0562 

,0545 

.0717 

.0565 

(RFFH13) 

52,000 


82.000 


62.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  C NAAL-751  J 


PAGE  BBS 


0A163  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SlffiFACE 

beta  I a)  *■  -5.0B0  ALPHA  ( I)  - .000  Q(PSF)  >■  PO/PSF  • 2137.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6385 

-,B0H0 

-.6471 

-.0406 

.230 

-.1176 

-.0814 

-.1073 

-.1590 

.HIO 

-.IHQD 

-.1194 

-.1452 

-.2625 

.590 

-.1245 

1400 

-.1625 

-.2177 

.770 

-.1469 

-.152! 

-.1694 

-.1780 

.878 

-.1676 

-.1797 

-.1728 

-.1797 

BETA  ( 2)  = -5. 060  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QIPSFl  » H2.9I2  PO/PSF  - 2127.5  RUM  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5874 

-.5099 

-.5891 

-.0107 

.230 

-.0554 

-.0262 

-.0348 

1277 

.410 

-.0813 

-.0558 

-.0847 

-.1897 

.590 

-.0778 

-.0899 

-.1105 

-.1639 

.770 

-.1002 

-.1071 

-.1226 

-.1277 

.878 

-.U91 

-.1346 

-.1243 

-.1295 

BETA  ( 21  = -5.060  ALPHA  < 3J  = tt.090  Q(PSF>  » H2.9I2  PO/PSF  =•  2127.5  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5037 

-.4365 

-.4882 

-.0331 

.230 

-.0055 

.0099 

.0392 

-.0883 

.410 

-.0245 

-.0124 

-.0210 

-.1124 

.590 

-.0314 

-.0383 

-.0521 

-.1003 

.770 

-.0503 

-.0624 

-.0728 

-.0797 

,878 

-.0720 

-.0900 

-.0797 

-.0931 

CRFFH13) 

63.000 


63.000 


63.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( HAAL-75J  ) 


PAGE  0E8 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 8)  - -5.063  ALPHA  ( 4)  • 6.180  QCPSF)  - 42.912  PO/PSF  <■  2187.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

*3100 

.5830 

*8530 

X/CHL 

.050 

-.416: 

".3816 

“*4093 

-.2143 

*330 

.0306 

.0340 

.0583 

-.0366 

*410 

.0254 

.0437 

*0393 

-.0469 

.590 

.01 16 

.0099 

.0047 

-.0237 

.770 

-.0073 

“.0143 

“*0338 

-.0193 

.878 

-.0297 

-.0453 

-*0314 

-.0331 

BETA  t 2)  * -5.0SQ  ALPHA  ( 5)  - B.280  QtPSF)  » 42.918  PO/PSF  - 8187.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

*050 

-.3397 

-.3415 

“,3339 

“,3933 

,330 

*0616 

.0547 

*0306 

,0030 

,410 

*0667 

.0943 

,0943 

*0303 

*590 

*0539 

,0598 

.0616 

.0409 

.770 

.0357 

.0333 

.0340 

.0333 

.B7B 

.0116 

.0013 

.0185 

.0133 

BETA  ( 2)  = -5.0BO  ALPHA  ( 6)  = 10.300  QCPSF)  - 42.918  PO/PSF  - 8127.5  RL^N  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“.3134 

“.2865 

-.2882 

-.4344 

*330 

*0023 

.0495 

.0202 

.0116 

*410 

*0788 

*1323 

. 1426 

.0582 

.590 

.0754 

.1047 

.1150 

. 1047 

.770 

.0616 

.0754 

.0B23 

.0892 

*078 

.0436 

.0426 

.0633 

.0633 

1RFFM13) 

63.000 


63.000 


63.000 


DATE  17  MAY  76 


TASUUATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 


PAGE  sa? 


DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  Sl^FACE 

BETA  t 3)  ■»  .000  ALPHA  ( 11  ■ .000  QIPSFI  >■  Ha. 903  PO/PSF  ■ 3119.0  RUN  NO  “ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BI1L 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-*783D 

-.5916 

-*BBB5 

-.1607 

*230 

-.0831 

-*!454 

-.0831 

-.1952 

*tflO 

-*1003 

*072 

-.1400 

-.3020 

.590 

-*1107 

-*1H52 

-.1831 

-.3009 

*770 

-.1365 

-*1590 

-.1848 

-.2055 

*878 

1555 

-*1762 

-*1710 

-.1624 

BETA  ( 31  - .000  ALPHA  ( 3)  » 3. OHO  Q(PSF)  « H3.9DS  PO/PSF  « 3119.0  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

*5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.7330 

-.5503 

-.6020 

-.4055 

.230 

-.0653 

-.1452 

-.0814 

-.1452 

.410 

-*0745 

-*0555 

-.0710 

-,2141 

.590 

-.0737 

-.0952 

-.1245 

-.2296 

.770 

-.1107 

-.1159 

-.1383 

-.1659 

*87B 

-.1331 

-.1365 

-.1296 

-.1245 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 31  = H.130  QtPSFI  « H3.903  PO/PSF  - 3119.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( imAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0769 

.3100 

*5820 

.8530 

X/^CML 

.050 

-.6870 

-.5179 

-.5352 

-.5938 

.230 

-.0590 

-.1453 

-.1366 

-.1297 

.410 

-.0987 

-.0038 

-.0124 

-.1453 

.590 

-*0797 

-.0487 

-.0607 

-.1435 

.770 

-*1004 

-*0728 

-,0865 

-.1159 

.878 

-.1211 

-.0970 

-.0843 

-.0918 

(RFFM13J 

67.000 


67.000 


67.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJB3  t MAAL-7SI  > 


PAGE  QS8 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 3)  » .000  ALPHA  t 4)  - 6.200  Q(PSFI  - 48.902  PO/PSF  • 8119.0  RUN  NO 

SECTION  t UHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6066 

-.4533 

-.Slot 

-.6599 

",0951 

-.1691 

-.1640 

-*1467 

.mo 

1399 

.0254 

.0837 

-.1020 

.590 

“,0916 

-.0055 

.0030 

-.0486 

.770 

-.0802 

-.0262 

-.0887 

-.0245 

.070 

-,1002 

-.0537 

-.0331 

-.0348 

BETA  C 31  » .000  ALPHA  I 5)  = 9,870  QtPSF)  « 48.908  PO/PSF  * 8U9.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CKL 

.050 

-.3879 

-.3500 

-.4430 

-,5946 

.230 

-.2208 

-,2191 

-*2122 

-.1812 

.410 

-.1760 

.0478 

,0547 

-.0520 

,590 

-.1020 

.0426 

.0564 

.0047 

.770 

-.0813 

,0105 

*0208 

.0219 

.870 

-.0840 

-.0141 

,0116 

*0202 

BETA  C 3)  - .000  ALPHA  t 61  » 10.380  Q<PSF)  - HSisOS  PO/PSF  8J19.0  RUN  NO  - 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.2490 

-.2559 

-.3025 

-.3819 

,230 

-.3301 

-.2369 

-.2317 

-*2420 

.410 

-.2679 

-.0055 

*0047 

-.0521 

.590 

1402 

.0686 

.0772 

.0444 

.770 

-,0936 

.0513 

.0651 

.0582 

.870 

-,0815 

.0237 

*0531 

.0651 

(RFR1131 

67.000 


B7.000 


67.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAU-751  » 
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DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( - 5.050  ALPHA  ( I)  ■=  .010  QtPBF)  * 45.927  PO/P5F  ■ 2119. 0 RUN  NO  ■ 

SECTION  < DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8263 

-.6904 

-.7059 

-.7506 

.e30 

-.3152 

-.2900 

-.2653 

.HIO 

-.2894 

-.0984 

-.1242 

-.2912 

.590 

-.2327 

-.1486 

-.1724 

-.2929 

.770 

-.2361 

-.1573 

-.1862 

-.2327 

.878 

-.2395 

-.1828 

-,1759 

-.1845 

BETA  ( 4)  B 5.050  ALPHA  ( B)  * S.040  QtPSFl  • 42.927  PO/PSF  » 2119.0  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7435 

-,6210 

-.6866 

-.8142 

.230 

-.3969 

-.3348 

-.3210 

-.2917 

.410 

-.3365 

-.0745 

-.0814 

-.2435 

,590 

-.2573 

-.1090 

1193 

-.2314 

.770 

-.2331 

-.1348 

-.1400 

-.1728 

.878 

-.2297 

-.1521 

-.1348 

-.1314 

BETA  t 41  = 5.050  ALPHA  I 3)  = 4.140  QtPSFl  » 42.^  PO/PSF  - 2119.0  RUN  NO  =• 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4677 

-.4918 

-.6367 

-.7901 

.230 

-.6194 

-.4105 

-.4073 

-.3573 

.410 

-.4228 

-.0738 

-.0504 

-.2021 

.590 

-.2865 

-.0573 

-.0504 

-.1418 

.770 

-.2365 

-.0583 

-.0814 

-.1021 

.878 

-.2211 

-.1107 

-.0866 

-.0728 

(RFFH13) 

6B.0Q0 


GO. 000 


68.000 


DATE  M MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 4)  « 5,050  ALPHA  « » 6. BIO  QtPSF)  » ‘fB.SB?  PO/PSF  » BllS.O  RUN  NO  « 

SECTION  ( I )MA1N  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.D7B0 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4J 1 1 

-.4E03 

-.5000 

-.5340 

.S30 

«.63B0 

-.4145 

-.HIEB 

-.4BBB 

,410 

-.4957 

-.1419 

-.1332 

-.BD9B 

.590 

-.3a I 4 

- . 0383 

-.03GB 

-.0797 

.770 

- J47I 

-.0533 

-.0366 

-.0487 

.87B 

-.aei3 

-.0865 

-.0470 

-.D41B 

BETA  C 4)  = 5.050  ALPHA  ( 5)  = 8.3B0  QtPSF)  = 4B.9B7  PO/PSF  = BI19.0  RUN  NO  » 

SECTION  t I) MAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3006 

-.3978 

-.4322 

-.5612 

.230 

-.6403 

-.4167 

-.3978 

-.4047 

.410 

-.5130 

-.1483 

-.1707 

1844 

.590 

-.3341 

-,0227 

-.0124 

-.0244 

.770 

-.8395 

-.0382 

.0133 

.0288 

.878 

-.2051 

-.0829 

-.0090 

-.0227 

BETA  { H)  = 5.050  ALPHA  t 6)  = 10.370  QtPSF)  = •^B.BBV  PO/PSF  “ B1I9.0  RUN  NO  » 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.30B7 

-.3259 

-.3587 

-.4500 

.230 

-.5206 

-.3983 

-.3793 

-.3845 

.410 

-.4810 

-.  1950 

-.2019 

-.2415 

.590 

-.3259 

-.0451 

-.0004 

-.0262 

.770 

-.2260 

-.0624 

.0461 

.0443 

.878 

-.1847 

1227 

.0268 

.0133 

(RFFH13) 

68.000 


68.000 


6B.OOO 


DATE  17  MAT  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  t NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5>  • lO.lDD  ALPHA  ( U - .030  QtPSF)  - HS.917  PO/PSF  ■ 2119.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.07B0 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CfiL 

.050 

-.7501 

-*7337 

-.8559 

-.9902 

.230 

-1  .0711 

-.4755 

-.4101 

-.4514 

.mo 

-.5839 

-.1277 

-.1301 

-.3223 

.590 

-.HI  35 

-.1604 

-.1467 

-.2138 

,770 

-.3H29 

-. 1897 

-. 1652 

1536 

,B7B 

-.3S57 

-,ai3o 

-.1725 

-.1949 

BETA  t 5)  = 10.100  ALPHA  t 2)  " 2.000  QIPSF)  « 42.917  PO/PSF  ■ 2119.1  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3!Q0 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.7089 

-.7244 

-.8795 

-.9123 

.230 

-.9813 

-.4641 

-.3727 

-.4296 

.410 

-.5951 

-.U07 

-.1176 

-.2779 

.590 

-.4089 

-.1572 

-.1153 

-.1745 

.770 

-.3282 

-.1952 

-,1565 

-.1159 

.878 

-.3055 

-.2314 

-*14BB 

-.1659 

BETA  ( 5)  -=  10. IDO  ALPHA  ( 31  * 4.110  QIPSF)  » 42.917  PO/PSF*  2119,1  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6261 

-.7019 

-.9053 

-.7726 

.230 

-.7347 

-,5347 

-.4020 

-.4054 

.410 

-.5123 

-.2072 

-.1400 

-.2606 

.590 

-.3761 

-.2150 

-.0952 

-.1279 

.770 

-.3037 

-.2520 

- - 1 072 

-.0952 

.878 

-.2779 

-.2093 

-.1227 

-.1451 

IRFFHISl 

69.000 


69.000 


69.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-731  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  - 10.100  ALPHA  ( - 6.830  QtPSF)  - HS.917  PO/PSF  ■ SU9. I RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5BS0 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,5B09 

",29]7 

-,4399 

-,4047 

,230 

-,3B48 

".3HBB 

1417 

-.1865 

,mo 

-,30B9 

-.3727 

-,0262 

-.0452 

,590 

,)G30 

-.4675 

-.0452 

-.0676 

,770 

--,2013 

-.5313 

-,4847 

-,4951 

.070 

.0392 

-.B7H4 

.0000 

-,5650 

BETA  I 5)  = 10.100  ALPHA  ( 51  = 8.880  Q(PSF)  “ PO/PSF  - 8119.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^0ML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CMU 

.050 

-,4453 

-.4573 

-.4573 

-.5194 

,230 

-.5487 

-.5366 

-.5297 

-.6091 

.410 

-.6315 

-.5056 

-.4935 

-.4970 

.590 

-.5228 

-.4918 

-.2176 

-.2003 

,770 

-.4108 

-.4953 

,0064 

-.0469 

.878 

-.3194 

-.4832 

.0000 

-.0142 

BETA  ( 51  = ID.OSO  ALPHA  ( 61  = I0.3H0  QCPSF)  » 48.917  PO/PSF  - 8119.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( llHAiN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.31QQ 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4381 

-.4432 

-.4449 

-.4932 

.230 

-.5104 

-.5104 

-.4932 

-.5604 

.410 

-.5567 

-.4984 

-.4708 

-.4846 

.590 

-.4811 

-.5501 

-.2692 

-.3404 

.770 

-.3915 

-.5190 

- . 0745 

-.0607 

.878 

-.3008 

-.4794 

-.0486 

-.0055 

IRFFH13) 

69.000 


69.000 


69.000 


DATE  t7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  > 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


(RFFMm)  ( 03  FEB  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


Si  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

« 1076.7000  IN*  XO 

MACH  “ 

*170 

ELEVON 

LRtTF 

H74.8IOO  INCHES 

YMRP 

= .0000  IN.  YO 

BDFLAP  - 

*000 

SPOSRK 

BREF  « 

93B.6B00  INCHES 

2MRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

PHI-N  « 

66*000 

THETAN  « 

SCALE  = 

.0405 

PHI-H  » 

88*000 

THETAM  • 

BETA  ( 

n « “10.090  ALPHA  ( 1 

) = .010  QIPSF)  42,902 

PO/PSF  « 2119.2  RUN  NO 

«-  70.000 

SECTION 

( UMAIN  LND  GR  CP 

:-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760  .3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0864  .0564 

.1304 

*10R0 

.230 

-.1691  -.0675 

“.0796 

“*1777 

.HIO 

-.1304  -.1003 

-.1106 

“. 1622 

.590 

-.1623  -.1360 

-.1260 

-.1381 

.770 

-.1883  -.1457 

-.1605 

-.1846 

.878 

-.3018  -.1880 

-*1777 

-.2104 

BETA  ( n « -10.090  ALPHA  ( 5)  » 3-110  QIPSF)  - H3.9D3  PO/PSF  * 2119,3  RUN  NO  • 70.000 


SECTION 

( IJMAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8HL 

.0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0556 

-,no9 

*0272 

.1342 

,230 

-*0884 

-.0159  - 

,0245 

-.1264 

*410 

-.1264 

-.0487  - 

.0539 

-.1074 

.590 

-.1057 

-.0763  - 

*0711 

-.0798 

.770 

1298 

-.0968  - 

.1109 

-*1516 

.878 

1506 

-.1419  - 

,1316 

1609 

.000 

25.000 

20.000 
20.000 


'=9 


BETA  t 1)  = -10,090  ALPHA  t 3),  « 4.120  0(PSF»  » 42.902  PO/PSF  » 2119.2  RUN  NO  ■ 70.000 

SECTION  ( IJHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP. 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.0211 

“.2802 

“*2509 

*1636 

.230 

-.0194 

.0393 

.0324 

-.0833 

.410 

-*0522 

.0065 

*0013 

-.0487 

,590 

-.0401 

“.0211 

“.0159 

-*0220 

.770 

-*0729 

-.0487 

-.0539 

-.0695 

.878 

“.0954 

-.0902 

-.0781 

-*1005 

DATE  17  MAY  7R 
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0A1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n " -10.090  ALPHA  t HI  - 6.190  Q(P5F)  « R5.90B  PO/PSf  • 2119,5  RUN  NO  • 

SECTION  1 IIMAIN  LND  GR  OR-0  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0908 

-.3113 

-.3095 

. 1757 

.230 

.0498 

.0980 

.0980 

-.0384 

.mo 

.0t34 

.0600 

.0617 

.0065 

.590 

.0151 

.0306 

.0375 

.0306 

.770 

-.0176 

-.0021 

-.0055 

-.0142 

.B7B 

-.0435 

-.0435 

- 1597 

-.0470 

BETA  (Ha  -10.090  ALPHA  t 51  » 8.270  Q(PSF)  ■ ‘♦2.902  PO/PSF  • 2U9.2  RUN  NO  • 

SECTION  { DM/ IN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

• 3100 

,5820 

.8530 

X/CML. 

.050 

-.1053 

-.2395 

-.2464 

.1285 

.230 

.1062 

. 1527 

,1699 

,0013 

.410 

.0821 

.1165 

.1251 

.0755 

.590 

.0770 

.0638 

.0976 

.0873 

.770 

.0426 

.0512 

.0512 

• 0460 

.870 

,0150 

.0099 

*0236 

,0064 

BETA  { 11  =■  -10.100  ALPHA  1 61  = lO-SilO  Q(PSF)  ■ tia.BDB  PO/PSF  ■ 2119.2  RUN  NO  • 

SECTION  I IlMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0743 

-,2034 

-.1862 

-.0904 

.230 

. 1406 

,1819 

. 1733 

,0013 

.410 

.1338 

.1682 

.1802 

.1330 

.590 

• 1269 

.1355 

*1510 

.1458 

.770 

-0959 

.0976 

.1045 

.1079 

• 970 

.0632 

.0563 

.0719 

.0500 

(RFFMim 

70.Q0O 


70.000 


70. 000 ' 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


0AIS3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( SI  “ ”5.080  ALPHA  ( 1)  * -.010  QtPSF)  ■ HS.665  PC/PSF  • SH9.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5350 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6206 

-.5843 

-.6413 

-.021  1 

.230 

-.1127 

-.0867 

-.1213 

-.2560 

.HIO 

-.m75 

-.13i7 

1524 

-.2094 

.530 

138B 

-.1541 

1610 

-.1887 

.770 

-.1593 

-.1620 

1800 

-.1973 

.878 

-.1748 

-.1869 

-.1818 

-.2077 

BETA  C S>  = -5.080  ALPHA  ( SI  «=  S.070  QtPSF)  • HS.855  PO/PSF  • SlIB.i  RUN  NO  ■ 

SECTION  t n MAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

-8530 

X/CKL 

.050 

-.5844 

'.4913 

-.5844 

-.0141 

.230 

-.0434 

-.0398 

-.,3303 

-.2088 

.410 

-.0813 

-.0693 

-.0917 

-.1640 

.590 

-.0813 

-.0368 

-.1054 

-.1399 

.770 

-.1020 

-.1153 

-.1296 

-.1365 

.878 

-.1244 

-.1385 

1350 

-.1537 

beta  t 5)  = -SiOBO  ALPHA  ( 3)  » H.IIO  QtPSF)  » HS.BS5  PO/PSF  - SI  19. 1 RUN  NO  » 
SECTION  C DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5058 

-.4405 

-.4920 

-.0676 

.230 

-.0021 

-.0159 

.0220 

-.2056 

.410 

-.021 1 

-.0154 

-.0220 

-. 1039 

.590 

-.0280 

-.0418 

-.0435 

-.0625 

.770 

-.0538 

-.0645 

-.0728 

-.0780 

.878 

-.0797 

-.0935 

-.0803 

-.1039 

tRFFHtm 

71.000 


71.000 


71.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAU-751  > 


PA6E  836 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 2>  “ -5.080  ALPHA  t HI  = 6. BOO  QtPSF)  ■ ‘♦B.B65  PO/PSF  - BUS.  I RUM  NO  “ 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.H6S3 

-.4094 

-.4190 

-.2972 

.230 

.0237 

-.0159 

.0064 

-.235! 

.‘flO 

.0203 

.0479 

.0444 

-.0487 

.590 

.0203 

.0134 

.0151 

.0013 

.770 

-.0055 

-.0124 

-.0176 

-.0211 

.878 

-.0349 

-.0470 

-.0366 

-.0539 

BETA  ( E)  = -5.080  ALPHA  t 5)  = 8.E70  QtPSF)  - HE, BBS  PO/PSF  - EI19. 1 RUN  NO  * 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4510 

-.3802 

-.3854 

-.4941 

.230 

.0306 

-.0193 

-.0487 

-.2524 

.410 

.0030 

.0997 

.1014 

-.0004 

.590 

.034! 

-0703 

.0859 

.0841 

.770 

.0185 

.0427 

.0479 

.0703 

.878 

-.0004 

.0064 

.0254 

.0151 

BETA  ( B)  = -5.080  ALPHA  ( 6)  =>  10.330  QtPSF)  - HB.8B5  PO/PSF  - 3119.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  CEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4575 

-,3350 

-.3701 

-.4937 

.230 

-.0193 

-.C400 

- . QH87 

1832 

.410 

-.0090 

.1375 

.1531 

.0392 

.590 

.0375 

.1168 

.IHIO 

. !427 

.770 

.0427 

.0875 

. lOHG 

.1272 

.870 

-0220 

.0496 

■ 075H 

.0605 

(RFFHIH) 
71 .000 


71.000 


7t.000 


DATE  17  MAV  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  { 3)  .000  ALPHA  t t)  “ .000  QfPSF)  - 42.907  PO/PSF  • 2119.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,D50 

-.BOSI 

-.6068 

-.6967 

-.2094 

.530 

*,0867 

“.I7IH 

-.1050 

-.3148 

,410 

“.1144 

-.1472 

-.2682 

,59Q 

1 I9S 

-. 1524 

-.1870 

-.2716 

.770 

“.1403 

-.1682 

-.2060 

-.2353 

.878 

-*!576 

“,1783 

1973 

-.2284 

BETA  t 33  = ,000  ALPHA  t 2)  = 2.030  QtPSF)  - 42.907  PO/PSF  - 2119.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR~0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

,5820 

• ■8530 

X/CKL 

,050 

-.7749 

-.5856 

“.6321 

-.4789 

.230 

-.0847 

-.2000 

-.1449 

-.3601 

.410 

1071 

-,0640 

-.0933 

-.2413 

,590 

-.0950 

-.0933 

-.1071 

-.  1518 

,770 

-.1174 

-.1071 

-.1174 

-. 1054 

,878 

-.1363 

-,i296 

“.1226 

-.12^7 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 3J  = 4.120  QIPSF3  » 42.907  PO/PSF  ■ 2119.1  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/GML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7112 

-.5731 

-.5939 

-.7146 

,230 

-.1194 

-,2126 

-.2143 

-.3489 

.410 

-.1539 

-.0142 

-.0314 

“.1763 

.590 

-.1073 

-.0452 

“,0418 

-.071  1 

.770 

-.1108 

-.0659 

“-0642 

-,0504 

.878 

-.1194 

-,0913 

-.0745 

-.0910 

tRFFH14) 

72.000 


72.000 


72.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3. « NAAL-7S1  > 


PAOS  83B 


0AI63  ORB  MAIN  GE«T  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  ° .000  ALPHA  ( 4)  = S.I90  QtPSFJ  » 43.907  PO/PSF  «■  5119. I RUN  NO  » 

SECTION  ( JJMAIN  LND  5R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

,3100 

.5680 

.8530 

X/CML 

,050 

-,6138 

-.5065 

-.5994 

-.7851 

,830 

-,S483 

-.8431 

-,8104 

-.8078 

,410 

-,8058 

.0133 

.0168 

-.1656 

.590 

1860 

-.0081 

.0808 

-.0004 

.770 

1036 

-.0245 

-.0107 

.0099 

.878 

1 105 

-.0554 

“ , 0896 

-,0365 

BETA  t 31  = .000  ALPHA  ( 5)  = 8.240  Q(PSF)  ■ 42.907  PO/PSF  - 21 19. I RUN  NO  = 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3933 

-.4019 

-.5002 

-.5364 

,830 

‘ -.4967 

-.3878 

-,2862 

-.3040 

.410 

-.8916 

.0082 

.0133 

-,1184 

.590 

-,1555 

.0495 

,0650 

.0754 

.770 

1078 

.0254 

.0426 

.0719 

,870 

-.1003 

-.0073 

.0160 

,0116 

BETA  f 31  = .000  ALPHA  ( B)  = 10.310  QtPS^l  - 42.907  PO/PSF  » 2119. t RUN  NO  * 

SECTION  I llMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP' 


Y/BML  t 

. 0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3450 

-.3381 

-.2933 

-.3391 

.830 

-.6884 

-.3415 

-.3467 

-.2623 

.410 

-.3863 

-.0400 

-.1244 

-. 1572 

.590 

-.8054 

,0719 

.0736 

.Dtt78 

.770 

-.1175 

.0593 

.0960 

. 1047 

.878 

-.0934 

.0854 

.0685 

.0599 

tRFFMim 

72.000 


72.000 


72.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAU-751  ) 


PAGE  839 


0At63  ORB  main  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( - 5.020  ALPHA  t 1)  = .000  Q<PSF)  ■ H2.913  PO/PSF  - 2119.0  RUN  NO  “ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  Dp-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8714 

-.7317 

-.7627 

-.8682 

.230 

-.3074 

-.3790 

-.3574 

-.4436 

.HIO 

-.3108 

-.1245 

-.1556 

-.3281 

.530 

-.2487 

1470 

-.1600 

-.2229 

.770 

-.2349 

-.1625 

1780 

-.2004 

,07B 

-.2367 

-.1332 

1780 

-.2004 

BETA  ( R)  = 5.030  ALPHA  ( 21'=  2.050  QtPSFl  = HB.913  PO/PSF  - 2119.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LNO  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BS0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7789 

-.6770 

-.7910 

-.9222 

.230 

-.5890 

-.4026 

-.361  1 

-.4336 

,410 

-.3939 

-.1022 

-.1143 

-.3422 

.590 

-.2000 

-.1091 

-.0970 

-.1454 

.770 

-.2351 

-.1264 

-.1195 

-.1195 

.878 

-.2239 

-.1505 

-.1298 

-.1480 

BETA  t m = 5.020  ALPHA  ( 31  = 4.110  QtPSFl  - 42.913  PO/PSF  - 2119.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5517 

-.5947 

-.7188 

-.7636 

.230 

-.7567 

-.4776 

-.4672 

-.5206 

.410 

-.5017 

-.1330 

-.1072 

-.3019 

.590 

-.3294 

-.0607 

-.0572 

-.0675 

.770 

-.2404 

-.0762 

- . 0762 

-.0503 

.878 

-.2278 

-.1106 

-.0934 

-.1054 

tRFFM14) 

73.000 


73.000 


73.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  t m » B.OeO  ALPHA  t ■»  6.170  QtPSF)  - ^^.913  PO/PSF  ■ £119.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

,050 

-,5140 

-,5191 

-,5450 

-,5570 

,530 

-,7949 

-,5174 

-.5556 

-.5071 

,mo 

“.5777 

“.1605 

-.5106 

-.3071 

.590 

-.3575 

-.0193 

-.0348 

-.0590 

,770 

-.5550 

-.0486 

-.0175 

-.0107 

,S7B 

-.5175 

-.0917 

-.0383 

-.0575 

BETA  t H)  = 5.030  ALPHA  [ 5)  = B.B50  QtPSFJ  - MB. 913  PO/PSF  « 2119.0  RUN  NO  » 

SECTION  { DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BliL 

.0760 

,3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4764 

-.4798 

-,4335 

-.4781 

,530 

-.7053 

-,5091 

-,4905 

-.4746 

,410 

-.5988 

-.5039 

-,3160 

-.3039 

.590 

-.3884 

-,0314 

-,0576 

-.0803 

.770 

-.5339 

-.0551 

.0133 

.0099 

,878 

-.5090 

-.1051 

-,0051 

-.0030 

BETA  i H)  =■  5-OaO  ALPHA  ( 6)  = 10.330  QtPSF)  » MB. 913  PO/PSF  = 2119.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3875 

-,3975 

-,3850 

-.4m7 

,530 

-.5053 

-.4645 

-.4490 

-.5312 

.410 

-.5075 

-.3059 

-.3459 

-.3339 

.590 

-.3717 

-,1396 

-.0591 

-.0966 

.770 

-.5445 

-.1585 

.0445 

.0374 

,878 

- 1791 

-.5015 

.0356 

.0339 

tRFFHlH) 

73.000 


73.000 


73.000 


DATE  t7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE  8HJ 


0A1S2  ORB 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


tRFFMlH> 


BETA  C 5)  - 10.080  ALPHA  t 1)  » -.010  Q(PSF)  - HE. 910 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

«.75Sa 

-.7565 

-.9614  - 

U095B 

.230 

-1.1537 

-.5825 

-.5136 

-.5791 

.mo 

-.8445 

-.1571 

-.1891 

-.4516 

.590 

-.4578 

-.1674 

1640 

-.2174 

.770 

-.3431 

-.1898 

-,I7S0 

-.1691 

.878 

-.3190 

-.2174 

1829 

-.1967 

BETA  C 5) 

« lO.OBO  ALPHA  ( 2) 

.040  QIPSFI  > 42.910 

SECTION  C 

UMAIN 

LND  C?l  OR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

,8530 

X/CML 

.050 

-.7094 

-.7749 

-.9733  - 

1.0561 

.850 

-.8525 

-.6231 

-.5144 

-.5489 

.410 

-.5990 

-.1625 

.-,1894 

-.4213 

.590 

-.4178 

-.1577 

-.1366 

-.1918 

T 

.770 

-.3247 

-.1970 

1435 

-.1384 

.878 

-.2936 

-.2281 

-.1522 

-.1677 

BETA  ( 5)  = 10.080  ALPHA  I 31  = H.130  QtPSF)  « 42.910 

SECTION  ( IIHAIN  LND  6P  7»-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL  . .0760  .3100  .5320  .8530 


X/CHL 


.050 

-.7145 

-.7714 

“1,0095 

-1.0078 

.230 

-.5299 

-.7542 

-.4678 

-.5023 

.410 

-.4HBS 

-.2971 

-.2229 

-.3695 

.590 

-.3661 

-.1987 

-.1297 

-.1798 

.770 

-.2815 

-.2143 

-.1194 

-.1332 

.878 

-.2470 

-.2488 

-.1280 

-.1470 

PO/PSF  - 2M9.2  RUN  NO  ■ 74.Q00 


PO/PSF  - 2119.2  RUN  NO  « 74.000 


PO/PSF  « 2119.2  RUN  NO  * 74.000 


DATE  17  HAY  VB 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAU-7S1  ) 


PAGE  8*»S 


0A1G3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  ( 5)  =»  10.080  ALPHA  ( Hi  *■  6.1£*0  OlPSFl  » HB.910  PO/PSF  « 5119,2  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

*050 

-.5008 

-.6049 

-.5601 

-.5008 

*S30 

-.7088 

-.6700 

-.6583 

-.7323 

*410 

-.7340 

-.4757 

-.5480 

-.5239 

^ ,590 

-.5756 

-.2966 

-.1984 

-.2311 

*770 

-.3940 

-.2966 

-.0417 

-.0555 

.878 

-.8903 

-.3448 

-.0469 

-.0451 

BETA  ( 5)  » lO.OSO  ALPHA  C 5)  - 8.270  Q(PSF)  » 42.910  PO/PSF-  2119.2  RUN  NO  - 

SECTION  ( U MAIN  LND  GR  DR-Q  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5460 

-.5718 

-.5391 

-.5443 

.230 

-.6355 

-.6303 

-.6303 

-.7044 

.410 

-.7061 

-.5004 

-.6000 

-.5666 

.590 

-.5856 

-.5185 

-.2310 

-.2901 

.770 

-.4152 

-.4978 

.0168 

-.0210 

.878 

-.3050 

-.4720 

.0168 

.0047 

BETA  t 5)  = 10.080  ALPHA  I 81  = 10.320  Q(PSF)  • 42.910  PO/PSF  - 2119.2  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5408 

-.5494 

-.5287 

-.5356 

.230 

-.5039 

-.6012 

-.6047 

-.6703 

.410 

-.6444 

-.6029 

-.5960 

-.5684 

.590 

-..5442 

-.5719 

-.2835 

-.3111 

.770 

-.3940 

-.5391 

- . 0556- 

-.0504 

.878 

-.2973 

-.4830 

-.0090 

-.0055 

(RFFH14) 

74.000 


74.000 


74.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  J 


PAGE  8>»3 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFH15)  ( 03  FEB  76  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

5690,0000  SQ.FT. 

XMRP 

XT 

1075.7000 

IN.  XO 

MACH  >» 

.170 

ELEVON 

.000 

LREF 

a 

474. SI 00  INCHES 

YMRP 

a 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

.000 

SPDBRX 

a 

55.000 

8REF 

- 

936. 6900  INCHES 

ZMRP 

= 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  » 

oS. 000 

THETAN 

m 

35.000 

SCALE 

zz 

.0405 

PHl-M  « 

SB. 000 

THETAM 

n 

35.000 

BETA 

i 

n = -10.090  ALPHA  < 

n 

* .010 

QtPSF)  « 45.948 

PO/PSF  “ 5117. 8 RUN  NO 

- 75.000 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1559 

-.0487 

.1376 

. 1083 

.530 

-.1453 

-.0645 

-.0677 

-.1156 

.410 

-.5006 

-.1039 

-.1143 

-.1609 

.590 

1553 

-.1333 

1350 

-.1715 

.770 

-. I71S 

-.1557 

1715 

-.1971 

.878 

1905 

-.1950 

-.1905 

-.5547 

BETA  ( n = -10-090  ALPHA  ( Bl  = 2.110  CICPSFl  - 4^.9^8  PO/PSF  » 2117.8  RUN  NO  - 75.000 


SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0691 

-.5650 

-.0557 

.1353 

.530 

-.0755 

-.0099 

-.0154 

-.0519 

.410 

1575 

-.0505 

-.0605 

-.1506 

.590 

-.0949 

-.0794 

-.0863 

-.1175 

.770 

-.1189 

-.1017 

-.1189 

-.1378 

.078 

-.1361 

-.1396 

-.1378 

-.1705 

BETA  t I)  = -10.080  ALPHA  I 3)  = 4,100  Q(PSF)  = 48.948  PO/PSF  ■ 2117.8  ' RUN  NO  - '75.000 

SECTION  I DMA IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.0935 

-.3599 

-.5851 

.1686 

.530 

-.0055 

.0444 

.0457 

.0030 

.410 

-.0655 

-.0004 

-.0055 

-.0797 

.590 

-.0418 

-.0597 

-.0580 

-.0556 

.770 

-.0659 

-.0551 

-.0645 

-.0758 

.878 

-.0915 

-.0084 

-.0835 

-.1155 

OATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  t NAAU-731  i 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n = -10.090  ALPHA  t H)  * 6.310  Q(PSF)  =«  >+3.9>»8  PO/PSF  » 8117,8  RUN  NO  » 

SECTION  < UMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-,I3BB 

-.5919 

-.3350 

.1841 

.530 

.0513 

.10 

,tl34 

.0340 

-.0004 

.0530 

.0547 

*.0090 

.590 

.0133 

.0537 

.0589 

.0013 

.770 

• .0143 

-.0051 

-.0073 

-.0090 

.078 

-.0349 

-.0383 

-.0597 

-,0551 

beta  ( 11  » -10.090  ALPHA  ( 5)  =>  8.380  QtPSn  - 43.940  PO/PSF  - 3117.0  RUN  NO  » 

SECTION  t 11  MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-, 1310 

-.5376 

-.3583 

.1096 

.530 

.0907 

.1457 

.1765 

.0305 

.410 

,0546 

, 1 130 

.1316 

.0735 

.590 

.0700 

.0803 

.0941 

.0759 

.770 

.0400 

.0494 

.0511 

.0460 

.870 

.0150 

.0116 

.0353 

.0047 

BETA  ( 11  = -lO.OBO  ALPHA  ( 61  = 10.350  Q(PSF)  = 43.948  PO/PSF  = 3117.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1507 

-.5101 

-.1959 

-.5551 

,530 

,1551 

.1735 

,1659 

.0580 

.410 

.1130 

. 16B0 

.1817 

.1516 

.590 

.1199 

*1319 

.1556 

.1457 

.770 

.0941 

.1057 

. 1079 

.1130 

.870 

.0655 

.0614 

.0769 

. .0614 

(RFFM151 

75.000 


75.000 


75.000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
>OF  POOR  QUAIiLTSI 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-75J  > 


PACE  8H5 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2)  » -5.0B0  ALPHA  I IJ  * .000  QtPSF)  ■ ‘♦2.932  PO/PSF  » 2117.7  RUN  NO  * 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6070 

-.5550 

-.6753 

-.0107 

.e3D 

-.1055 

-.0760 

-.1069 

-.1447 

.mo 

-.1653 

-.1344 

-.1671 

-.3517 

,590 

-.1447 

-.1605 

1894 

- . S5BB 

.770 

-.1568 

-.1671 

-.1877 

-.1094 

.878 

IB88 

-.1060 

--1BS5 

-.1094 

BETA  ( E)  = -5.060  ALPHA  I E)  = 2.060  QIPSFl  ■ ^^.^3a  PO/PSF  * 2117.7  HUN  NO  ■ 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5755 

-.4060 

-.5944 

-.0004 

.530 

-.0555 

-.0305 

-.0596 

-.1639 

.410 

-.1037 

-.0744 

-.0899 

.1760 

.590 

-.0065 

1050 

-.1157 

-.1691 

.770 

1050 

-.1140 

-.1595 

-. 1595 

.878 

-.1195 

-.1347 

-.1595 

-.1433 

BETA  ( 2)  * -5.060  ALPHA  ( 31  » ‘♦.130  QtPSFl  » H2.932  PO/PSF  - S117.7  RUN  NO  » 

SECTION  t IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-..5360 

-.4357 

-.4999 

-.1037 

.530 

-.0159 

-.0579 

.0340 

-.1330 

.410 

- .0434 

-.0107 

-.0565 

-.1364 

.590 

-.0331 

-.0434 

-.0575 

-.1123 

.770 

-.0550 

-.0654 

-*0744 

-.0761 

.070 

-.0693 

-.0865 

-.0813 

-.0968 

(RFFMI51 

76.000 


76.000 


76.000 


DATE  17  HAY  76 


PAOE 


\ 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  ( NAAL-751  ) 

OA103  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  » -5.0B0  ALPHA  ( HI  « 6, I9Q  QtPSF)  « 4S.93B  PO/PSF  » 6117.7  RUN  NO  « 

SECTION  { DpIAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.5100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.4976 

-.4181 

-.4354 

-.4026 

.230 

-.0073 

-.0314 

-.0004 

-.0988 

.410 

-.0038 

.0392 

.0323 

-.1039 

,590 

.0151 

.0082 

,0099 

-.0090 

.770 

-.0038 

- -^142 

-.0159 

-.0038 

.878 

- . D2B0 

-.0435 

-.0297 

-.0418 

BETA  ( 5)  = -5.0SQ  ALPHA  t 5)  = a.BSO  Q(PSF)  « 42.932  PO/PSF  * 2117.7  RUN  NO  ° 

SECTION  t IHIAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5020 

,8530 

X/CML 

,050 

-.4581 

-.3769 

-.3038 

-.5134 

.230 

-.0211 

-.0418 

-.0470 

1420 

.410 

-,0073 

.0345 

.0997 

-.0435 

.590 

.0358 

.0669 

.0807 

.0721 

.770 

.0237 

,0427 

.0496 

.0738 

.878 

.0047 

.0082 

.0272 

.0134 

BETA  t 21  = -5.0B0  ALPHA  ( 61  10,320  QtPSFJ  « 42,932  PO/PSF  » 2117,7  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIM  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4149 

-.3254 

-.3667 

-.4837 

.230 

-.1173 

-.0623 

-.0726 

-,0915 

.410 

- , 0244 

.1303 

,1423 

.0013 

,590 

.0425 

, 1096 

.1320 

.1102 

.770 

.0460 

.0838 

.1010 

-1337 

.878 

.0280 

,0434 

.0710 

,0580 

mFFH!5) 

76.000 


76.000 


76,000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  t NAAL-751  > 
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DA  1 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  J 31  - .000  ALPHA  ( I)  - .000  Q(PSF)  • 4B.905  PO/PSF  ■ 2117.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( llMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820* 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7430 

-.6034 

-.7016 

-.2898 

.S30 

-,1210 

-.2037 

-.1192 

-.2554 

■ HIO 

-.1296 

-,1192 

-.1572 

-.3174 

.590 

-.1192 

-, 1537 

1882  ' 

- . 2BH7 

,770 

-.1348 

-.1606 

-.1916 

-.2002 

.878 

-. 1503 

-.1787 

-. 1796 

“. I9B5 

BETA  C 31  = .000  ALPHA  t 2)  = 2.050  QtPSFl  = 42.905  PO/PSF  - 2117.7  RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7296 

-.5993 

-.6432 

-.5879 

.230 

-.1369 

-.2233 

-.1663 

-.2613 

.410 

-.1265 

-.0670 

-.0937 

-.2579 

.590 

-.0937 

-.0971 

-.1161 

-.1714 

.770 

-.1058 

-.1110 

-.1317 

-.1507 

.878 

-.1213 

-.  1317 

-.1317 

-.1376 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  t 31  = 4.100  G(PSF)  * 42.905  PO/PS=‘  - 2117.7  RUN  NO  - 

SECTION  I llMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.7006 

-.5782 

-.5920 

-.7265 

.230 

-.2160 

-.2487 

-.2401 

-.3298 

.410 

-.1694 

-.0245 

-.0418 

-.2142 

.590 

-.1038 

-.0504 

-.0538 

-.0969 

.770 

1004 

-.0711 

-.0745 

-.0849 

.678 

-.1159 

-.0952 

-.0849 

-.1159 

(RFFUIB) 

77.000 


77.000 


77.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATEiJ  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

seta  ( 3)  “ ,000  ALPHA  ( tt)  = S.190  QtPSFl  = HS.905  PO/PSF  « 3117.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAtN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5886 

-.5073 

-.5868 

-.7149 

.230 

-.4156 

-.2581 

-.2443 

-.2806 

.mo 

-.2063 

.01 17 

.0099 

-.1630 

.590 

- !0E4 

-.0038 

.0065 

-.0471 

.770 

-.0834 

- . 0263 

-.0177 

-.0280 

.878 

- . 0955 

-.0540 

-.0350 

-.0730 

BETA  I 31  = .000  ALPHA  t 5)  = 8.350  QtPSFl  - MS. 905  PO/PSF  - El  17.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.3492 

-.3971 

-.5091 

-.5933 

.230 

-.5039 

-.3355 

-.3389 

-.3309 

.410 

-.2633 

-.0124 

.0219 

1602 

.590 

1275 

.0442 

.0614 

.0150 

.770 

-.0863 

.0219 

.0356 

.0391 

.878 

-.0080 

-.0107 

.0099 

-.0210 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  ( B)  = 10.310  QlPSFl  « MS. SOS  PO/PSF  - 2117.7  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3053 

-.3097 

-.3475 

-.3613 

.230 

-.4988 

-.3269 

-.3218 

-.4438 

.410 

-.3149 

-.0915 

1293 

-.1671 

.590 

-.1636 

.0580 

.0545 

.0150 

.770 

-.095^3 

.0563 

.0820 

-0786 

.978 

-.0794 

.0219 

.0500 

.0425 

1RFFM151 

77.000 


77.000 


77.000 


DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  OOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( »»)  ■ S.050  ALPHA  t 1)  » -.010  QtPSF)  « 42.870  PO/PSF  » 2H7.B  RUN  NO  • 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

*5820 

,8530 

X/CML 

*050 

-.9040 

-.7542 

-.7749 

-.8644 

*B3D 

-.4410 

-.3962 

-.3773 

-.4502 

*410 

-.3394 

-.1312 

-.1673 

-.3584 

*590 

-,BB93 

-.1501 

-.1725 

-.2430 

*770 

-.2103 

-.1639 

-.1811 

-.2172 

.878 

-.2189 

-.  181  1 

-*18l! 

-.2183 

BETA  I 4)  = 5.050  ALPHA  [ 2!  = 2.050  QtPSF)  * 42.870  PO/PSF  - 2117.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

*5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7966 

-.6829 

-.7794 

-.9138 

.230 

-T7380 

^.4140 

-*3899 

-.5053 

.410 

-.3778 

-.0906 

-.1133 

-.3209 

.590 

-.2393 

-.1107 

-.1176 

-.1934 

.770 

-.2072 

-.1262 

-.1296 

-.1509 

.878 

-.2124 

I486 

-.1382 

-.1710 

BETA  t 4)  = 5.050  ALPHA  t 3)  = 4.120  QtPSF)  - 42.870  PO/PSF  - 2U7.6  RUN  NO  ,» 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5398 

-.5864 

-.7363 

-.8673 

.230 

-.7329 

-.5019 

-.4864 

-.4847 

.410 

-.4261 

-.1003 

-.0796 

-.3175 

.590 

-.2675 

-*0641 

-.0590 

-.1365 

.770 

2089 

-.0065 

-*0762 

-.0865 

.878 

-.1951 

-.1124 

-.0917 

-.1141 

(RFFH15) 

78.000 


78.000 


7B.OOO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFMISI 

BETA  t » S.05Q  ALPHA  ( HI  = 6.  ISO  QtPSFJ  =«  H2.870  PO/PSF  « 2117.6  RUN  NO  - 78.000 

SECTION  t 1 JHAIN  LNO  GR  DR-O  DEPE^a^ENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.53H7 

-.5903 

-.7525 

-.9012 

.330 

-.63H6 

-.5053 

-.4534 

-.4551 

.mo 

-.3963 

-.1283 

-.0916 

-.2943 

.590 

-.3597 

-.0730 

-.0298 

-.0920 

.770 

-. 1992 

-.0955 

-.0401 

-.0470 

.878 

-.1819 

-.1318 

- . 0574 

-.0799 

BETA  ( H)  = 5.050  ALPHA  ( 5)  = 8.250  QtPSF>  » ^^.B70  PO/PSF  • 21 17. 6 RUN  NO  =■  78.000 

SECTION  ( 1) MAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CMi. 

.050 

-.5149 

-.5339 

-.6393 

-.7360 

.230 

-.4752 

-.4890 

-.4752 

-.5529 

.410 

-.3820 

-.2559 

-.1868 

-.2628 

.590 

-.2715 

1471 

-.0142 

-.0608 

.770 

-.2007 

-.1471 

.0013 

-.0211 

.878 

-.1713 

-. 1765 

-.0142 

-.0435 

BETA  I •»!  = 5.050  ALPHA  C 61  = 10.310  Q(PSF)  * 42.870  PO/PSF  » 2117.6  RUM  NO  - 78.000 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VMllABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.4425 

-.4SM 

-.4131 

-.4252 

.230 

-.5392 

-.4891 

-.4787 

-.5046 

.410 

-.4528 

-.2732 

-.3199 

-.3527 

.590 

-.3268 

-.1627 

-.0677 

-.1040 

.770 

-.2249 

-.1834 

.0237 

.0220 

.870 

-.1782 

-.2180 

.01  16 

.0185 

V 


ORIGINAL  PAGE  IS 

OF  POOR  quality; 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  C NAAL-751  1 
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OA1E3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5>  - lO.ieO  ALPHA  ( 1)  = .000  QfPSF)  = 43.875  PO/PSF  ■ 2II7.B  RUN  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LNO  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.oso 

-,8245 

-.8030 

-.9727 

-.9348 

.830 

-,9400 

-.4521 

-.3797 

-.5883 

,410 

-.5159 

-.1383 

-,19SB 

-.3814 

,590 

-,34!7 

1814 

-.1803 

-.2469 

.770 

-,206B 

-.2055 

1SB3 

-.2072 

,870 

-.2762 

-.2279 

-.1866 

-,2124 

BETA  t 5J  = lO.lBO  ALPHA  t B)  = B.OBO  0(PSFJ  ■ 4B.875  PO/PSF  * 2117.0  RUM  NO  » 

SECTION  C IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

,3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7304 

-.7908 

-.9362 

-.9306 

.230 

-.6993 

-.6251 

-.4663 

-,5388 

.410 

-.4732 

-.1857 

-.1971 

-.3835 

.590 

-.3352 

-.1885 

-.1574 

-.2213 

.770 

-,2817 

-.2161 

-.1557 

-.1729 

,878 

-.2679 

-.2368 

-.1626 

-.1764 

BETA  ( 5)  = 10.120  ALPHA  t 3)  = H.130  Q(PSF)  “ 42.B75  PO/PSF  • 2117.8  RUN  NO  =• 

SECTION  ( n MAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7173 

-.7983 

-1.0103 

-1.0534 

,230 

-.5708 

-.7656 

-.5364 

-.5536 

.410 

-.4915 

-.3399 

-.2054 

-.3778 

.590 

-*35J9 

-:2227 

1365 

-.1779 

.770 

-.2899 

-.2279 

1262 

' -.1382 

.878 

-.2605 

-.2640 

-,1365 

-.1451 

IRFFMIS) 

79.000 


79.0Q0 


7S.QQ0 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAU-751  ) 


PAGE  BS2 


0Ai63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { 5)  - 10.  ISO  ALPHA  ( H)  * 6.170  QtPSF)  ■ ‘♦S.875  PO/PSF  « SII7.8  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

5t/CML 

,050 

-.BBSS 

-.6057 

-.6057 

.530 

-.7454 

-.BBSS 

-.6905 

-.6971 

.HIO 

“,6S26 

-.‘iSlS 

-.5581 

-.5574 

.590 

-.5160 

-.E9B7 

-.5004  : 

-.5470 

.770 

-.3884 

-.3315 

-.0711 

-.0797 

.878 

-,310B 

-.3677 

-.07U 

-.0607 

BETA  ( 5)  » JO. ISO  ALPHA  ( 5J  " B.SHO  Q(PSF)  - 4S.B75  PO/PSF  » 8117.8  RUN  NO  « 

SECTION  t IJ.MAIN  J-ND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5973 

-.6158 

-.5055 

-.5766 

.530 

-.6846 

-.6545 

-.6545 

-.6473 

.410 

-.6715 

-.5165 

-,5951 

-.6145 

.590 

-.5490 

-.4955 

-.5471 

-.3178 

.770 

-.4161 

-.4903 

-.0511 

-.0530 

.878 

-.3143 

-.4834 

-.0090 

-.0107 

BETA  t 51  = 10. ISO  ALPHA  ( BJ  = 10.370  OIPSFJ  - HS.875  PO/PSF*  SI17.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA  IN  L*>0  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5755 

-.5943 

-.5618 

-.5549 

.530 

-.6105 

-.6573 

-.6595 

-.6430 

.410 

-.6557 

-.5463 

-.5504 

-.5964 

.590 

-.5135 

-.5739 

-.5733 

-.3303 

.770 

-.4059 

-.5359 

-.0555 

-.0556 

.878 

-.3131 

-.4996 

-.0176 

-.0051 

(RFFH15) 

79.000 


79.000 


79.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFMIB)  ( 03  FEB  76  I 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000  SQ*FT. 

XHRP 

B 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  ■ 

.170 

ELEVCN  - 

.000 

LREF 

s 

^7^.8lOO  INCHES 

YMRP 

JX 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  " 

.000 

SPDBRX  ■ 

25.000 

BREF 

B 

925.6600  INCHES 

ZMRP 

B 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  - 

66.000 

THETAN  ■ 

50.000 

SCALE 

■ 

,0H05 

FHl-M  « 

G9.000 

THETAH  - 

50.000  H 

BETA 

t 

1)  » -lO'.nO  ALPHA  t 

n 

.010 

QtPSF)  ° 42.887 

PO/PSF  « SH7,1  RUN  NO  » 

80.000 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BKt 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1314 

-.1918 

.0513 

.1030 

.230 

-.0883 

-.0556 

-.0728 

1470 

.mo 

-.1608 

-.1107 

-.1211 

-.1884 

.590 

-.1533 

-.1470 

-.1418 

-.1659 

.770 

-.1866 

-.1728 

-.1815 

-.1935 

.87B 

-.2194 

-.2108 

-. 1987 

-.2194 

BETA  t IJ  = -lQ.no  ALPHA  ( = 2,060  QtPSF)  <=•  H2.B97  PO/PSF  - 2117. i RUN  NO  «■  80.000 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-0  . DET»ENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.B53Q 

X/CML 

.050 

-.1125 

-.2520 

1729 

.1273 

.230 

-.0228 

-.0004 

-.0159 

-.0832 

.410 

-.1005 

-.0573 

-.0659 

-.1367 

.590 

-.1005 

-.0918 

-.0867 

-.1100 

.770 

-.1230 

-.1177 

-.1201 

-.1402 

.878 

-.1574 

-.1574 

-.1453 

-.1764 

BETA  I 1)  = -10.no  ALPHA  1 31  » H.llO  QtPSF)  - 42.897  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  " 80.000 
SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CKL 

,050 

-.0693 

-.3053 

-.3277 

,1494 

.230 

.0357 

.0554 

.0461 

-.0124 

.410 

-.0469 

-.0021 

-.0107 

-.0900 

.590 

-.0469 

-.0400 

-.0314 

-.0555 

.770 

-.0762 

-.0658 

-.0693 

-.0013 

.878 

-.0386 

-.1055 

-.0334 

-.1227 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-731  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  5URPACE  (RFFMISI 

BETA  J U o -10.110  ALPHA  t R)  = 6. i30  QtPSF)  = 4S.B97  P0/P5F  = 8117.1  BUN  NO  » 80.000 

SECTION  C MMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,D5Q 

-.0573 

-.26^3 

-.2832 

.2063 

*E30 

,0892 

,1117 

.I13H 

*HJO 

-*0073 

.0530 

.0565 

-.0038 

.590 

-*0C3B 

.0185 

.025H 

*0064 

.770 

-*0193 

-.0073 

-,0!2H 

-.0153 

.B78 

-*0383 

-.0H35 

-*0331 

-.0556 

BETA  t 1)  = -10. no  ALPHA  1 51  « 8.860  QCPSFl  « HS.897  PO/PSF  « 8117.1  RUM  NO  = 80.000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

*3100 

,5820 

,9530 

X/CML 

• D50 

*0168 

-.21H1 

-*2I5B 

*1357 

*230 

*1202 

.1615 

.1770 

*0685 

.HIO 

.0H2B 

. lOBl 

*1219 

*0805 

.590 

,0512 

.0737 

*0909 

.0857 

.770 

.0357 

*044H 

.0444 

.0357 

.878 

.0116 

.0047 

.015! 

-.0073 

BETA  t 1)  ■=  -10.110  ALPHA  ( 6)  = 10.370  QIPSF)  =>  H8.097  PO/PSF  =■  2117.1  RUN  NO  ° SO. ODD 

SECTION  t IIMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

.0357 

-.1900 

-.1524 

-*1710 

*230 

*1357 

*1925 

*1805 

*0780 

.410 

.0909 

.1598 

*1788 

.1305 

.590 

*1030 

. 1219 

*1409 

.1461 

*770 

.0640 

*0892 

*0970 

*1012 

.878 

,0599 

.0513 

,0568 

.0409 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  t NAAL-751  I 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( B)  • -5.060  ALPHA  I 1)  • .000  Q(PSF)  « R2.9H8  PO/PSF  ■ 2117-0  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5780 

-.5194 

-,6091 

.0030 

.830 

-.0607 

-.0648 

-.0986 

-.1400 

.mo 

-asm 

-.1400 

-.1487 

-.2487 

.590 

-.1607 

-.171  1 

-.1900 

-.8031 

.770 

-.1590 

-.1745 

-.I960 

-.8004 

,878 

-.1728 

-.1935 

-.1910 

-.8004 

BETA  t B)  = -5.060  ALPHA  ( B)  = B.050  O(PSF)  «■  HB.9H8  PO/PSF  « B117.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5038 

-.4481 

-.5480 

.0837 

.830 

-.0810 

-.0845 

-.0810 

-.1886 

,410 

-,1844 

- . J779 

-.0088 

-.1795 

.590 

1071 

-.1009 

1386 

-,IB46 

>770 

-.1009 

-.1809 

-.1433 

-.1580 

.878 

-.1844 

-.1381 

-.1433 

1657 

BETA  C ai  = -5.060  ALPHA  ( 3)  = H.130  QtPSF)  - HB.SRS  PO/PSF-  B117.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4518 

-.4070 

-.4569 

-.0434 

.830 

-.0078 

-.0141 

.0486 

-.0986 

.410 

-.0768 

-.OBIO 

-.0888 

-.1837 

.590 

-.0578 

-.057B 

-.0650 

-.1106 

.770 

-.0684 

-.0727 

-.0934 

-.1158 

.878 

-.0779 

-.0969 

-.0906 

1844 

(RFFHIBI 

81.000 


81.000 


81.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  J NAAL-751  ) 


PAeS  G3Q 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t ai  o -5.060  ALPHA  C 41  «•  B. 160  QtPSF)  - 42.94B  PO/PSF  = 8117.0  RUN  NO  « 

SECTION  t 11MA1N  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

,0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.4186 

-.3893 

-.3980 

-.3618 

.330 

-.0073 

-.0090 

,0105 

-.OBHQ 

-HIO 

-.0761 

.0374 

,0374 

-.0786 

.590 

.0099 

-.0004 

.0030 

-.0210 

.770 

-.0073 

-.0845 

-.0331 

-.0485 

.878 

-.0313 

-.0520 

-.0503 

-.0830 

BETA  ( a»  = -5.070  ALPHA  t S)  = 8.S50  QtPSF)  = 42.948  PO/PSF  = 8117.0  RUN  NO  = 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4409 

-.3583 

-.3800 

-.4753 

.230 

0503 

-.0227 

-.0262 

-.0933 

.410 

-.1105 

.0039 

,0959 

-.0262 

.590 

.0047 

.0495 

.0649 

.0460 

.770 

.0202 

.0236 

.0254 

.0219 

.878 

-.0004 

-.0072 

-.0004 

-.0434 

BETA  t 8)  = -5.070  ALPHA  1 61  = 10.330  QtPSF)  = 42.948  PO/PSF  » 2117.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.4187 

-.3137 

-.3429 

-.4789 

.230 

-.1949 

-.0382 

-,03B2 

-.0692 

.410 

-.1002 

,1269 

,1407 

.0219 

.590 

,0099 

.0977 

.1200 

.0994 

,770 

, 0374 

,0701 

-0BQ5 

.0787 

.878 

.0219 

.0340 

.0529 

.0013 

(RFFMIS) 

81.000 


81.000 


81.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  t NAAL-751  > 


PACE  8S7 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  “ .000  ALPHA  ( M » .000  li(PSF)  « 43.935  PO/PSF  - 3117.0  RUN  NO  « 


SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Q 9 

si 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

".73QB 

-.5921* 

-.6663 

-.2298 

.530 

-.1829 

-.10B4 

-.1090 

-.2281 

.410 

-.2039 

-.1315 

-.1591 

-.3125 

.590 

1304 

-.1660 

-.1908 

-.2050 

*770 

I3B4 

-.1781 

-.2177 

-.2626 

.878 

-.1539 

-. 1884 

-.2057 

-.2402 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 3)  = 3.060  QlPSFl  - 43.935  PO/PSF  « 3117.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6902 

-.5850 

-.6109 

-.5247 

.230 

1700 

-.2004 

1410 

-.2263 

.410 

-.2315 

-.0780 

-.1021 

-.2522 

.590 

-.1056 

-.1125 

-.1297 

-.  1849 

.770 

-.1021 

-.1200 

-.1556 

-.2055 

.878 

-.1211 

-.1470 

-.1608 

-.2100 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 3)  - 4.130  : QtPSFl  • 43.935  PO/PSF  - 3117.0  RUN  NO  » 


SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6855 

-.5713 

-;5713 

-.6883 

.230 

-.3013 

-.2136 

-,2067 

-.2952 

.410 

-.31S5 

-.0355 

-.0451 

.-.2DB4 

.590 

-.1345 

-.0657 

-.0709 

-.1225 

,770 

1001 

-.0829 

- , 09B4 

-.  1465 

.878 

-.1053 

-.1087 

-.1121 

-.1758 

(RFFHISI 

83.000 


83.000 


83.000 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  - .ODD  ALPHA  t H)  - 6.J90  QCPSF)  ■ 42.935  PO/PSF  " 2117.0  RUM  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LNO  6R  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6161 

-.5232 

-*57H8 

-*7124 

*230 

-.5068 

-.2291 

-.2119 

-,31B5 

.HtO 

-.3099 

*0064 

.00)3 

-.1637 

*590 

-.1208 

-.0158 

-.0141 

-.0640 

.770 

-.0606 

-.0382 

-.0399 

-.0760 

.870 

-.0743 

-.0657 

-.0599 

-.1139 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  I 5)  = 8.250  O(PSF)  = 42.935  PO/PSF  ■ 2117.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3690 

-.4138 

-.5550 

-.6739 

*230 

-.7514 

-.3190 

-.3139 

-.3208 

.410 

-.3363 

*0116 

*0547 

-.1502 

,590 

-.1054 

.0323 

*0581 

.0047 

.770 

-.0486 

,0064 

.0219 

*0116 

^ *878 

-.0509 

-.0245 

-.0021 

-.0486 

BETA  ( 3)  = -.010  ALPHA  t 63  = 10.340  QCreF>  * 42.935  PO/PSF  - 2tl7.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3279 

-.3659 

-.4089 

-.4348 

-230 

-.676! 

-.3279 

-*3124 

-.5020 

.410 

-.3434 

-.0521 

-.0314 

-.1521 

.590 

-.1003 

*0495 

.0737 

.0502 

*770 

-.0383 

• 0375 

.0702 

.0719 

.878 

-.0417 

-.0021 

*0392 

.0151 

IRFFMIB) 

82.000 


82.000 


82.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75!  ) 


PAGE  859 


BETA  t HI  - 5,050  ALPHA  ( 11 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

.000  QIPSF)  » 43.917  PO/PST  - 3117.0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

,5B20 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.9144 

-.7747 

-.7626 

-.8247 

,330 

-.5954 

-.3739 

-.3505 

-.4557 

.410 

-.5023 

-.1453 

-.1849 

-.3723 

.590 

-,3280 

-.1676 

1935 

-.3642 

,770 

-.1745 

-.1745 

-.2073 

-.3573 

,878 

-.1832 

-,1935 

-.2056 

-.3573 

BETA  t 4) 

ta  5, 

050  ALPHA  C 3) 

« c 

SECTION  ( 

IIMAIN  LND  GR  OR-0 

Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.B29B 

-,729B 

-.7797 

-.9197 

.330 

-.9543 

-.3944 

-.3719 

-.5S30 

.410 

-.4911 

-.1092 

-,13BB 

-.3322 

.590 

-.2302 

-,1248 

-.1369 

-.2025 

.770 

-.1559 

-.1352 

1507 

-.1974 

.878 

-. 1697 

-.1576 

-* 1593 

-.2000 

BETA  ( 41 

= 5, 

050  ALPHA  t 3) 

s tJ 

SECTION  t 

n MAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3)00  ' 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5650 

-.6098 

-.7991 

-.9248 

.330  ’ 

-1.0023 

-.5013 

-.4428 

-,5306 

.410 

-.5340 

-.0795 

-.0744 

-.3188 

.590 

-.2345 

-.0709 

-.0709 

-.1312 

-770 

- . 1467 

-.0933 

- . 0933 

-.1140 

.878 

-.1467 

-.1209 

-.1054 

-.1398 

.090  QtPSFJ  ■ 43.917 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 3117.0 


RUN  NO 


.140  QtPSF)  ^ 43.917 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


3117.0 


RUN  NO 


tRFFHlSl 

83*000 


83.000 


83.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  > 


PACE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  » 5.050  ALPHA  ( HJ  » 6.300  QtPSF)  ■ H3.917  PO/PSF  « 3117.0  RUN  NO  - 

SECTION  < HHAIN  LXD  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5415 

-.6174 

-,7759 

-.9345 

,£30 

-.8000 

-,5090 

-.4554 

-,5019 

.mo 

-.4081 

-.1176 

-.0658 

-,3020 

.590 

-.2557 

- . 0727 

-.0314 

-.0814 

,770 

-.1417 

-.0003 

-.0489 

-.0572 

.870 

-,1305 

-.1193 

-.0695 

-.0951 

BETA  ( =>  5.050  ALPHA  ( 5)  = 8.380  Q(PSF>  - <t3.917  PO/PSF  - £117.0  RUN  NO  • 

SECTION  t HMA1N  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5183 

-.5077 

-.7359 

-,8220 

,230 

-.6300 

-.5068 

-.4775 

-,5395 

,410 

-.4465 

-.2157 

-.0917 

-.2587 

,590 

-,2260 

-.1175 

-.0090 

-.0400 

.770 

-.1416 

H75 

-.0141 

-.0193 

.078 

-.1347 

-.1405 

-.0596 

-.0606 

BETA  I >f)  = 5.050  ALPHA  t 6)  = 10.330  OtPSPl  =■  MS. 917  PO/PSF  - SI  17.0  RUN  W - 

SECTION  C DMAIN.  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4040 

-.4977 

-.4669 

-.4702 

.230 

-.6612 

-.5081 

-.6184 

-.5373 

.410 

-.4547 

-.S379 

-.2981 

-.3635 

.590 

-.2361 

-.1587 

-.0689 

-.0899 

.770 

-,l5t8 

-.1673 

.0030 

.0081 

.878 

-.1300 

-.2017 

-.0030 

.0030 

(RFFKtG) 

83.000 


83.000 


83.000 


DATE  17  HAY  7B 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( MAAL-75!  ) 


PAGE  esi 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  ■=  10,110  ALPHA  ( I)  = ,030  QtPSn  » HS.903  PO/PBF  ■ 2117. 1 RUN  NO  » 

SECTION  1 ilMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CMU 

.050 

“.BB37 

-.0345 

-.9703 

-.9480 

.230 

"I.E481 

-.4300 

-.3615 

-.8246 

.HIO 

-.6B3H 

-.1603 

-.5085 

-.3955 

.590 

“.30E3 

-.1861 

-.1981 

-.2535 

.770 

».e!02 

-.0016 

'-.0018 

-.5308 

.078 

. -.8171 

-.5005 

'■,2033 

-.2360 

BETA  t 51  = 10.110  ALPHA  I 2)  = 2,OBO  Q(PSF)  » 42.903  PO/P5F  = 2117.1  RUN  NO  » 

SECTION  t llMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.SBEO 

.8530 

X/CKL 

.050 

--.7575 

-.8202 

-1.0265 

.230 

-.9585 

-.5195 

-,3738 

-.5971 

.410 

-.6333 

-.1694 

-.5004 

-.3677 

.590 

-.3004 

-.1083 

1700 

-.2159 

.770 

-.2021 

-.1987 

-.1700 

-.1935 

.870 

-.2073 

-.2511 

-.1780 

-.2004 

BETA  ( 5)  = 10.110  ALPHA  t 3)  = 4,130  QtPSFl  = 42.903  PO/PSF  » 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.7263 

-.8318 

-1.0B29 

*-.9025 

.230 

-.6662 

-.7388 

-.4450 

-.5575 

.410 

-.5503 

-.2606 

-.1953 

-.3471 

.530 

-.2353 

-.1953 

-.1539 

-.1849 

.770 

-.1918 

-.1970 

-.1504 

-.1608 

.878 

-.1936 

-.0563 

-.155B 

-.1625 

(RFFHIBJ 

B4.000 


84.000 


64.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-761  ) 


PAGE  86S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  » IO.no  ALPHA  t M)  - 6.210  QtPBF)  ■ H2.903  PO/PSF  » 2117.1  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6091 

-.7375 

-.8272 

-.9756 

-230 

-.B5H6 

-.7185 

-.659? 

-.7461 

*mo 

-.5090 

--H733 

-.4319 

,590 

-.3525 

-.3E32 

-.1305 

-.1626 

.770 

-.2306 

-.2662 

-.0953 

-.1143 

.878 

-.2196 

-.3076 

-.1039 

-.1108 

BETA  (51  » 10. no  ALPHA  ( 5)  = B.260  Q(PSF)  “ 42.903  PO/PSF-  2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BUL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/GML 

.050 

-.6355 

-.6510 

-.6234 

-.6131 

.230 

-.7304 

-.6735 

-.6786 

-.6253 

.410 

■ -.6269 

-.4646 

-.5544 

-.6010 

.590 

-.4146 

-.3973 

-.2489 

-.3145 

.770 

-.3145 

-.3697 

-.0815 

-.0849 

.878 

-.2000 

-.3749 

-.0728 

-.D52t 

BETA  ( 5)  - IO.no  ALPHA  I 6)  = 10.340  QtPSF)  » 42.903  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5912 

-.6033 

-.5774 

-,5671 

.230 

-.6446 

-.6377 

-.6325 

-.5912 

.410 

-.5998 

-.4879 

-.5395 

-.5060 

.590 

-.4310 

-.4505 

-.2898 

-.3397 

.770 

-.3483 

-.4155 

1054 

1037 

.878 

-.2984 

-.3903 

-.0658 

-.0434 

IRFFH16J 

84.000 


84.000 


84.000 


i 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  J PAGE  683 

0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFHHJ  ( 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5REF  - 

2690,0000  SQ.FT, 

XMRP  * 

1076,7000 

IN.  XO 

MACH  - 

,170 

ELEVON  « 

.000 

LREF  » 

^7^,el00  INCHES 

YHRP  » 

.0000 

IN,  YO 

BDFLAP  » 

.000 

SPDBRK  - 

85.000 

BRHF  a 

936,6800  INCHES 

ZMRP  ^ 

375,0000 

IN.  ZO 

PHl-N  - 

88,000 

THETAN  « 

65.000 

SCALE  « 

.QH05 

PHl-M  “ 

88,000 

THEY AH. » 

65.000 

BETA  < n » -I0.no  ALPHA  ( U ■ .010  Q(PSF)  • M2.9H0  PO/PSF  ■ 8117.8  RUN  NO  ■ SB. 000 


SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 1760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.1246 

-,1177 

,1048 

.1065 

.230 

-,0797 

-,0504 

-.0676 

-.1453 

,mo 

--I5D4 

-.1056 

-,H77 

-.1015 

,590 

-.1884 

-,1504 

-,l4tB 

-.1556 

.770 

-,E039 

-,1729 

-,1798 

-.1970 

.878 

-,2143 

-,2074 

-.1970 

-.2194 

BETA  ( IJ  = -10,100  ALPHA  I 81  * B.tlO  QlPSFJ  » S3.9«*0  PO/PSF  ■ 8117.8  RUN  NO  - 83,000 

SECTION  1 UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0832 

-.2782 

-.1367 

,1341 

.230 

-,0176 

,0047 

-.0090 

-.0815 

,410 

-,0849 

-,0539 

-.0608 

i ' 

,590 

-.1281 

-.0953 

-.0066 

-.1039 

■ L’-*' 

.770 

-.1488 

-,1229 

-.128! 

-.1436 

.078 

-.1608 

-.1591 

-.1505 

-.1747 

beta  ( n - -10.100  ALPHA  t 3)  = ‘t.170  Q(PSF)  * ^a.9'^0  PO/PSF  - 8117.8  RUN  NO  = 85.000 

ACTION  t IJHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE 


Y/0HL 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0988 

-.2594 

-.1420 

.1911 

-230 

,0479 

.0617 

.0548 

.0099 

,410 

-.0159 

,0082 

,0047 

-,0504 

-590 

-,0746 

-.0401 

-.0332 

-.0470 

.770 

-*0971 

-.0677 

-.0746 

-.0850 

.878 

-.1074 

-.1074 

-.0971 

-.1247 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-7SI  ) 


PAGE  SB* 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFM171 


9ETA  ( 1 ) 

= -ID, 

.100  ALPHA  ( 41 

8.830  Q(PSn  48.940 

PO/PSF  « 8U7.8 

RUN  NO  « B5.000 

SECTION  t 

•)MA1N 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.6880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0690 

-.S579  - 

.8699 

.8157 

.330 

.1043 

.1180 

.1163 

.0511 

.HIO 

. 0485 

,0614 

.0579 

,0064 

.590 

-.0261 

.0081 

.0801 

.GOBI 

.770 

-.0467 

-.0810  - 

.0861 

-.0873 

.878 

-.0B05 

- . 0688  - 

.0519 

-.0759 

BETA  t IJ  = -10.100  ALPHA  t 5)  = B.300  QIPSF)  - PO/PSF  - 2117.3  RUN  NO  •>  85.000 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0887 

-.8038 

-.8136 

.1680 

.830 

.1508 

. 1715 

. 1858 

.082! 

.410 

.0989 

.1165 

.I860 

.0993 

.590 

.OBBB 

.0638 

.0321 

.0804 

.770 

.0081 

.0888 

.0871 

.0836 

.878 

-.0090 

-.0124 

-.0038 

-.0330 

BETA  < 1)  = -10.110  ALPHA  ( B)  = 10.360  QtPSF)  - R2.9H0  PO/PSF  » B117.2  RUN  NO  » 85.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0064 

-.1673 

-.1466 

-.1105 

.230 

,1750 

.2076 

.1973 

.1068 

.410 

.1163 

.1682 

.1813 

.1355 

.590 

.0735 

.1114 

,1378 

.1441 

.770 

.0580 

.0753 

.0081 

.0839 

.878 

.0374 

.0328 

.0460 

.0150 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  855 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUREACE 

BETA  t 2)  = -5.050  ALPHA  ( I)  - .010  QlPSFl  - H2.932  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*07BQ 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-.5395 

-.5172 

-.5781 

,0133 

,530 

-.0364 

-.0519 

- . 0079 

-,1566 

*mo 

-.1805 

-.1283 

-.1377 

-.1824 

*590 

IB92 

-.1789 

-.1892 

-.2785 

,770 

-*1909 

-.1944 

-.2219 

-.8613 

.878 

-.1944 

-.8116 

-.280! 

-.2425 

BETA  ( 21  = -5.060  ALPHA  t 21=  2.120  OlPSFl  = H2.932  PO/P5F  - 2117.0  RUN  NO  > 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4736 

-.H340 

-.5356 

.0357 

.830 

.0116 

-.0035 

-.0072 

-.1019 

.410 

-.0761 

-.0675 

-.0744 

-.  1380 

.590 

-.1380 

-.1225 

-.1277 

-.1931 

.770 

1393 

-.1449 

-.1656 

-.2058 

.878 

-.1484 

-.1638 

-.1725 

-.1983 

BETA  t 2)  = -5.060  ALPHA  ( 31  = ^.I50  QtPSF)  = HE. 932  P0/P5F  * 2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

. 050 

-.4092 

-.3937 

-.4437 

-.0073 

.230 

,0409 

.0133 

.0582 

-.0788 

.410 

-.0487 

-.0073 

-.0159 

-.1159 

.590 

-.0849 

-.0676 

-.0694 

-.1177 

.770 

-.0901 

-.0952 

-.1159 

-.1556 

,878 

-.1056 

-.1211 

-.1280 

-.1625 

fRFFH17) 

86.000 


85.000 


8S.OQO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C NAAL-751  ) 


PASS  0BB 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 2)  = -5.060  ALPHA  { ^)  = 6.210  Q(PSF)  - •»2.932  PO/PSF  "•  2117,0  RUN  NO  * 

SECTION  t I) MAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

•5850 

• B530 

X/CML 

.050 

“.3930 

-.3731 

-.3851 

-,3178 

.330 

.0083 

• 0375 

-.0418 

.HIO 

“.1073 

• 0375 

• 0393 

-.0643 

.590 

“•0635 

-.0176 

-.0090 

-.0383 

.770 

“.0331 

“.050H 

-.0643 

-.1073 

.978 

-.0556 

-.0849 

-.0866 

-.1436 

BETA  t 21  = -5.060  ALPHA  ( 51  8.270  QtPSFl  " 12.932  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 
• 05G 

-.3989 

-.3403 

-.3430 

-.4541 

.330 

.0303 

.0030 

-.0073 

-.0033 

.410 

1574 

.0841 

,0979 

-.0176 

.590 

-.0901 

.0340 

.0530 

.0389 

.770 

-.0504 

.0013 

-.0031 

-.0349 

.870 

-.0573 

-.0383 

-.0331 

-.0370 

BETA  t 21  = -5.060  ALPHA  I SI  = 10.3S0  QCPSF)  » H2.9ffi  PO/PSF  - 2U7.D  RUN  NO  ■ 

SECTION  < IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDDIT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4036 

->3988 

-.3313 

- .4674 

.330 

-.1310 

-.0176 

-.0363 

-.0755 

.410 

-.1693 

. 1371 

.1436 

.0371 

.590 

-.0779 

.0805 

.1064 

.0874 

.770 

-.0345 

.0478 

.0564 

.0333 

.878 

-.0379 

.0064 

,0319 

-.0453 

{RFFM17J 
BE. 000 


85.000 


8B.000 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAISS  I NAAL-751  ) 


PAGE  8S7 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  i 3)  « .000  ALPHA  { U « .000  Q(PSF)  « HE. BBS  PO/PSF  - 2117.0  RUM  NO  « 

SECTION  ( IlMAIN  LMD  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7315 

-.5715 

-.6524 

-.19B2 

.230 

-.0589 

-.1569 

-.0915 

-.2060 

.410 

-.2223 

-.1242 

-.1552 

-.3135 

.590 

-.2120 

-.1844 

-.206B 

-.2980 

.770 

-.1741 

-.1999 

-.2412 

-.3066 

.078 

-.1827 

-.2171 

-.2361 

-.2739 

BETA  C 3)  .000  ALPHA  ( 2)  ==  2.000  QCPSF)  * 42.085  PO/PSF  » 2U7.0  RUN  NO 

SECTION  ( IHIAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.D7BQ 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6971 

-..5727 

-.5986 

-.4949 

.230 

-.0937 

-.IB19 

-.1283 

-.2234 

.410 

-.3202 

-.0934 

-.1076 

-.2632 

.590 

-.2390 

-.1387 

-.1491 

-.2096 

.770 

-.1646 

-.1594 

-.1888 

-t2580 

.878 

-.1681 

-.1836 

-.2009 

-.25B0 

BETA  ( 31  ==  ,000  ALPHA  C 3)  » 4.140  Q(PSF)  = 42.885  PO/PSF  »V 2117.0  RUM  NO  « 

SECTION  { DMAIN.  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 
. ,050. 

-*6633 

-.5597  • 

-.5546 

-.6737 

.230 

-.2110 

-.1920; 

-,1920 

-.2921 

.410 

-.3880 

-.0418 

-.0504 

-.2144 

.590 

-.2939 

-.0936 

-,0919 

-.1419 

*770 

-.1937 

-.1143 

-.1333 

-.1955 

,878 

-.1765 

-.1419 

-.1523 

-.2179 

(RFFH17) 

87.000 


87.000 


87.000, 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  ) 


PACE  8SB 


DATE  17  MAY  76 


BETA  t 3)  « .000  ALPHA  ( 

SECTION  i UHAIN  LND  GR  OR-0 


Y/BHL 

.0760  .3100 

,5820 

X/CNL 

.050 

-.62B2  -.5212 

-.5574 

.230 

-.4850  -.2073 

-.2022 

.410 

-.4212  -,0055 

-.0021 

^.590 

-.3056  -.0486 

-,0314 

.770 

-,18!5  -.0693 

-.0711 

.078 

-.1487  -.1004 

-.0935 

BETA  { 3) 

= .000  ALPHA  ( 5) 

SECTION  t 

1 )MAIN  LND  OR  OR-0 

Y/BML 

.0760  .3100 

,5820 

X/CML 

.050 

-.3746  -.4142 

-.5539 

.230 

-.7953  -.3090 

-.2849 

.410 

-.5194  .0185 

,0444 

.530 

-.3039  .0064 

.0283 

.770 

-.1418  -.0211 

-.0124 

.870 

-.1021  -.0555 

-.0435 

BETA  1 3J 

= .000  At 

PHA  ( 6) 

SECTION  ( 

DMA  IN  LND  GR  DR 

1-0 

Y/BML 

.0760  .3100 

.5820 

X/CHL 

.050 

-.3390  -.3760 

-,4794 

.230 

-mm  -.3191 

-.2933 

.410 

-.5603  -,0ii34 

-.0159 

.530 

-.3070  .0919 

.0564 

.770 

-.1910  .0150 

-0357 

.878 

-.0779  -.0545 

,0013 

0A163  ORB  MAIN  GEAR 

- 6,100  QlPSn  HR.  885 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0530 


-.695H 

-.3505 

--169H 

-.0765 

*-,1176 

-.IH37 

= 8*290  QtPSF)  H2.BB5 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.663H 

-.3455 

-.1407 

-.0021 

-.0331 

-.0866 

^ 10.320  QtPSF J « H2.BB5 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.4569 

-.4897 

-.1451 

.0512 

.0392 

-.0228 


DOOR  OUTER  SURFACE 

PO/PSF  • 2U7.0  RUN  NO  « 


PO/P5F  - 2U7.0  RUN  NO  « 


PO/PSF  « 2117.0  RUN  NO  ^ 


(RFFM17) 

07.000 


87.000 


87.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PAGE  BBS 


0A163  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I “t)  - 5.050  ALPHA  ( 1)  - .000  Q(PSF)  » 4S.9B3  PO/PSF  » SI17.1  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

;07B0 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.B9B0 

-.7595 

-.7354 

-.am 

.830 

-.HB9S 

-.3504 

-.3446 

-.4651 

.mo 

“.5908 

-.1839 

-.19B6 

-.3928 

.590 

-.4006 

-.2086 

-.2224 

-.2878 

.770 

“*2947 

-.2138 

-.2465 

-.3085 

.078 

-.2560 

-.2345 

-.2534 

-.3050 

BETA  ( 4)  = 5.050  ALPHA  ( B)  = S.090  Q(PSF)  ■ 4S.903  PO/PSF  « 2U7, 1 RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM.L 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,844B 

-.7S96 

-.7657 

-.8999 

.230 

-.8483 

-.3684 

-.3615 

-.6041 

.410 

-.6161 

-.1294 

-.1483 

-.3443 

.590 

“,5095 

-.1638 

-.1620 

-.2171 

.770 

-.3013 

-.1672 

-.1861 

-.2343 

.873 

-.2377 

-.1930 

-.2016 

-.2394 

BETA  ( *n  = 5.080  ALPHA  t 3)  = H.I30  QtPSFJ  42.383  PO/PSF*  21 17.1  RUN  NO  * 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5944 

-.6186 

-.8206 

-.9380 

.230 

-1.2074 

-.4718 

-.4096 

-.5719 

.410 

-.7446 

-.0919 

-.0989 

-.3181 

.530 

-.5564 

-.1195 

-.1143 

-.1505 

.770 

-.2974 

-.1299 

-.1402 

-.1644 

.078 

-.2076 

1592 

1575 

-.1920 

(RFFH17) 

BS.OQO 


ee.ooo 


88.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  S70 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUBPACE 


BETA  C H)  “ 5.0BO  ALPHA  < 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-0 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5020 

X/CHL 

.050 

-.5300 

-.68HB 

-.7013 

-830 

-.9BH3 

-.5095 

--H59B 

-410. 

-.7263 

-.1001 

-.0692 

.590 

-.5680 

-.06HD 

,770 

-.2979 

-.0090 

,87B 

-.1930 

-.1328 

-.1070 

BETA  t m = 5.060  ALPHA  ( 


« 6.180  CKPSn  » HB.gSS 

> 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*8530 


-.9206 

-.5370 

-.2920 

-.0932 

-.0950 

-.129H 

= 8.260  QtPSF)  * H2.SB3 


PO/PSF  * 8117.1  RUN  NO 


P0/P5F  » 2U7.1  RUN  NO  * 


SECTION  C UHAIN  LND  6R  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5379 

-.5965 

-.6757 

-.7153 

-230 

-.8825 

-.5224 

-.4873 

-.6499 

-^10 

-.7136 

-.1537 

-.1123 

-.2812 

.590 

-.5^65 

--U58 

-.0365 

-.0452 

-770 

-.2829 

-.I15B 

-.0417 

-.0343 

.878 

1795 

-.1302 

-.0607 

-.0796 

* \ 

BETA  t m = 5.0B0  ALPHA  ( Bl  « 10.370  QIPSH  » Ma.99'3  PO/PSF  8117-1  RUN  NO  - 

SECTION  i UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.5213 

-.5247 

-.5284 

-.5144 

.230 

B5B0 

-.5264 

-.6824 

-.5350 

.410 

-.7389 

-.2202 

-.3208 

-.4002 

.590 

-.5401 

-.1477 

-.0BB9 

-.0997 

.770 

-.2694 

-.1648 

-.0141 

.0184 

.870 

-.1883 

IB37 

-.0278 

-.0021 

IRFFH171 

es.ooo 


SB. 000 


88-000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PACE  071 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFMl?) 

BETA  (51  10. ISO  ALPHA  ( 11  » .010  QtPSFl  - US. 933  PO/PSF  ■ 3117.1  RUN  NO  - 83.000 

SECTION  { IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0780 

,3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.9783 

-.8708 

-.3398 

-.9585 

,530 

-1.8871 

-.3960 

-.3588 

-.6403 

• HIQ 

-^.7BB5 

-.1965 

-.3857 

-.4098 

,530 

-.6643 

-.8446 

-.8386 

-.8704 

.770 

-.3496 

-.8388 

-.8489 

-.8756 

.878 

-.8878 

-.8446 

-.8446 

-.8756 

BETA  I 51  = 10.130  ALPHA  ( 3)  = 3.050  Q(PSF)  >•  H3.933  PO/PSF-  3117.1  RUN  NO  - 83.000 


SECTION 

{ DMA  IN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100  .5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.BUB 

-.8357  -1.0137 

-.8649 

.830 

-1.1485 

-.4541  -.3476 

-,64B4 

,410 

-.8837 

-.1997  -.3186 

-.3705 

,590 

-.6507 

-.3616  -.3101 

-,8410 

.770 

-.3458 

-.3498  -.3135 

-.8487 

.878 

-.5874 

-.3513  -.3135 

-.8890 

BETA  ( 51  = 10.130  ALPHA  ( 31  = H.mO  Q(PSF1  --  R3.933  PO/PSF  - 3117.1  RUN  NO  * 83.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5080 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.7599 

-.0615 

-1.107B 

-.8339 

.830 

-.8990 

-.6890 

-.3947 

-.5B59 

.410 

-4 7444 

-,8501 

-.8070 

-.3500 

.590 

-.6496 

-.8748 

-.1881 

-.8001 

.770 

-.3580 

-.8518 

-,1881 

-.1915 

.B7B 

-.8949 

-.8510 

-.1881 

-.IB9B 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  ) 


PAGE  872 


DATE  17  MAY  76 


0A163  ORB 


HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  (5) 

" loaao  ALPHA  t HI 

- 6.220  QtPSF)  42*933 

PO/PSF 

SECTION  t 

DHAIN  LND  GR  OR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

/Q760  .3100 

,5820 

*8530 

- 

K/CMU 

.OSD 

-*7550  -.S8B0 

-1.1487  - 

1*3128 

.230 

-.749B  -.8534 

-*5695 

-.6600 

.tflO 

-.7395  -.3055 

-.1930 

-.3319 

,590 

-.6376  -.3205 

-.1558 

-.1675 

.770 

-.3544  -*2B9B 

-.1559 

-.1575 

*878 

-.2870  -.2698 

-.1627 

-.1610 

BETA  { 5) 

^ 10.120  ALPHA  t 51 

= 8*270  QtPSF)  » 42*933 

PO/PSF 

SECTION  i 

DMAIN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760  .3100 

.5820 

.8530 

X/CMl 

.050 

-.7167  -.7253 

-*7046 

-*6960 

*230 

-.9411  -;7339 

-.7702 

-.7305 

.mo 

-*8341  -.4681 

-.5320 

-.6330 

.590 

-.6511  -.4560 

-.1989 

-.2282 

*770 

-.3663  -.4008 

-.1022 

-.0556 

.878 

-.3053  -.3680 

-.0907 

-*0539 

BETA  C 51 

= 10.120  ALPHA  ( 6) 

= 10*340  Q(PSF)  ^^42.933 

PO/PSF' 

SECTION  ( 

IIMAIN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

-0760  .3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6686  -.6059 

-.6686 

-*6652 

*230 

-.8099  -.7048 

-.7230 

-.6841 

.mo 

-.7209  -.5739 

-.5705 

-.6635 

.590 

-.6135  -.5653 

-.2467 

-.3001 

.770 

-.3913  -.4723 

-.1140 

-.0693 

.878 

-.3121  -.4086 

-.0916 

-.0417 

RUN  NO 


2H7*i 


RUN  NO 


Rl^  NO 


(RFFM17) 

89*000 


89.000 


83.000, 


s| 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A!63  f NAAL-751  ) 

0AIB3  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 

SREF  - S690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  H7H.aiOD  INCHES  YMRP  « 

BREF  »,  93B.B8DO  INCHES  ZMRP 

SCALE  » .DH05 

BETA  i l)  = -10.  no  ALPHA  { 11 

SECTION  i MHAIN  LND  GR  DR-0 


PAGE  873 
{RFFH18)  ( 11  HAY  76  1 

PARAMETRIC  DATA 


1076,7000  IN.  XO 
.0000  IN,  YO 
375. GOOD  IN.  ZO 


.050  QtPSF)  ■ ^e.9Q0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


ail7.2 


HACH  - 
BDFLAP  » 
PHI-N  * 
PHI-M  » 

RUN  NO 


.170 

.000 

66.000 

B8.000 

90.000 


ELEVON  - *000 
SPDBRK  • 55.000 
THETAN  » 80.000 
THETAH  “ 80.000 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0466 

,0833 

,1563 

,1355 

.330 

-.1050 

-.0348 

-.0453 

-.1030 

.HIO 

-.1050 

-.0744 

-.0951 

-*1416 

,590 

1510 

-. lEBI 

-.1361 

-.1385 

,770 

-.3157 

-.1709 

-.1761 

-.1950 

.870 

-.5338 

-,ai9s 

-.5037 

-.5343 

BETA  in 

= -10. 

no  ALPHA  t 2) 

- c 

SECTION  ( 

IIMAIN  LND  GR  DR-0  . 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

*5830 

.6530 

X/CML 

.050 

-.0969 

-.0654 

.1375 

.1585 

.530 

-.0314 

,0151 

,0030 

-.0469 

.mo 

-,D33l 

-.0538 

-.0400 

-.0900 

.530 

-.0659 

-.0745 

-.0779 

-,0900 

.770 

-.1634 

-.1565 

-,1314 

-.1435 

.878 

-.1900 

-.1745 

-.1634 

-.1814 

.050  Q(PSF)  * Ha. 900 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


eii7.a 


RUN  NO 


90.000 


BETA  E l)  = -10. no  ALPHA  t 3)  = 

SECTION  E IJ.LMN  LiND  GR  DR-0 


H.UO  QCPSF)  K He. 900  PO/PSF  » 5117*8 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  W 


90.000 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

. 050 

-.1175 

-.5364 

-.1193 

,1954 

.530 

.0574 

.0567 

*0581 

.0116 

,410 

.0588 

,0371 

.0133 

-.0348 

,590 

-.0159 

-.0365 

-.0545 

-.0303 

.770 

-.1106 

-.0796 

-,079S 

-.0B3D 

.878 

-.1335 

-.1396 

-.  ! 140 

-.1330 

DATE  17  MAY  76 


TABUUATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-731  J 


PASS 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

6ETA  ( n •>  -10.110  ALPHA  ( H)  - 5.150  Q(PSF)  - HB.900  PO/P5F  ° S117.8  RUN  NO  • 

SECTION  C tJMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760“ 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0865 

-.2676 

-.2331 

.2080 

.230 

.0651 

.0961 

.0909 

.0392 

,HI0 

.05H7 

.0530 

.0427 

-.0090 

.590 

.0099 

-.0004 

.0030 

-.0124 

.770 

- . 0865 

-.0555 

- . 0504 

-.0555 

.878 

-.1159 

-.1055 

--DBB6 

-.1038 

beta  C 1)  = -10.no  ALPHA  f 5)  « 6.210  QfPSFl  “ 42.900  PO/PSF  =•  2117.2  RUN  NO  a 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0833 

-.2560 

-.2659 

,2187 

.230 

.0963 

.1239 

.1239 

.0600 

.410 

.0059 

.0807 

.0721 

.0255 

.530 

.0341 

.0272 

,0289 

.0168 

,770 

-.0574 

-.0280 

-.0297 

-.0280 

.878 

-.0302 

-.0816 

-.0625 

-.0816 

SETA  ( 1)  = -IO.no  ALPHA  f 61  * 8.270  QIPSF)  - 42.900  PO/PSF  ° 2117.2  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  OEPDOTENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0451 

-.sooe 

-.2105 

.1821 

.230 

. 1443 

. 175S 

.1941 

.0926 

.410 

. 1391 

.1339 

.1374 

.1064 

.590 

.0805 

.0771 

.0840 

.0874 

.770 

-.0072 

.0150 

.0185 

.0150 

.878 

-.0469 

-.0393 

-.0193 

-*0469 

CRFFMIPI 

90.000 


90.000 


90.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA103  t NAAL-751  ) 


PAGE  87S 


DATE  17  MAY  76 


0AI63  CRB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n * -10. no  ALPHA  ( 7)  = 10.340  Q(PSF1  = 43.900  PO/PSF  « 2117,3  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-*0176 

-.1573 

--1H18 

-.0762 

.230 

. 1789 

-2080 

.2097 

-1237 

,H10 

-1789 

.1823 

.1943 

-1473 

,590 

.1168 

.1272 

.1461 

-1513 

.770 

-0358 

.0668 

.0720 

.0783 

.878 

--OOG4 

,0030 

-0254 

,0013 

BETA  t 2J  = -5.000  ALPHA  t 11  « .000  Q(PSF)  » 42.9S0  PO/PSF  » 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5317 

-.5162 

-.5524 

.0237 

-230 

-.0435 

-.0400 

-.0745 

-.1349 

.410 

-.0590 

-.0935 

-.1177 

-.1625 

,590 

1211 

-.1539 

-.1781 

-.2680 

.770 

-.2091 

-.2022 

-.2281 

-.2650 

.878 

--229B 

-.2384 

“,2384 

-.2626 

BETA  ( 21  = -5.000  ALPHA  ( 21  = 2.070  Q(PSF)  « 42.350  PO/PSF  » 2Il7.t  RUN  NO  » 

SECTION!  n MAIN  LND  GR  OR-O  OEPENKNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BE0 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4914 

-.4345 

-.5396 

-0443 

.230 

.0116 

,0064 

.0013 

-.0779 

.410 

-.0055 

-.0400 

-.0607 

-.1244 

.590 

-.0813 

-.1054 

-.1244 

--2054 

.770 

-.1692 

-.1589 

-,1813 

-.2243 

.878 

-.1916 

-.1950 

-.1968 

-.2250 

(RFFHIB) 

90.000 


91.000 


91.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSUBE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  » 


PACE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 8)  - -S.OOO  ALPHA  ( 3)  <•  H.llO  QJPSF)  - HB.950  PO/PSF  « 8117.1  RUN  NO  «■ 

SECTION  ( DHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

“,H567 

-.3009 

-.4412 

.0099 

,230 

.0460 

.0105 

,0667 

-.0606 

,410 

.0323 

,0116 

-.0004 

-.0951 

,590 

-,D503 

-.0555 

-.0624 

-,T157 

.770 

-.1330 

-.1140 

-.1330 

-.1846 

.878 

-.1553 

-.1588 

-,2018 

beta  f 2)  = -5.000  ALPHA  t H)  = 6.190  QtPSF)  ^ M2. 950  PO/PSF*  2117,1  RUN  NO  “ 

SECTION  I tJMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4234 

-.3495 

-.3694 

-.2686 

.230 

,0615 

.0150 

.0580 

-.0244 

,410 

.0253 

.0580 

-.0485 

,590 

-.0709 

-.0072 

-.0038 

-.0468 

.770 

-.1465 

-.0674 

-.0777 

-.1293 

.878 

1551 

-.1190 

-.1104 

-.1586 

BETA  C 2)  = -5. ODD  ALPHA  ( 51  = 8.250  QtPSfl  * M2.SS0  PO/PSF  - 2117,1  RUN  NO  - 

SECTION!  DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

*9530 

X/CML 

,050 

-.4259 

-.3208 

-.3226 

-.4432 

,230 

,0461 

,0064 

,0030 

-.0762 

.410 

-.0469 

,1091 

.1081 

-.0107 

.590 

-.1175 

.0374 

.0512 

.0254 

.770 

-.1416 

-.0262 

-,022B 

-.0641 

.870 

-.1520 

-,0786 

-.0607 

-*1261 

( 


IRFFMIBI 

91.000 


91.000 


91.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  ! NAAL-751  ) 


PAGE  077 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( ei  = -5.00Q  ALPHA  ( BJ  = 10.330  QtPSF)  “ HS.950  PO/PSF  = SI  17, 1 RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-*3907 

-.2006 

-.3236 

-.4560 

-.0777 

-.oim 

-.0760 

.^10 

-*0063 

.1390 

.1609 

.0305 

.590 

.0769 

.104H 

.0831 

.770 

no^ 

.0185 

.0322 

.0059 

.878 

-.1173 

-.0313 

-.0107 

-.0726 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 1)  =<  ,010  QtPSF)  » 43.800  PO/PSF-  Sll7,l  RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-0  OEPEJiDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHL 

*0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.732H 

-.5549 

-.6478 

-.1060 

.230 

-.0470 

-.1506 

-.0815 

-.1972 

.410 

-.1022 

-*1057 

-.1471 

-.3077 

.590 

-.2300 

-.1799 

-.2093 

-.3025 

*770 

-.3060 

-.2317 

-.2600 

-.3284 

*870 

-.3000 

-*E6B0 

-.2766 

-.3094 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t S)  = 3.060  QtPa=’l  - 43.B0B  PO/PSF  * 3117.1  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0700 

.3100 

..5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.6084 

-.5470 

-.5843 

-.4694 

.230 

-.0624 

-.1693 

-.1124 

-.2176 

.410 

-.1014 

-.0573 

-.0935 

-.2556 

*590 

-.2797 

-.1366 

-.1504 

-.2176 

.770 

-.3245 

-.1935 

-.2107 

-.2797 

*878 

-.3159 

-.2200 

-.2331 

-.2763 

IRFFHIB) 
91.000  ' 


93.000 


93.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( r<AAL-751  ) 


PAGE  B78 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3J  - .000  ALPHA  t 3J  - 4.110  QtPSF)  » 43.008  PD/P5F  - £117.1  RUN  NO  - 

SECTION  C UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0760 

*3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

*D50 

-*6558 

-.5368 

-.5402 

-.6575 

,230 

J470 

-.1838 

-.1832 

-.2790 

,H10 

-*8585 

-.0211 

-*03B6 

-.2073 

,590 

-.3150 

-.0907 

-.0935 

-.1452 

,770 

-.3304 

-.1521 

-.1590 

-.2125 

.B7B 

-.3263 

-.1901 

-.1866 

-.2410 

BETA  t 31  » .000  ALPHA  1 4)  « B.IBO  QIPSFl  » 42.088  PO/PSF  ■ £117.1  RUN  NO  - 

SECTION  t tlKAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6134 

-.4963 

-.5445 

-.6892 

.230 

-.3758 

-.2001 

1332 

-.3671 

.410 

-.3310 

.0099 

.0030 

-.1639 

.590 

-.3258 

-.OBOG 

-.0400 

-.0727 

-770 

-.3138 

-.1123 

-.0985 

-.1330 

.878 

-.2940 

-.1484 

-.1364 

-.1812 

BETA  « 31  = .000  ALPHA  f 51  = 8.240  QIPSFl  » 42.888  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.31.00 

.5820 

,8530 

X/CHL  , 
.050 

-,3004 

-.3977 

-.5429 

-.6552 

.230 

-.6966 

-.2923 

-.2578 

-,3459 

.410 

-.4426 

-0&S9 

_ .0514 

1420 

.590 

-.3442 

-.0107 

aOE55 

-.0004 

» ^.770 

-.'3027 

-.0677 

-,p3BB 

-.0437 

.878 

-.2647 

-.1092 

-.0764 

-.II4U 

y 


(RFFH181 

92.000 


92,000 


92.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  1 


PACE  879 


BETA  t 31  * 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

.000  ALPHA  ( B)  » 10.310  Q(PSF)  » MS.0SB  PO/PBF  • 5117.1 


RUN  NO  « 


SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3575 

-,3B19 

-.4555 

-.4514 

.530 

-.6856 

-.3051 

-.5775 

-.4686 

-410 

-.5014 

-.0227 

-.0004 

-.1578 

.590 

-.3636 

.006'+ 

.0515 

.0564 

.770 

-.5913 

-.0331 

.0116 

.0205 

.878 

-.5533 

- . 0778 

-.0596 

-.0550 

BETA  ( 41 

^ 5. 

000  ALPHA  t 1) 

V * 

SECTION  i 

DMA  IN  LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8785 

-.7393 

-.7557 

-.7398 

.530 

-.3935 

- . 3H8't 

-.3594 

-.4556 

.410 

-.4535 

-.  1434 

-- IB3D 

-.3863 

.590 

-.485B 

-.8209 

-.5595 

-.5933 

.770 

-.5151 

-.2508 

-.5760 

-.3277 

.878 

-.4449 

-.2846 

-.5933 

-.3577 

BETA  ( 4) 

^ 5, 

000  ALPHA  ( 2) 

* c 

SECTION  ( 

IIMAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100' 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0554 

-.7035 

-.7365 

-.8793 

.530 

-.7604 

-.3571 

-.3399 

-.6070 

.410 

-.5139 

-.1107 

-.1331 

-.3347 

.590 

-.4846 

-.1795 

-*1675 

-.5153 

.770 

-.4B9B 

-.5175 

-.5141 

-.5451 

.878 

-.4105 

-.2416 

-.5385 

-.5658 

.050  QtPSF)  « HB.915 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSP 


5117.1 


RUN  NO 


,100  QtPSF)  « 45.915 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


po/psr 


BM7.1 


RUN  NO 


IRFFMIS) 

95.000 


93.000 


93.000 


DATE  17  MAY  76 


TA8ULATE0  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  I 


PAOe  880 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( m « 5.D00  ALPHA  ( 31  • H.llO  QtPSFl  • He.912  PO/PSF  ■ 2117.1  RW  NO  • 

SECTION  < DMA  IN  L'ND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6871 

-.6132 

-.7755 

-.9050 

.230 

-I.Q96B 

-.H182 

-.3560 

-.5597 

.HIO 

-.6271 

-.0780 

-.0936 

-.2956 

.590 

-.5097 

-.1506 

-.1229 

-.1523 

-770 

-.H889 

-.1903 

-.1713 

-.1903 

.870 

-.3871 

-.2179 

-.1978 

-.2248 

BETA  ( HI  - 5.000  ALPHA  ( m ■ 6,170  QlPSFl  - H2.9I2  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIATE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5274 

-.6049 

-.7789 

-.8719 

.230 

-.9063 

-.4792 

-.4068 

-.5050 

.410 

-.6531 

-.0744 

-.0675 

-.2622 

,590 

-.5171 

-.1354 

-.0830 

-.0985 

,770 

-.4706 

-.1864 

-.1261 

-.1295 

.878 

-.3569 

-.2133 

-.1502 

-.1709 

BETA  C H)  = 5.0D0  ALPHA  { 5)  = 0.290  QtPSFl  - H2.9I2  PO/PSF*  2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  t llHAlN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5231 

-.6111 

-.7750 

-.9010 

.230 

-.7808 

--5145 

-.4662 

-.5421 

.410 

-.6163 

-.1453 

-.0642 

-.2436 

.590 

-.5059 

-n694 

-.0383 

-.0459 

.770 

-.4507 

-.1936 

-.0711 

-.0694 

.878 

-.3316 

-.2177 

-.0970 

-.1125 

CRFFHIB) 

93.000 


93.000 


93.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  ) 


DATE  17  HAY  76 


PAGE  831 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHIB» 

BETA  t H)  » S.OOO  ALPHA  t 6)  ■ 10.310  QtPSF)  * 48.913  PO/PSF  » 3117.1  RWl  NO  ■ 93.000 


SECTION  i 

nUMN 

UNO  OR  DR 

!-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

i 

X/CHL 

f 

*050 

-.5168 

-.5219 

-.5064 

-.5064 

i 

-.8697 

-.5168 

-.5615 

-.5151 

i 

.HtO 

-.7423 

-.2069 

-.2861 

-.4014 

\ 

.590 

-.5856 

-.1691 

-.0572 

-.0830 

f— 

.770 

-.4651 

-.2259 

-.0313 

.0116 

.878 

-.3137 

-.2551 

-.0537 

-.0176 

BETA  ( 5) 

= to. 

.000  ALPHA  < I) 

- 

.000  QtPSn  * 42,882 

PO/PSF  « 2117.2 

RUN  NO  94.0QQ 

SECTION  1 

1 IHAIN  LND  GR  OF 

S-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

- 

X/C^SL 

.050 

-.9199 

-.8181 

-.8992 

-.8129 

,330  • 

-1.2132 

-.4040 

-.3540 

-.5783 

.410 

-.6749 

-.1677 

-.2074 

--3782 

.590 

-.5990 

-.2626 

-.2304 

-.2626 

.770 

-.5835 

-.2988 

-.2747 

-.2988 

.878 

-.4679 

-.3143 

-.2833 

-,3109 

BETA  ( 51  * ID. 000  ALPHA  t 3)  * 3.000  QIPSFJ  * 43.833  PO/PSF  » 3117.3  RUN  NO  " 94.000 


SECTION  ( IIKAIN  LND  GR  OR-0  t^PENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6504 

-.0262 

-.953B 

-.9211 

.230 

-U1400 

-.3866 

-.3314 

-.6485 

.410 

-.6935 

-.1693 

-.2021 

-.3745 

.590 

-.5986 

-.2969 

-.2228 

-.2400 

.770 

-.5348 

-.3348 

-.2521 

-.2693 

.878 

-.4228 

-.3452 

-.2555 

-.2659 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-75J  ) 


PAGE  QSa 


0A183  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  Sl^PACE 


BETA  C 5)  » 10.000  ALPHA  t 3J  « H.IBO  QCPSP)  * 42.8B2  PO/PSF  ■ 2117.3  RUM  NO  • 


SECTION  t 

DMAIN 

LNO  GR  OR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100  .5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7387 

-.8310  -1.0734 

-.8353 

.B3D 

-.7766 

-.6566  -.3385 

-.6041 

.HIO 

-.6386 

-.8436  -.8091 

-.3489 

.590 

-.55HH 

-.3350  -.8091 

-.8108 

.770 

-.5093 

-.3419  -.8846 

-.8818 

.878 

-.H083 

-.3438  -.8881 

-.8185 

BETA  t 5) 

* 10. 

.000  ALPHA  t H) 

- 6 

.200  Q(PSF)  . H2.BB2 

SECnCN  C 

tlMAlN 

UNO  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100  .5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7^9B 

-.B653  -1.1065  -1.2581 

.830 

-.7050 

-.8355  -.5896 

-.6861 

-.7533 

-.3966  I0B4 

-.3191 

.590 

-.5965 

-.3484  -.1485 

-.1468 

.770 

-.5017 

-.3656  -.1795 

-.1709 

,878 

-.4035 

-.4019  -.I960 

-.1847 

BETA  < 51  = 10.000  ALPHA  t 51  - 8.250  Q<PSFJ  - HE.BBB 

SECTION  ( UMAIN  UNO  GH  DB-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.6880 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.7855 

-.7373 

-.7148 

-.7148 

.830 

-.9737 

-.7373 

-.7004 

-.7356 

.410 

-.0996 

-.4690 

-.5159 

-.6355 

.590 

-.7555 

-.4853 

-.1936 

-.8864 

.770 

-.5319 

-.4698 

-.1039 

-.0573 

.870 

-.4491 

-.4955 

-.1350 

-.0685 

PO/PSF  " 2117.2 


PO/PSF  » 2117.2 


RIW  NO  «• 


RUN  NO  ■ 


IRFFHIB) 

9<i.000 


9>i.oao 


St. 000 


DATE  17  HAY  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  i NAAL-751  > 


0Ai63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  i 5)  « lO.DOO  ALPHA  ( 6)  " t0.360  Q(P5F)  « PO/PSF  « 5117,3  RUN  NO  « 

SECTrON  t IIHAIN  UNO  GR  OR-0  DEPENDENT' VARIABLE  CP 


Y/8HL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-•685S 

-,709B 

-*B90B 

-.690S 

>230 

->8M79 

-.7322 

-.7495 

-.7801 

,H10 

-*0202 

-*6407 

-,5BE0 

-.6828 

>590 

-.6925 

-.6200 

-.2109 

-.2765 

>770 

r.525I 

-.6079 

-.0918 

-.0262 

,878 

“.4H91 

-.5700 

-*UQB 

-.0262 

IRFEMIB) 

SH.OOO 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C NAAL-75I  1 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RPFM191  C 03  FEB  76  J 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

E&90.0000  SQ.FT. 

XHRP 

m 

1076.7000 

IN.  XO 

HACH  » 

.170 

ELEVON  - 

.000 

LREF 

a 

H74.B100  INCHES 

YMRP 

a 

.0000 

IN.  YO 

80FLAP  « 

.000 

SPDBRIC  - 

85.000 

eREF 

a 

936.6900  INCHES 

ZHRP 

a 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

66. GOO 

THETAN  « 

95.000 

SCALE 

B 

*0405 

PHI-ti  « 

88.000 

TICTAM  - 

98.000 

BETA 

( 

IJ  » -10.070  ALPHA  ( 

1) 

» .010 

QCPSFl  « 42.892 

PO/PSF  - ajS5.6  RUN  NO 

» 145.00 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0455 

.0840 

.1580 

.1356 

.530 

-.1510 

-.0383 

-.0434 

-.1050 

.410 

-.1195 

-.0693 

-.0885 

-.1399 

.590 

-.0899 

-.1037 

-,1158 

-.1330 

.770 

-.1468 

-.1537 

-.1695 

-.1830 

,878 

-.5560 

-.5556 

-.5054 

-.5195 

BETA  in*  -10.070  ALPHA  I 21  = 2.060  Q(PSF)  • H2.892  PO/PSF  - 2125. 6 RUN  NO  « 1H5.00 

SECTION  1 IIMAIN  LND  OR  OR-0  DEPDJDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,0834 

-.osu 

.4587 

.1569 

.530 

-.0471 

.0116 

.0065 

-.0471 

.410 

-.0540 

-.0194 

-.0350 

-.0834 

.590 

-.0315 

-.0557 

-.0644 

-.0799 

.770 

-.0955 

-.1093 

-.1514 

-.1301 

,878 

-.1785 

-.1005 

-.1615 

-.1751 

BETA  ( 11  - -10.070  ALPHA  ( 31  » H.I50  OtPSFl  <■  42.892  PO/PSF*  2125.6  RUN  NO  - 145.00 

SECTION!  I IHAiN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/8?1l 

.OTEO 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1599 

-,5179 

-.0715 

,1946 

,530 

.0537 

.0669 

.0600 

.0116 

.410 

.0185 

.0358 

.0537 

-.0580 

.590 

.0554 

-*0038 

-.0154 

-.0563 

.770 

-.0435 

-.0608 

-,0715 

-,0759 

.378 

-.1581 

-.1333 

-.1143 

-.1564 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  t 
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0A16S  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t I)  - -10,070  ALPHA  t H)  = 6.310  Q»PSF)  » 43.093  PO/PSF  » 3135.6  RUN  NO  •> 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

• 3100 

.5B20 

.8530 

X/C«t 

*050 

*•0301 

-.2626 

-•2574 

.2184 

,230 

• 0B75 

. 1220 

• 1230 

.0358 

,410 

,0789 

.0893 

.0824 

.0548 

.590 

,0772 

,0496 

.0461 

.0392 

,770 

,0082 

-,0159 

-.0211 

-.0193 

,878 

-,oai5 

-,0804 

-.0728 

-.0866 

SETA  (11=  -10.070  ALPHA  ( 5>  = 8. 350  O(PSF)  » 43.093  PO/PSF  ■ 3135.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( HHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

• 5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,C59Q 

-•2058 

-.2161 

.1825 

,230 

.1375 

,1739 

.1910 

• 0945 

,410 

• 1359 

.1394 

,1411 

,1031 

,590 

.1238 

,0979 

.0979 

,0962 

,770 

.0513 

.0323 

.0289 

.0427 

,878 

-.0383 

-.0452 

-.0200 

-.0349 

BETA  r n = -10.070  ALPHA  ( 6)  = 10.360  Q(PSF)  = 43.093  PO/PSF*  3135.6  RWJ  NO  * 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

• 5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0338 

-,15B5 

-.1445 

-.0793 

.230 

. 1779 

,eoB7 

.2104 

, 1202 

.410 

.1813 

.1916 

.2001 

,1471 

.590 

• 1660 

.1471 

. 1540 

• 1557 

.770 

,0870 

,0767 

.0785 

• 1008 

• 870 

-.0030 

-.0021 

.0218 

.0013 

(RFFMtS) 

145.00 


145.00 


145.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75I  ) 


PACE  BBS 


0AI63  ORB  MAIN  OEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t B)  ■ -5.050  ALPHA  t 1)  - -.010  OtPSFJ  ■ HS.SB5  PO/PSF  ■ BIB5.5  RUN  NO  • 

SECTION  < UMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKU 

.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5455 

-.5334 

-.5317 

.0253 

.230 

-.0623 

-.0466 

-.0012 

-.1431 

.mo 

-.0691 

-.0881 

-.1138 

-.1620 

.590 

-.0709 

-.1293 

-.1603 

-.2411 

.770 

-.1396 

-.1826 

-.2153 

-.2428 

.878 

-.2300 

-.2428 

-.2394 

-.2593 

BEi.,  < B)  " -5.050  ALPHA  ( S)  - S.050  QtPSFi  • 4B.955  PO/PSF  » BIB5.5  RIW  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5162 

-.4423 

-.5437 

.0460 

.230 

.0013 

.0064 

-.0021 

-.0846 

.410 

-.0124 

-.0313 

-.0502 

-.1156 

.590 

-,0244 

-.0012 

-.1087 

-.1843 

.770 

-.1104 

-.1395 

-.1706 

-.2067 

.878 

-.2033 

-.2033 

-.2015 

-.2256 

BETA  ( B)  « -5.050  ALPHA  t 31  = 4.  ISO  QIPSFI  • 4B.3B5  PO/PSF  ■ BlBS.5  RUN  NO  - 

SECTION  < IIMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/GHL 

-050 

-.4729 

-.3853 

-.4420 

.0047 

.230 

.0373 

.0219 

,0683 

-.0622 

.410 

.0339 

.0184 

,0047 

-.0897 

.590 

.0099 

-.0313 

-.0485 

-.0914 

.770 

-.0800 

-.1000 

-.1258 

-.1670 

.878 

-,1911 

-.1705 

-.1688 

-.2186 

CRFFMI9T 

146.00 


146.00 


146.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE 

BETA  t 5)  » -5.050  VpHA  ( » 6.190  QtPSF)  - R2.9B5  PO/PSF  - 2IE5.S  RUN  NO  ■ 


O Q 
W 

2 
o fej 
o ^ 


SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

,5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.t*H3B 

-.3MS5 

-.3696 

-.3636 

*330 

.0565 

,0303 

.0617 

-.0176 

.^10 

.0583 

*0755 

*0634 

-.O'+OO 

,590 

*0151 

.0168 

,0093 

-,0380 

*770 

-,mj9 

-.0556 

-.0711 

-.1056 

*878 

-.3H5H 

-.1398 

-*119H 

-*176H 

BETA  { e)  « "5*050  ALPHA  { 5)  » 8*360  QlPSFJ  - ^2.SB5 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5930 

*8530 

X/CML 

.050 

-*4317 

-.3146 

-.3367 

-.4406 

*330 

.0551 

*0083 

.0168 

-.0556 

.410 

-.0073 

.1170 

,1187 

.0030 

.590 

-*0330 

.0600 

*0634 

.0393 

*770 

-:iHoa 

-.0159 

-*0176 

-.0401 

.870 

-*3314 

-.0936 

-.0746 

-.1419 

PO/PSF  ti  3135*5  HUN  NO  « 


BETA  I 3)  -5.050  ALPHA  t 5)  = 10.310  QtPSn  » H3*S65  PO/PSF  - 3135*5  RUN  NO  ** 


SECTION  ( liHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

*0760 

*3100 

.5830 

,8530 

X/CML 

*050 

-.3940 

-.3737 

-.3133 

-.4508 

.330 

-.0365 

-.0107 

-.0141 

-.0571 

*410 

-.0347 

.1535 

*1594 

*0391 

*590 

-.0399 

*0958 

*1147 

.0934 

*770 

-*1376 

.0185 

.0339 

,0150 

.978 

-.1877 

-*0571 

-.0396 

-.0933 

■ 1 iniLuci.. 


(RFFH19) 

1^6*00 


ItiB.OQ 


1H6*00 


DATE  n HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPAGE 

BETA  t 3)  » -.010  ALPHA  ( 1)  ■ -.010  Q(PSFJ  » 4e.9B5  PO/PSF  ■ BIS5.5  RUN  NO  <• 

SECTION  t UHAtN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

♦ 0760 

<3100 

.5630 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.7^*18 

-.5631 

-.6455 

-.1022 

.eso 

«.050l 

-.1393 

- . 0759 

-.1891 

.mo 

-.07^^ 

-.0B96 

-.1342 

-.2930 

.590 

-.1531 

-.1925 

-.2903 

.770 

-.3023 

-.2217 

-.2629 

-.3212 

.G7B 

-.4036 

-.2869 

-.2938 

-.3315 

BETA  t 3)  ■ -.010  ALPHA  I B)  - 3.040  QtPSF)  • 42.965  PO/PSP  - B195.S  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/enL 

.0760 

.3100 

<5820 

.8530 

XACtlL 

.050 

-.6968 

-.5369 

-,5833 

-.4560 

.230 

-.0502 

-.1603 

-.0949 

-.1991 

.410 

IJ56 

-,0433 

-.0795 

-.2377 

,590 

-.1689 

-.1037 

-,1328 

-.2084 

<770 

-.3116 

-. 1826 

-.2101 

-.2652 

.878 

-.3993 

-.2531 

-.2480 

-.2944 

BETA  ( 31  - -.010  ALPHA  ( 3J  - 4.110  O(PSP)  ■ 43.965  P0/P5P  - 3I3S.B  RUN  NO  • 

SECTION  I SJHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPEW3ENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6538 

-.5211 

-.5349 

-.6521 

.230 

-.1176 

-.1814 

-.1624 

-.2590 

.410 

-.1917 

-.0055 

-.0262 

-.1952 

.590 

-.2073 

-.0711 

-.0762 

-.1348 

.770 

-.3159 

-.1504 

-.1555 

-.2004 

.070 

-.3883 

-.2211 

-.2055 

-.2607 

(RFFH19) 

147.00 


147.00 


147.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAU-751  ) 
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0A163  ORS  aMN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  - -.010  ALPHA  I HI  - 6.200  QtPSFl  - M2.9B5  PO/PSF  - 2125.5  RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

".59B3 

-.4946 

-.5413 

-.6030 

.230 

-.3253 

-.1974 

-.1905 

-,3512 

.410 

-.2561 

.0220 

,0134 

-.1559 

.590 

-.2354 

-.0401 

-.0200 

-.0712 

.770 

-.3149 

-.1196 

-.1092 

-.1334 

.076 

-.3754 

-.1905 

1628 

-.2095 

BETA  i 31  - -.010  ALPHA  I S>  - B.20O  Q(PSF>  - H2.9E5  PO/PSF  - BIE5.5  RUN  NO  « 

SECTION  t DRAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

-6530 

X/CML 

.050 

-.379a 

-.3878 

-.5239 

-.6393 

.230 

-.5997 

-.2880 

-.2656 

-.3345 

.410 

-.3603 

,G47B 

.0581 

1318 

.590 

-.8735 

.0064 

.0305 

.0047 

.770 

-.305B 

-.0779 

-.0520 

-.0555 

.878 

-.3488 

-.1519 

-.1106 

-.1640 

BETA  t 3)  = -.010  ALPHA  ( 61  = 10.330  QtPSFl  - HB.SB5  PO/PSF  » 2I2S.5  RUN  NO  - 

SECTION  l DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

, .0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3167 

-.3493 

-.4095 

-.4404 

.230 

-.6381 

-.3012 

-.2737 

-.4679 

.410 

-.4318 

-.0175 

-.0004 

-.1224 

.590 

-.3149 

.0202 

.0546 

.0563 

.770 

-.3098 

-.0554 

-.0038 

.0081 

.878 

-.3373 

-.1396 

-.0622 

-.0956 

iRFFKir.l 

lH7.iJ0 


147.00 


IH7.00 


DATE  n MAY  76 
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0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  - S.040  ALPHA  ( tl  • -.080  QtPSF)  • ^a. 938  PO^PSF  • 818S.“»  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  6R  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

-07S0 

,3100 

.5880 

,8530 

X/CHL 

*050 

-.BH39 

“-7185 

“,7099 

“.7950 

-230 

-,3233 

“,3422 

“.3233 

“.4402 

-mo 

“,3766 

“.1275 

“,1670 

“.5714 

-590 

“-37H9 

“,1911 

“,2134 

“.2821 

*770 

“-46H2 

-.2632 

“.2804 

-.3165 

-870 

--53B1 

“,3E6B 

“.3165 

“.3560 

BETA  ( 4J  » 5. OHO  ALPHA  ( 8)  « 8.050  Q(PSF)  ■ HS.93B  PO/PSF  - 3185.H  RlW  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

,050 

-.0018 

-,7020 

“,7209 

-.3688 

.230 

-.6676 

-.3443 

“.3374 

“,5765 

.410 

“,4372 

-.0949 

“,1207 

“,3288 

.590 

“.3907 

-.1603 

“.1551 

-,2004 

-770 

-.4526 

“,2325 

-.2222 

-,2480 

.870 

“-5146 

“.2979 

-.2652 

“.3013 

BETA  < HI  s 5. OHO  ALPHA  ( 3)  • H.UO  QtPSfJ  ■ H8.93B  PO/PSF  * 8I85.H  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5920 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6621 

-.6173 

-,7396 

“.0740 

.230 

-,9998 

-.3691 

-.3192 

-.5346 

.410 

",5139 

-.0509 

“.0840 

“.2778 

.590 

--4122 

-.1279 

“-I141 

-.1434 

.770 

-.4432 

“,2071 

“.1796 

“,1899 

,078 

-.4898 

“-2743 

-.2227 

“.2554 

CRFFM19) 

iHB.OO 


IH8.00 


IHB.OO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


PAGE  831 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  CUTER  SURFACE 

BETA  ( 1^)  » 5. OHO  ALPHA  I H)  - 6. EDO  QtPSF)  ■ HS.93B  PO/PSF  * SISS.H  RUN  NO  « 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BI1L 

.0760 

.3100 

.5050 

*8530 

X/CML 

*050 

-.5535 

-.5750 

-.7614 

-.soil 

.530 

-.8580 

-.4473 

-.3554 

-.4646 

.410 

-.5543 

-.0470 

-.0556 

-.5581 

.590 

-.4514 

-.1143 

-.0780 

-.0970 

.770 

-.4549 

-.5109 

-.1401 

-.1419 

*078 

-.4611 

-.5895 

-.1816 

-.1980 

SETA  I H)  » 5-OHO  ALPHA  t 51  ’ B.EHO  QIPSH  • HE.93S  PO/PSF  " EIE3.H  RUN  NO  " 
SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5108 

-.6301 

-.7660 

-.9095 

.530 

-.7559 

-.4849 

-.4559 

-.4763 

.410 

-.5556 

-.1159 

-.0455 

-.5038 

.590 

-.4349 

-.1455 

-.0383 

-.0486 

.770 

-.4580 

-.5435 

-.0955 

-,0083 

.878 

-.4418 

-.3580 

-.1349 

-.1487 

BETA  t HI  » 5.0H0  ALPHA  C 6)  » 10.310  Q(P5F)  « HS.938  PO/PSF  - HISS.H  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'Y/BML 

*0760 

.3100 

.5850 

*8530 

X/CML 

.050 

-.5073 

-.5194 

-.5090 

-.5073 

.530 

-.8176 

-.5056 

-.5590 

-.5056 

.410 

-.6883 

-.1780 

-.EB31 

-.3676 

.590 

-.5314 

-.1645 

-.OH5E 

-.0590 

.770 

-.4758 

-.5083 

- . 0H5E 

.0047 

.878 

-.4538 

-.3043 

-.0BB3 

-.0555 

IRFFKI91 

IHB.OO 


1H8.00 


IHB.OO 


DATE  17  MAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  » 10.080  ALPHA  ( 1)  - ,000  QtPSD  » Hg.905  PO/PSF  • 8125.6  RUN  NO  “ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

,3100 

,5020 

,8530 

X/CML 

*050 

-.9002 

-,78B7 

-.8796 

-.7350 

,230 

-1,1101 

-.3517 

-.3155 

-.5251 

,410 

-.5871 

-.1535 

-.1931 

-.3462 

-S9D 

-.4090 

-.2361 

-.2275 

-.2464 

.770 

-.5389 

-.3238 

-,2855 

-.3015 

.870 

-.5991 

-.3892 

-,3152 

-.3445 

BETA  t 5)  = lO.OBO  ALPHA  ( 2)  = 2.040  OtPSFl  - 42.905  PO/PSF  “ 2I2S.6  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

,5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.7917 

-.7934 

-.9296 

-.9175 

,230 

-UQ64I 

-,41Q7 

-.5365 

-.6124 

.410 

-.6434 

-.1314 

-.1762 

-.3469 

.590 

-.4900 

-.2503 

-.1986 

-.2262 

,770 

-.5124 

-.3607 

-,2590 

-.2693 

,878 

-.5469 

-.4296 

-.2803 

-.3021 

BETA  ( 5»  = 10.080  ALPHA  ( 31  = 4.100  QIPSF)  » 43.903  PO/PSF  - 3135.6  RUM  NO  • 

SECTION  ( 1 J MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-,7300 

-.0067 

-1,0226 

-.8430 

.230 

-,7757 

-.5850 

-.3526 

-.6030 

.410 

-,5B40 

-.2127 

-.1955 

-.3457 

.590 

-.4787 

-,3008 

-.1909 

-.2024 

.770 

",4787 

-.4044 

- * 2386 

-.2300 

.878 

-.4994 

-.4562 

■ -.2559 

- , 2456 

IRFFMISI 

149.00 


149.00 


149.00 


DATE  n HAY  76 
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CAt63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 51  - lO.OBQ  ALPHA  ( 41  - 6.IB0  QtPSFl  - 42.905  PO/PSF  - 2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  OH-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0780 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7264 

-.8557 

-1 .1110 

-1.2921 

.230 

-.6747 

-.8661 

-.4453 

-.5971 

.HID 

-.6729 

-.3177 

-.1832 

-.3177 

.590 

-.5350 

-.3280 

-.1590 

-.1452 

.770 

-.4694 

-.4125 

-.1935 

-.1797 

.878 

-.4522 

-.4729 

-.2246 

-.2073 

BETA  t 5)  = lO.OBO  ALPHA  < 5)  = 8.260  QiPSF)  - 42.905  PO/PSF  « 2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OH-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-X7147 

-.7251 

-.7147 

-.7130 

.230 

-.9321 

-.7199 

-.7751 

-.7475 

.410 

-.8510 

-.4749 

-.4731 

-.5732 

.590 

-.7! 13 

-.5232 

1798 

-.1804 

.770 

-.5888 

-.5991 

-.1229 

-.0677 

.878 

-.4956 

-.6302 

-.1436 

-.0901 

BETA  ( 5)  = lO.OBO  ALPHA  I 6)  » 10.310  QIPSF)  « 42.905  PO/PSF  " 2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

,0760 

,3100 

.58S0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6701 

-.7011 

-.6804 

-.6804 

.230 

-.8354 

-.7183 

-,7355 

-.7045 

.410 

-.8130 

-.^5 

-.^21 

-.5702 

-.6770 

.590 

-.7372 

-.2225 

-.2827 

.770 

-.5461 

-.6004 

-0641 

-.0193 

.878 

-.4463 

-.6580 

-.0899 

-.0262 

iRFrmg) 

149.00 


149.00 


149.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


1RFFH20)  { 03  FEB  76  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

5690,0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1076.7000 

IN,  XO 

HACH  - 

.170 

ELEVON  " 

.000 

LREF 

M 

H74.81D0 

INCHES 

YHRP  = 

.0000 

IN,  YO 

BDFLAP  » 

.000 

SPOBRK  • 

25.000 

8REF 

m 

936.6800 

INCHES 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  • 

SB. 000 

THETAN  . 

108.000 

SCALE 

Si 

-0M05 

PHl-rt  - 

B8.000 

THETAH  • 

98.000 

BETA  ( 1)  « -10.030  ALPHA  ( II  » .010  QtPSFJ  • H2.BB5  PO/PSF  • 2117.8  RUN  NO  - 130.00 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.0453 

.0825 

.1567 

.1343 

.230 

1230 

-.0349 

-.0453 

1023 

.‘♦ID 

-.1195 

-.0677 

-.0867 

-.1385 

.590 

-.0867 

-.1057 

-,1144 

-.1299 

.770 

-.1489 

-.1541 

IB9B 

-.1904 

.878 

-.2301 

-.2232 

-.2042 

-.2249 

BETA  ( 11  = -10.030  ALPHA  C 2)  •=  2.090  OIPSFl  “ 42.885  PO/PSF-  2117,2  RUN  NO  - 130.00 


SECTION 

( DHAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.0849 

\ 

-.0349 

.1531 

.1583 

,230 

-.0470 

.0151 

.0082 

-.0452 

.410 

-.0452 

-.0142  - 

.0314 

-.0797 

.590 

-.0200 

-.0521  - 

.0608 

-.0748 

,770 

-.0918 

-.1073  - 

.1194 

-.1367 

.878 

-.1764 

-.1781  - 

.1626 

-.1747 

beta  l n = -10.030  ALPHA  I 3)  = 4.150  QIPSFI  - 42,885  PO/PSF  - 2117.2  RUN  NO  - 130.00 

SECTION  ( I IMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1210 

-.2226 

-,0779 

.1907 

.230 

.0219 

,0B50 

,0616 

.0082 

.410 

.0185 

.0340 

.0202 

-,0296 

.590 

.0254 

-.0038 

-.0124 

-,0262 

.770 

-.0434 

-.0624 

-.0744 

-.0779 

.870 

-.1296 

-.1365 

-.1175 

-.1296 

DATE  17  HAY  76 
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0A163  ORB  HAIN  <M:aR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 1)  =»  -10.030  ALPHA  ( H)  - 6.SH0  QIPSFJ  « 42. BBS  PO/PSF  - 2117.2  RUN  NO  » 

SECTION  ( IJMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

-0760 

.3100 

.5950 

,8530 

X/CML 

-050 

-*0883 

-.8607 

-,5575 

.5185 

. .530 

.0875 

.1554 

.1519 

.0357 

.410 

.0788 

,0909 

.0840 

.0547 

.590 

,0788 

.0495 

.0444 

,0444 

.770 

,0008 

-.0141 

-.0510 

-,0545 

.870 

-.0831 

-.0900 

-.0758 

-,0900 

BETA  ( 1)  » -10.030  ALPHA  I 51  ■ 8,310  QIPSF)  - 42.005  PO/PSF-  2117.2  RUN  NC  - 

SECTION  { UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0590 

-.5055 

-.5158 

.1788 

.530 

.1395 

.1770 

. 19QB 

,0961 

.410 

,1374 

.1409 

,1456 

.1047 

.590 

.1554 

.0943 

,0995 

.0995 

,770 

.0530 

.0353 

.0306 

.0395 

.878 

-.0400 

-.0486 

-.0565 

-.0366 

BETA  I I)  - -10.040  ALPHA  ( 63  - 10.350  QtPSF)  * 42.005  PO/PSF  - 2117.2  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0383 

-.1590 

-,1470 

-.0758 

.530 

.1737 

.5059 

,5098 

.1537 

.410 

.1806 

,1875 

.1943 

.1444 

.590 

,1634 

.1410 

,1496 

.1530 

,770 

.0053 

.0737 

.0775 

.0944 

,878 

-.0055 

-.0055 

.0151 

-.0051 

IRFFH20) 

130.00 


130.00 


130.00 


DATE  J7  HAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  « ei  • -5.050  ALPHA  ( 1)  ■ .030  OCPSH  « H5.9B7  PO/PSP  » SII7.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( nmtN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“.5365 

-.5265 

-.5299 

.0254 

.aso 

-.0573 

-.0410 

-.0780 

-.1401 

.410 

-.0659 

-.0832 

-.1142 

-.1573 

,590 

-.0676 

-.1246 

-,1590 

-.2384 

.770 

-.1394 

-.1780 

-,2142 

-.2436 

.878 

-.2380 

-.2401 

-,2401 

-.2608 

BETA  ( 5)  = -5.0S0  ALPHA  t 51  - 5.060  QlPSP)  = H5.957  PO/PSP  • 5117.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5128 

-.4438 

-.5438 

.0461 

.230 

.0013 

.0047 

.0013 

-.0832 

.410 

-.0142 

-.0331 

-.0538 

-.U25 

.590 

-.0245 

-.0014 

-.1056 

-.1815 

.770 

-.1108 

-.1410 

-.1712 

-.2074 

,878 

-.2057 

-.2057 

-.2039 

-.2281 

BETA  t 5)  = -5.050  ALPHA  t 3)  « 4.130  QIPSPI  ■ 42.957  PO/PSP  • 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  « DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4637 

-.3010 

-.4396 

.0013 

.230 

.0392 

.0219 

.0684 

-.0569 

.410 

.0357 

.0105 

.0082 

-.0802 

.590 

.0116 

-.0314 

-.0486 

-.0099 

.770 

-.0855 

-.0905 

1244 

-.1709 

.870 

-.1916 

-.1726 

-.1709 

-.2200 

(RPFM201 

131.00 


131.00 


131.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSUF^  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  ) 


PACE  097 


O S 

©I 

tp* 


BETA  « B)  « -5.Q20  ALPHA  ( H) 

SECTION  ( lITiAIN  LND  GR  OR-0 


0A1B5  ORB  main  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

6*SI0  QtPSn  * H2.9B7  PO/PSF  ■ 2*17.1 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5030 

,8530 

X/CHL 

,050 

^.M358 

-.3M63 

-.3670 

-.3683 

,330 

.0563 

.0185 

.0615 

-.0310 

.MID 

.0529 

.0736 

,06M9 

-.0417 

.590 

.0150 

,0105 

.0099 

-.0363 

.770 

-.1398 

-.0573 

-.0709 

-.1036 

.878 

-,3M65 

-,1313 

-.1343 

-.1776 

beta  t 31 

* -B, 

.030  ALPHA  t 5} 

• E 

SECTION  ( 

IIMAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

,0760 

,3100 

.5030 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.M17M 

-.30BB 

-.3336 

-.4381 

,330 

,05M7 

.006M 

.0151 

-.0503 

-MIO 

-.0038 

,1303 

.1185 

,0013 

,590 

-,0330 

.0599 

.0650 

,0393 

,770 

-.1302 

-,0193 

-.0159 

-,O40B 

.878 

-.3I5B 

-,093M 

-.0745 

-.1434 

BETA  ( 3) 

* -5. 

.030  ALPHA  ( 61 

- 1C 

SECTION  t 

UMAIN  LND  GR  DR-0 

Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5B30 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.3773 

-,3B5M 

-.3101 

-.4478 

.330 

-.OM05 

-.0107 

-.0141 

^1613 

-.0530 

,M10 

-.0399 

.15MM 

.0436 

,590 

-,0Mt7 

,0959 

,1183 

.0935 

,770 

-.1377 

.0303 

,0340 

*0133 

.07S 

-,1879 

-.Q55M 

-.0379 

-,0B9B 

,aao  QtPsn  *-  hs.9S7 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 2117.1 


RUN  NO 


.MOO  Qipsn  * HB.sa?  po/psf  » 3117.1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO  « 


(RFFH30) 

131.00 


131.00 


131.00 


DATE  17  MAY  76 
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oa:s3  orb  main  gear  door  outer  surface 

BETA  t 3»  » -.010  ALPHA  I 1)  » .010  OIPSF)  » •*3.907  PO/PSF  - 3117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DMA IN  UND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

K/CtiL 

*050 

-.7327 

-.5570 

-,6mH 

-.1779 

.230 

1365 

-.0727 

-.1865 

*4t0 

-.0693 

-.0882 

-.1330 

-.2899 

,590 

-.1279 

-.1503 

1899 

-.2081 

,770 

-.3002 

-.2175 

-.2623 

-.3209 

.878 

-.M036 

-.2BH7 

-.2916 

-.3295 

BETA  t 3)  « -.010  ALPHA  t 3)  - 3.060  QIPSF)  • «»3.907  PO/PSF  - 3117.1  RUN  NO  • 

SECTION  1 DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6300 

-.5348 

-.5745 

-.4417 

.230 

-.0538 

-.1590 

-.0969 

-.2004 

.410 

-.1159 

-.0417 

-.0779 

-.2365 

.590 

-.1676 

-.1073 

-.1355 

-.2090 

.770 

-,3l4t 

-.1840 

-.2124 

-.2676 

.870 

-.4021 

-,2530 

-.2521 

-.2952 

BETA  I 3)  - -.010  ALPHA  I 31  « 4.130  QIPSFJ  - *13.907  PO/PSF  • 3117.1  RtW  NO  • 

SECTION  « DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.6517 

-.5225 

-.5311 

-.6517 

.230 

-.1124 

-.1778 

-.1675 

-.2588 

.410 

-.1865 

-.0021 

-.0262 

-.1934 

.590 

-.2037 

-,0727 

-.0796 

-.1348 

.770 

-.3174 

-.1503 

-.1572 

-.2009 

.078 

-.3090 

-.2226 

-.2054 

-.2623 

(RFFHaO) 

133.00 


133.00 


133.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A1E3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  1 3)  - -.010  ALPHA  ( H)  « B.SOD  OlPSFl  - HS.907  PO/PSF  ■ 3117.1  RUN  NO  - 

SECTION  e DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-.59Ha 

4837 

“,5355 

-.6305 

,c?3D 

-.3111 

.«97I 

“,1016 

-.3456 

.mo 

-,E47a 

.0837 

.0168 

-.1553 

.590 

“*2334 

-.0303 

-.0245 

-.0694 

,770 

1 177 

“.1074 

1405 

,87B 

“.3698 

-.1868 

-.1643 

-.5095 

BETA  1 3)  = -.010  ALPHA  ( 51  « 8.340  Q(PSF)  - 45.307  PO/PSF  - S117.I  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“.3551 

-.3775 

-.5221 

-.6306 

.230 

-.5945 

-.2776 

“,2507 

-.3310 

,410 

“-3558 

.0443 

,0667 

-.1243 

,590 

“.2673 

.0116 

.0340 

,0116 

.770 

“.3034 

-.0744 

-.0486 

-.0572 

,078 

-.3448 

-.1405 

-,1054 

-.1588 

BETA  t 3)  = -.010  ALPHA  ( B1  = 10.350  QlPSFl  - 45.907  PO/PSF  =•  5117. 1 RUN  NO  - 

SECTION  1 UHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5920 

,8530 

X/CML 

,050 

-.3176 

-.3486 

-.4072 

-.4302 

.230 

-.6313 

“,3003 

-.2693 

-.4675 

.410 

--429S 

-.0210 

,0030 

“,1262 

.590 

-.3124 

,0185 

,0513 

.0530 

,770 

-.3107 

-.0555 

-.0055 

,0030 

,878 

-,3302 

“,1365 

-.0641 

“,0969 

(RFFHaO) 

135.00 


I35.DD 


135.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  f m - S.030  ALPHA  I U « .020  QCPSF)  - H2.912  PO/PSF  - 2U7.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.8302 

-.7089 

-.7124 

-.7744 

*230 

-.3331 

-.3400 

-.3210 

-.4365 

-.3762 

-.1228 

1659 

-.3676 

.590 

-.3710 

-.1003 

-.2090 

-.2762 

.770 

-.2624 

-.2779 

-.3210 

.878 

-.5348 

-.3227 

-.3159 

-.3521 

BETA  ( «i)  = 5.030  ALPHA  t 2)  = 2.070  QfPSFl  «•  PO/PSF  ■ 2117. 0 RUN  NO  « 

SECTION  ( I IMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

';5o 

-.8015 

-.6913 

-.7180 

-.8653 

.230 

-.6723 

-.3432 

-.3329 

-.5707 

.410 

-.4311 

-.0900 

-.1192 

-.3243 

590 

-.3863 

-.1571 

-.I55H 

-.2071 

.7;o 

-.4483 

-.2295 

-.2209 

-.2502 

.878 

-.5086 

-.2933 

-.2622 

-.2984 

BETA  I m » 5,030  ALPHA  ( 31  ■ H.IBD  QIPSFj  • H2.9I2  PO/PSF**  2U7.0  RWI  NO  *• 

SECTION  I IIHAIN  LNQ  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-*6567 

-.6222 

-.7359 

-.8634 

.230 

-.9874 

-.3655 

-.3087 

-.5223 

.410 

-,5154 

-.0509 

-.0813 

-.2725 

.590 

-.4069 

-.1261 

-.1123 

-.1393 

.770 

-,4379 

-.2080 

r.1778 

-,1933 

.870 

-.4844 

-.2700 

-.2191 

-,2501 

CRFFHaOl 

133.00 


133.00 


133.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  « NAAU-751  ) 


PAGE  501 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { H)  » S.03D  ALPHA  t 4)  « 6.500  QlPSFl  ■ MS.915  PO/P5F  « 5117.0  RW  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

• 3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.5164 

-.5734 

-*7615 

-•8064 

•esD 

-.0486 

-•4474 

-.3559 

-•4629 

• HID 

-.5509 

-•0470 

-.0539 

-.8530 

• 590 

-.4815 

-.lies 

-. D74B 

-.0353 

• 770 

-.8098 

-.1408 

-.1419 

• 878 

-•4535 

-•sest 

-•1781 

-.1980 

BETA  C H)  = 5.030  ALPHA  t 5>  * 8.580  Q(PSF1  - HS.915  PO/PSF  » 2117,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

*5880 

•8530 

X/CML 

-050 

-.5184 

-.5866 

-.7590 

-.8883 

*830 

-•7845 

-•4848 

-.4888 

-•4710 

*410 

-.5303 

-.1073 

-.0458 

-.8038 

• 590 

-•4879 

-*1504  . 

-,040D 

-.0469 

*770 

-*4193 

-*8458 

-,0958 

-.0917 

.878 

-.4363 

-*3845 

-.1314 

-- 1435 

BETA  C HJ  = 5.030  ALPHA  t BI  = I0.3HO  QtPSF!  » H5.915  PO/PSF  « 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( l.JHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

• 0760 

.3100 

*5080 

*8530 

X/CML 
• D50 

-.5014 

-•5100 

-.5135 

-.5135 

.830 

-.8011 

-.4980 

-.5479 

-.4997 

*410 

-.6735 

-.1708 

-.8604 

-.3637 

.590 

-•5830 

-.1588 

-,0485 

-.0537 

*770 

-.4653 

-.8845 

-.0458 

.0013 

*878 

-.4418 

-.3803 

-.0899 

-.0537 

fWFKSO) 

133.00 


133.00 


133.00 


DATE  t7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  ) 


PAGE  90S 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  « lO.OSO  ALPHA  ( U - .030  QtPSFJ  • MR.900  PO/PSF  • 2117.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.9027 

-,7905 

-.8715 

-.6663 

.230 

-1.0476 

-.3402 

-.2937 

-.5197 

.410 

-.5594 

-.1522 

-.1901 

-.3437 

.590 

-.4765 

-.2367 

-.2246 

-.2436 

.770 

-.5300 

-.3195 

-.2016 

-.3040 

.870 

-.5087 

-.3799 

-.3126 

-.3351 

BETA  t 51  " 10.050  ALPHA  ( 2)  » 2.100  QtPSF)  • M2.900  PO/PSF  - 2117.2  RUN  NO  « 

SECTICM  « IIMAIN  LND  GR  pR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.7914 

-.7080 

-,9103 

-.7903 

.230 

-1,0327 

-.3916 

-.3123 

-.5725 

.410 

-,6139 

-.1331 

-.1813 

-.3347 

.590 

-.4812 

-.2554 

-.2054 

-.2244 

.770 

-.5070 

-.3623 

-.2623 

-.2744 

.078 

-.5398 

-.4270 

-.2847 

-.2933 

BETA  ( 5>  « lO.QiiO  ALPHA  ( 31  - 4.170  Q<PSF»  - 42,900  PO/PSF  ■ 2117.2  RUN  NO  - 

SECTION  « UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


^BML 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7146 

-.7974 

-1.0079 

-.7250 

.230 

-,7439 

-.5524 

-.3402 

-.5645 

.410 

-.5818 

-,2126 

-.1980 

-.3264 

'.590 

-.4000 

-.3074 

-,19B0 

-.2005 

,770 

-.4669 

-.4041 

- 2419 

-.2333 

.878 

-.5024 

-.4627 

-.2574 

-.2402 

{RFFH201 

134.00 


134,00 


134.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  I 


PAGE  9D3 


0A163  ORB  MAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  » 10.040  ALPHA  ( 4>  • 6.630  OIPSF)  ■ 46.900  PO/PSF  « 2117.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIAK-E  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.:530 

X/CHL 

,050 

-.7213 

-.8452 

-J,055l 

-1.2513 

,230 

-.6663 

-.8469 

-.5682 

-.6680 

.HID 

-.6972 

-.3531 

-.1690 

-.3135 

.590 

-.5492 

-.3307 

-.1483 

-.1363 

.770 

-.4667 

-,4150 

-.1010 

-.1741 

.878 

-.4546 

-.4664 

-.2120 

-.2017 

8ETA  t 51  = 10.040  ALPHA  ( 51  * 0.2BO  OIPSF)  ■ 42.900  PO/PSF  ■ 2117.2  RUN  NO  “ 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPQiJDENT  VARIATE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,6530 

X/CHL 

.050 

-.7144 

-.7282 

-.6989 

-.7040 

.230 

-.943B 

-.7230 

-.7644 

-.7239 

,410 

-.8489 

-.4540 

-.4643 

-.5816 

.590 

-.7213 

-.5022 

-,1815 

-.2004 

.770 

-.5954 

-.5885 

-.1176 

-.0659 

.078 

-.5022 

-.£■247 

-.1470 

-.0849 

BETA  ( 5)  = 10.050  ALPHA  t 6»  - 10.350  OIPSF)  « 42.900  PO/PSF  » 2117.2  RUN  NO  » 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPEMDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6801 

-.6921 

-.6852 

-.6783 

.230 

-.8302 

-.7146 

-.7370 

-.6990 

.410 

-.8077 

-.6318 

-.5731 

-.6018 

.590 

-.7335 

-.6921 

-.2108 

-.2747 

.770 

-.5472 

-.6697 

-.0642 

-.0193 

,878 

-.4437 

-.661  1 

-.0970 

-,02ll 

(RFFH20) 

134.00 


134.00 


134.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  I NAAL-7S1  J 


PAGE  SOH 


CA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUSP ACE 


tRFFMSn  t 03  FEB  76  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X. 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

1076*7000 

IN,  XO 

MACH 

.170 

ELEVON  •> 

5.000 

LREF 

X 

474.BIOO  INCHES 

YMRP 

m 

-ODOO 

IN.  YO 

8DFUAP  - 

-11.700 

SPDBRK  - 

25.000 

BREF 

n 

936.6800  INCHES 

2HRP 

m 

375.0000 

IN.  20 

PHl-N  « 

66.000 

THETAN  • 

lOB.ODQ 

scale: 

■ 

.0403 

PHl-M  « 

ee.Qoo 

THETAH  ■ 

ga.QQO 

BETA 

( 

1)  - -10.050  ALPHA  t 

t) 

* .050 

QtPSF)  * 42.917 

PO/PSF  - aiSO.7  RUN  NO 

« 105.00 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0366 

.0789 

,1633 

, 1392 

.230 

-.1073 

-.0262 

-.0348 

-.0817 

.410 

-.1055 

-.0573 

-.0762 

1262 

.590 

-.0659 

-.0900 

-.1021 

-.1159 

.770 

-.1314 

-.1383 

-.1538 

1762 

.079 

-.2107 

-.2055 

-.1883 

-.2038 

BETA  in-  -10.030  ALPHA  t 8)  » 2.160  QIPSF)  • 42.917  PO/PSF  - 2120.7  RUN  NO  - lOS.OO 

SECTION  t IIHAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-i0778 

-.0641 

.146! 

.1616 

.230 

-.D34B 

.0202 

.0185 

-.0366 

.410 

-.0366 

-.0055 

-.0210 

-.0710 

.590 

-.0107 

-.0417 

-.0538 

-.0641 

.770 

-.0796 

-.0952 

-.1072 

-.1210 

.878 

-.1624 

1624 

-.1451 

-.1589 

BETA  I n = -IQ.OSO  ALPHA  t 31  = 4.190  QlPSF)  * 42.917  PO/PSF-  2120.7  RUN  NO  - 105.00 


SECTION  I llMAlN  LND  GR  OR-0  DEPE>«DENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. .0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1212 

-.2283 

-.1074 

.1997 

.230 

.0323 

.0790 

.0721 

.0203 

.410 

.0289 

.0444 

.0306 

-.0176 

,590 

.0444 

.0099 

-.0004 

-.0142 

.770 

-.0263 

-.0453 

-.0573 

-.0608 

.878 

-.1126 

-,l!60 

-.0990 

-.1109 

DATE  17  MAY  76 


TAeULATEO  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  > 


PACE 


0AI63  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n « -10.050  ALPHA  t m - 6.250  QtPSF>  • H2.917  PO/PSF  - 2120.7  RUN  NO  « 

SECTION  I tlMAIN  LND  CR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 05U 

-.0864 

-.2534 

-.2586 

.2179 

.230 

.0959 

.1207 

,1321 

.0426 

.mo 

,0891 

.0959 

.0925 

.0650 

.590 

.0909 

.0581 

.0546 

.0512 

.770 

.0185 

-.0038 

-.0124 

-.0107 

.878 

-.0692 

-.0770 

-.0606 

-.0744 

BETA  t 1)  = -10.050  ALPHA  t 5)  - 8.3^0  QCPSF)  ■ H2.9J7  PO/PSF  ■ 2120.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0659 

1934 

-.2037 

.1753 

.230 

.1460 

.1822 

,1993 

.1030 

.410 

.1426 

. 1470 

.1495 

.1099 

.530 

. 1392 

.1081 

.1039 

.1064 

.770 

.0616 

.0409 

.0409 

.0495 

.078 

-.0262 

-.0314 

-.0141 

-.0245 

BETA  C n = -10.050  ALPHA  ( 61  » 10.H30  O(PSF)  ■ H2.917  P0/P5F  - 2120.7  RUN  NO  ~ 

SECTION  ( I > HA IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0382 

1466 

-.1346 

-,1019 

.230 

,1802 

,2093 

.2093 

. 1321 

-410 

, I8BB 

,2000 

.2093 

.1562 

.590 

.1785 

,1544 

.1648 

.1699 

.770 

,0925 

,0B9Q 

0908 

.1062 

.078 

,0064 

,0099 

.0340 

.0150 

(RFFM2I) 

105.00 


105.00 


105.00 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  ) 


PAGE  906 


DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( ai  - -5,050  ALPHA  t IJ  « .070  QtPSn  » ^^.950  PO/PSF  ■ 2IS0.6  RUN  NO  • 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eHL 

.0760 

.3100 

.5850 

,B530 

X/CML 

.050 

-.5355 

“.50B9 

-.5451 

.0306 

.S30 

-.0331 

-.0841 

-.1579 

.mo 

-.0555 

- . 0745 

-. 1003 

-.  I486 

. 590 

-,050H 

nm 

-.1469 

- . 5579 

.770 

-.1659 

-.5003 

-.2279 

,B78 

-.21^1 

-.5579 

-.5557 

-.5455 

BETA  ( 2)  - -5.050  ALPHA  { 2)  = 2.  J30  QIP5F)  “ >12.950  PO/PSF  » 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  rjp 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5950 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4985 

.4596 

-.5570 

.0513 

.530 

.0085 

.7160 

.0093 

-.0765 

.410 

-.0038 

- . "10 

-.0417 

-.1075 

.590 

-.0090 

-.Cr. 

-.0917 

1589 

.770 

-.0986 

i5L  -: 

.1538 

-.1005 

.87B 

-.1900 

-.1900 

■965 

-.2106 

BETA  t 2>  =■  -5.050  ALPh.  > 3)  H.160  QtPSF)  - 42.950  PO/PSF  « 2120.8  RUN  NO  - 

SECTION  « DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4571 

-.3695 

-.4243 

-.0030 

.530 

.0478 

.0306 

.0700 

-.0538 

.410 

.0456 

.0323 

.0185 

-.0779 

.590 

.0571 

-.0176 

-.0331 

-.0745 

*770 

-.0745 

- . 0048 

1089 

-.1503 

.870 

-.1779 

-.1537 

-.1503 

-.2050 

(RFTMan 

106.00 


105.00 


105.00 


ORIGINiUi  PAGE  IS 
OE  POOR  QUA2OTJ 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA IBS  ( NAAL-75t  1 


PAGE  907 


DA I 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t ■ -5.060  ALPHA  t i+I  ■ 6.2W0  QIPSF)  » M2.950  PO/PSF  - 2120. B RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4393 

-.3360 

-.3550 

-.2741 

.530 

.0638 

,0219 

,0667 

-.0124 

.410 

,0501 

.0056 

.0770 

-.0313 

.590 

.0871 

.0271 

.0202 

-.0107 

.770 

-.1329 

-.0434 

-.0537 

-.0864 

.878 

-.2310 

-,1157 

-.1071 

-.1604 

BETA  t 2)  = -5.060  ALPHA  t 5)  =■  8.320  Q(pa^)  » 42.950  PO/PSF  - 2120, B RUN  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4216 

-.3047 

-.3116 

-.4389 

.230 

.0597 

.01  15 

.0150 

-,0519 

.410 

-.0004 

.1285 

.1302 

.0099 

.590 

-.0141 

.0718 

.0752 

.0511 

.770 

-,1242 

-.0038 

-.0021 

-.0313 

.078 

-.2015 

-.0777 

-.0571 

-.1207 

BETA  ( 2)  = -5.060  ALPHA  ( 6»  « 10.400  QIPSF)  ■>  42.950  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BtiL 

.0760 

,3100 

.5seo 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3669 

-.2602 

-.3049 

-.4374 

.230 

-.0503 

-.0124 

-.0107 

-.0503 

,410 

-.0331 

,1613 

.1716 

.0477 

,590 

-.0313 

.1079 

.1269 

,1062 

-770 

-.1174 

.0322 

.0460 

.0340 

.078 

-,1724 

-,0302 

-.0124 

-,0709 

irffhbd 

106.00 


108.00 


105.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  I NAAL-751  ) 


PACE  908 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHSt) 

BETA  t 3)  ■ -.030  ALPHA  f U • .060  QtPSF)  ■ ‘•B.BBB  PO/PSF  - SISO.B  RUN  NO  - 107.00 


SECTION 

( IIHAVN 

LND  GR  OR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7291 

-.5499  - 

.6309 

-.1064 

.530 

-.0H51 

-.1399  - 

.0693 

-.1030 

.mo 

-.0693 

-.0762  - 

. 1210 

-.2012 

.590 

-.1158 

-.1399  - 

.1795 

-.2700 

.770 

-.2950 

-.2071  - 

.2467 

-.3018 

.070 

-,39m 

-.2708  - 

.2777 

-.3156 

BETA  t 3)  ■=  -.030  ALPHA  t 21  = 2,130  QCPSFJ  “ M2. 928  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  « 107.00 

SECTION  I tlMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6861 

-.5293 

-.5630 

-.4569 

.230 

-.0486 

-.1509 

-.1020 

-.2002 

.410 

-.1158 

-.0296 

-.0650 

-.2279 

.590 

-.1571 

-.0968 

-.1210 

-.1899 

,770 

-.3070 

-.1709 

-.1950 

-.2485 

.078 

-.3846 

-.2398 

-.2330 

-.2012 

BETA  I 3)  * -.030  ALPHA  t 3)  « 4.230  QfPSF)  » 42.928  PO/PSF  • 2120.6  RUN  NO  ■ 107.00 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6402 

-.5126 

-.5247 

-,6489 

.230 

-.1880 

-.1728 

-.1746 

-.2600 

.410 

-.1935 

.0064 

-.0142 

-.1797 

.590 

-.2004 

-,0607 

-.0642 

-.1159 

.770 

-.3074 

-,1349 

-.1383 

-.1866 

,078 

-.3746 

-.2039 

-.1901 

-.2435 

DATE  17  MAY  76 


PACE  909 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  C NAAL-751  ) 

0AI63  ORS  MA!N  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3J  » -.030  ALPHA  < m » S.SHO  QtPSF)  « 42.938  PO/PSF  » 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.5650 

-.4677 

-.5290 

-.6060 

.530 

-.3401 

-.1955 

-.1728 

-.3401 

.410 

-.5539 

.0323 

.0237 

-.1435 

.590 

-.5558 

-.0280 

-.0145 

-.0538 

.770 

-.2970 

-.1030 

-.0900 

-.12U 

.87B 

-.3555 

-.1711 

-.1469 

-.1849 

BETA  « 3)  - -.030  ALPHA  t 5)  - 8.310  QCPSFJ  - 42.928  PO/PSF  « 2120. B RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5050 

.5530 

X/CHL 

.050 

-.3465 

-.3738 

-.5080 

-.6516 

.530 

-.6051 

-.2791 

-.5619 

-.3573 

.410 

-.3548 

.0460 

.0701 

-.1294 

.500 

-.2502 

.0205 

.0460 

.0168 

.770 

-.5929 

-.0540 

-.0365 

-.0417 

.078 

-.3359 

-.1415 

-.0933 

-.1432 

BETA  < 3)  = -.030  ALPHA  ( 65  = 10.400  QlPSFl  - 42.928  PO/PSF  - 2120. B RUN  NO  “ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BHL 

,0760 

.31 00 

.5320 

.0530 

x/criL 

.050 

-.3068 

-.3351 

-.3860 

-.4101 

.530 

-.6167 

-.2913 

-.5655 

-.4655 

.410 

-.4256 

-.0210 

-.0090 

-.1260 

.590 

-.3068 

.0288 

.0615 

.0615 

.770 

-.3017 

-.0451 

.0116 

.0236 

.878 

-.3523 

-.1560 

r.0451 

-.0757 

{RFFH21 1 
107.00 


107,00 


107.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  > 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  0R3  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUIVACE 

BETA  ( H)  » 5.000  ALPHA  t H ■ .070  Q«PSFl  - RB.9I7  PO/PSF  ■ BlgO.5  RUN  NO  « 

SECTItW  I MHAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.BS30 

X/CML 

.050 

-.0530 

-.7032 

-.6900 

-.7687 

.530 

-.3507 

-.3380 

-.3139 

-.4396 

.410 

-.3793 

-.1123 

-.1537 

-.3552 

.590 

-,3535 

-.1761 

-.1967 

-.2622 

,770 

-.4483 

-.2484 

-.2589 

-.3001 

,878 

-.5189 

-.3070 

-.2967 

-.3363 

BETA  t H)  » 5.000  ALPHA  C S)  » g.lHO  Q(PSF)  » RB.917  PO/PSF-  2160.5  JN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

,050 

-.7825 

-.6300 

-.7187 

-.8617 

,230 

-.7119 

-.3HB4 

-.3294 

-.5723 

,410 

-.4345 

-.0865 

-.1089 

-.3139 

,590 

-.3725 

-.1H68 

-.1416 

-.1099 

*770 

-.4362 

-.6191 

-.2088 

-.2312 

.078 

-.4931 

-.5777 

-.2484 

-.2812 

BETA  I R)  * 5.000  ALPHA  ( 3)  « H.160  QCPSF)  - H2.917  PO/PSF  - 2160.5  RUN  NO  • 

SECTION  e n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIAffl.E  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6056 

-,5953 

-,7384 

-.8505 

.230 

-.9936 

-,37B0 

-,3142 

-.5159 

.410 

-.5263 

-.0406 

- . 0728 

-.2625 

.590 

-,3952 

-. 1 159 

-.1021 

-.1297 

,770 

-.4314 

-.1989 

1642 

-.1745 

,878 

-.4694 

-.2607 

-.2021 

-.2331 

IRFFHBl ) 
lOB.OO 


108.00 


106.00 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


DATE  17  HAY  76 


PAGE  911 


OA I 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  mFFH21) 

BETA  ( m « 5.000  ALPHA  ( m - 6.350  QlPa^l  - H2.917  PO/PSF  • BIBO.B  RIW  NO  « lOB.OO 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CML 

.050 

-.sme 

-.5752 

-.7547 

-.7927 

.B30 

-,B169 

-.4509 

-.3601 

-.4595 

.HID 

-.5441 

-.0521 

-.0487 

-.2179 

.590 

-.4060 

-,1100 

- . 0660 

-,0Bt5 

.770 

-.4112 

-.2075 

-.1298 

-,12BI 

.B70 

-,4440 

-.2766 

-.1644 

-.1799 

BETA  ( i*)  = 5.000  ALPHA  ( 51  - 8.320  QtPSFl  - 42,917  PO/PSF  - 2120.5  RUN  NO  - 108, 00 

SECTION  t n HA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

- .5820 

.0530 

X/CML 

.050 

.2470 

.2892 

-.4200 

-.3192 

.230 

.0314 

.0062 

,0857 

-.5035 

.410 

-.2448 

-.0809 

,1374 

-.7034 

.590 

,2292 

.2395 

.1973 

-.5208 

.770 

.2551 

,2408 

.2044 

-.4191 

.87B 

.2582 

.2665 

.IB21 

-.4105 

BETA  ( 4)  * 5.000  ALPHA  ( 6)  - 10.3SD  Q(PSF)  « 42.917  PO/PSF  - 2120.5  RUN  NO  * lOB.OO 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4944 

-.4996 

-.4772 

-.4875 

.230 

-.7801 

-.4944 

-.5374 

-.4023 

.410 

-.6751 

-.1932 

-.2792 

-.3842 

.590 

-.5219 

-.1673 

-.0520 

-.0675 

.770 

-.4582 

-.2661 

-.0296 

.0105 

.878 

-.4324 

-.3059 

-.0692 

-.0348 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE  9ia 


0A1G3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SimPACE 

BETA  ( 5)  - 10.080  ALPHA  CD-  .0^0  QlPSFl  ■ »|8.895  PO/PSF  - BI20.B  RUN  NO  « 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VWUABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8887 

-.7759 

-.8707 

-.6932 

.eso 

-1,0568 

-.3453 

-.8802 

-,5182 

.410 

-.5708 

-.1434 

-.1830 

-.3330 

.590 

-.4588 

-,8861 

-.8198 

-.8347 

.770 

-.5174 

-.3183 

-.8698 

-.8899 

.878 

-.5691 

-.3726 

-.8951 

-,3509 

BETA  ( 5)  - 10.080  ALPHA  t 8)  - 8.180  QtPSFl  « H8.895  PO/PSF  ■»  £180.6  RUN  HO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

,0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-,7585 

-.7646 

-.9126 

-.7904 

.830 

-1.0153 

-.3997 

-.3153 

-.5718 

.410 

t.6045 

-.1318 

-,1748 

-.3839 

.590 

-.4588 

-.8517 

1931 

-.8138 

.770 

-.4840 

-.3549 

-.8448 

-.8534 

.878 

-.5150 

-.4169 

-.8671 

-.8740 

BETA  ( 5)  « 10.080  ALPHA  I 31  » 4.190  GfPSFl  <■  18.895  PO/PSF  « 8180.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7138 

-.7908 

-1,0838 

-.7870 

.230 

-,7373 

-.5716 

-.3404 

-.5309 

,410 

-,5699 

-.8075 

-.1908 

-.3179 

.590 

-.4681 

-.3084 

-.1919 

-.1919 

.770 

-.4698 

-.3990 

-.8265 

-.2178 

.878 

-.4784 

-.4491 

-,8480 

-.8830 

(RFFM81 ) 
IDS. 00 


109.00 


109.00 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  1 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I 5J  » 10.010  ALPHA  ( 41  - 6.250  QtPSFI  - 42.895  PO/PSF  • £120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-,70B5 

-.8295 

-1.0489 

-1.1560 

,530 

-.6520 

-.0243 

-.5773 

-.6931 

.^♦10 

-.7000 

-.3977 

-.1662 

-.3096 

.590 

-.5393 

-.3303 

1334 

-.!239 

.770 

-,H599 

-.40!  1 

-.1610 

-.1610 

.878 

-.H23B 

-.4616 

-.2007 

-.1852 

BETA  ( 51  » 10.010  ALPHA  ( 51  = 8.360  OCPSFl  » 42.895  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  t 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6948 

-.7017 

-.6793 

-.6793 

.230 

-.8860 

-.7137 

r.7465 

-.7120 

.410 

-.8326 

-.4932 

-.4932 

-.BOBS 

.590 

-.6932 

-.5397 

-. 1899 

-.1916 

.770 

-.562! 

-,5965 

-.0968 

-.0434 

.878 

-.4621 

-.5948 

-.1227 

-,0539 

BETA  { S)  = ID. DIO  ALPHA  t 6)  = 10.420  Q(PSF)  - 42,835  , PO/PSF  - 2120,6  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6575 

-.6747 

-.5644 

-.6506 

.230 

-.7972 

-.7040 

-.7178 

-*6850 

.410 

-.7782 

-.6557 

-.5626 

-.6609 

.590 

-.7006 

-.6954 

-.E!77 

-.2729 

.770 

-.5229 

-.6644 

- . 0538 

-.0055 

.878 

-.4332 

-.5437 

-.0866 

-.0142 

(RFFH2I 1 
109.00 


109.00 


109.00 


DATE  17  MAY  76 


TASULATEO  PRESSURE  DATA 
DA 163  ORB 


0AI63  C NAAL-751  ) 

MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


PAGE  9I<^ 

tRFFMea)  I 03  FE0  76  J 
PARAMETRIC  DATA 


SREF  « SB90.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1076. 

LREF  « 

M7H.810D 

INCHES 

YMRP  ” 

BREF  = 
SCALE  - 

936.6800 

.0405 

INCHES 

ZMRP  » 

375, 

beta  I 1 ) 

SECTION  < 

-10. 
UMA1N  1 

020  ALPHA  ( 1) 

LND  GR  DR-0 

K 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.030 

-.034B 

.0943 

.1649 

,1407 

.630 

-.1060 

-.0667 

- . 0696  - 

,0865 

.mo 

-.0905 

-.0560 

-.0710  - 

.1196 

,590 

-.0663 

- . 0865 

-.0951  - 

,1088 

.770 

-.1661 

-.1369 

-,1467  - 

.1674 

.07B 

-.6035 

-.1967 

-.1816  - 

.1904 

BETA  t 1 ) 
SECTION  t 

= -lO.OEO  ALPHA  ( 5) 

DMAIN  LND  GR  DR-0 

« 6 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5860 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0866 

-.0519 

. 1490 

,1661 

.630 

-.0313 

.0670 

,0184  - 

.0330 

,mo 

-.0313 

-.0061 

-.0196  - 

.0B5B 

.590 

-,0061 

-.0381 

- . 0450  - 

.0666 

.770 

-.0746 

-.0097 

-.1034  - 

.1176 

.878 

-.1549 

-.1567 

-.1395  - 

.1515 

BETA  ( n 
SECTION  C 

= -10.020  ALPHA  ( 3) 

DMA  IN  LND  GR  OR-0 

= 4 

Y/BML 

.0760 

.3100 

-5850 

,8530 

X/CML 

,050 

-.1177 

-.6315 

-,1165 

. 1995. 

,630 

,035s 

.0789 

.0760 

,0654 

,0340 

.0513 

.0340  - 

.0154 

.590 

.0470 

.0115 

,0030  - 

.0107 

,770 

-.0645 

-.0435 

-.0551  - 

.0573 

,878 

-,1073 

-.1165 

-.0935  - 

.1056 

MACH 

BDFLAP 

PHl-N 

PHI-M 


.060  QtPSF)  ■ H3.010 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


aiao*8 


RUN  NO 

c 


.170 

.000 

BG.OOO 

BB.ODD 

« MO, 00 


ELEVON 

SPDBRK 

THETAN 

THETAH 


5.0Q0 

65,000 

108.000 

S8.C00 


.no  QIPSF)  • M3.010  PO/PSF  « eiBO.8 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


110,00 


.160  QIPSF)  « H3.010 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « aiEo.a 


RUN  NO 


no. 00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PACE 


0AI63  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SlffiPACE 

BETA  ( n - -lO.Oeo  ALPHA  t ■ 6.230  QtPSFJ  - H3.0I0  PO/PSF  ■ 2120.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/ChL 

.050 

-.0915 

“.5558 

,5504 

.530 

.0973 

,1350 

.1333 

.0458 

.HIO 

.0887 

. 1007 

.0973 

.0681 

.590 

.0973 

.0630 

.0595 

,05Bl 

.770 

.0535 

.0047 

-.0075 

-.0075 

.870 

-.0638 

“,0706 

“.0535 

-,0675 

BETA  t 1)  = -10.020  ALPHA  t 5)  = B.E90  QtPSF)  - t3.0IO  PO/PSF  - 2120.8  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHU 

,050 

-.0691 

-.1915 

-.1998 

. 1735 

.530 

. 1474 

.1818 

.1044 

.410 

.1457 

.1509 

U55B  ^ 

.1096 

.590 

,1453 

.1113 

.1130 

.1113 

.770 

.0665 

.0477 

,0460 

,0559 

.878 

-.0544 

-.0596 

--0I07 

-.0557 

BETA  C 11  = -10.020  ALPHA  t B)  » 10.380  QtPS^I  - 43.010  PO/PSF  - 2120.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LN[J  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0399 

-.1-64 

“.1310 

-.1000 

.530 

-1817 

.5159 

,5107 

, 1370 

.410 

.1919 

.5055 

.5107 

. 1577 

.590 

.1817 

.1594 

.1680 

-1697 

.770 

-0995 

.0906 

,0941 

.1130 

.878 

-0133 

.0150 

.0391 

,0505 

(RFFH221 

110.00 


110.00 


110.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-791  » 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( S)  « -5.0S0  ALPHA  i t)  « ,020  Q(PSn  « H2.915  PO/PSF  » 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  C 11 MAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

*8530 

X/CML 

.050 

-.5373 

-.51H8 

-.5511 

*0289 

.530 

-.0H55 

-*0514 

-.0842 

-*1247 

.HID 

-.0556 

-.0746 

-.1005 

-.1419 

.590 

-.050H 

-.1143 

-.1471 

-.2202 

.770 

-.126H 

-.1644 

1972 

-.2202 

.078 

-.2127 

-.2248 

-.2196 

-.2306 

BETA  I ei  - -5.020  ALPHA  t 2)  » £.100  OtPSFl  - H2.915  PO/PSF  » 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4941 

-.4208 

-.5251 

.0494 

.230 

.0118 

.0150 

.0133 

-*0726 

.410 

-.0004 

-.0193 

-.0382 

-.1087 

.590 

-.0055 

-.0657 

-.0915 

-.1552 

.770 

-.0967 

-.1242 

-.1518 

-.1827 

.078 

-.1844 

-.1862 

-.1827 

-.2120 

BETA  t 21  = -5.020  ALPHA  I 3)  = H.150  OtPS^l  « H2.915  PO/PSF  - 2120.6  RlW  NO  - 

SECTION  ( 1 IMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABL£  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4603 

-.3690 

-.4884 

-.DQS5 

,230 

*0495 

.0271 

,0805 

-.0503 

.410 

-0478 

.0357 

.0202 

-.07GB 

.590 

.0306 

-,0141 

-.0295 

-.0737 

.770 

-.0727 

-*0813 

-.1054 

-. 1485 

-878 

-.1847 

-*1502 

-.1485 

-.1367 

(RFFH22) 

ni.oo 


111.00 


111.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  i NAAL-731  ) 


PAGE  917 


0AtG3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 2»  ■ “5.0B0  ALPHA  t 4)  » 6.230  Q(PSF)  ■ HS.915  PO/PSF  ■ 5120.6  RUN  NO  • 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5950 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3350 

-.3557 

-,2781 

.530 

.0B34 

,0502 

.0851 

-.0090 

'.mo 

.05H7 

.GB5S 

.0772 

-.0597 

.590 

.0571 

.0323 

.0554 

-.0107 

.770 

-.1333 

-,0Hia 

-.0551 

-.0043 

.07B 

-.2580 

-.1155 

-.1004 

-.1551 

BETA  C 2)  » -5.020  ALPHA  ( 5)  »■  8.290  QIPSFJ  - 42.915  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAJN  LND  GR  DR-0  OEPENt^NT  VARiABLE  CF 


Y/BML 

.0760 

,3t00 

,5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4194 

-.5970 

-.3142 

-.4349 

.230 

.0599 

.0151 

,0151 

-,0573 

.410 

.0013 

.1341 

.1353 

.0099 

.590 

-.0090 

.0737 

.0053 

.0513 

.770 

-.1558 

.0030 

.0013 

-,0262 

.870 

-.1355 

-.0711 

-.0521 

-.1176 

BETA  C 2)  = -5.020  ALPHA  t 61  = IQ.3B0  QIPSFJ  • 42.915  PO/PSF  ■ 2120.6  RIM  NO  - 

SECTION  I IJMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3516 

-.2551 

-.3102 

-.4359 

.230 

-.0572 

-.0107 

-.0038 

-.0503 

.410 

-.0348 

.1648 

.1734 

,0529 

.590 

-.0313 

.1097 

.1287 

.1097 

.770 

-.1157 

,0357 

.0529 

.0340 

.078 

-.1708 

-.0365 

-.0072 

-.0641 

(RFFH22) 

111. 00 


111.00 


111. 00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  918 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3J  » .010  ALPHA  ( IJ  - .010  Q(PSF)  - H3.015  PO/PSF  - 21B0.B  RUN  NO  • 


SECTION  1 

! DHA’iN 

LND  GR  OR- 

0 

DEf^ENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.Q53Q 

X/CHL 

.050 

».7EH0 

-.5457  - 

.6297 

-.1941 

«.O390 

-.1393  - 

.0690 

1804 

.mo 

-.0655 

- . 0750  - 

.1170 

-.2782 

.590 

-.1118 

-.1350  - 

.1753 

-.2696 

.770 

-.2919 

-.2010  - 

.2439 

-.2987 

.B78 

-.3845 

-.2644  - 

.2730 

-.3107 

BETA  [ 31  « .010  ALPHA  ( 31  » S.090  QlPSFl  - H3.015  PO/PSF  - 2120.6  RW  NO  = 

SECTION  1 DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CKL 

,050 

-.6770 

-.5241 

-.5585 

-.4726 

.230 

-.0519 

-.1601 

1017 

1979 

.410 

-.1189 

-.0296 

-.0639 

-.2253 

.590 

-.1549 

-.0914 

-.1171 

-.1875 

.770 

-.2992 

-.1669 

-.1893 

-.2442 

.078 

-.3833 

-.2322 

-.2305 

-.2734 

SETA  1 31  «=  ' .010  ALPHA  ( 3)  » 4.m0  QIPSFJ  « H3.015  PO/PSF  - 2120.S  RUN  NO  » 

SECTION  C IIMAIN  LNO  GH  DR-0  DEPENDWT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

--6391 

-.5082 

-.5220 

-.6477 

.230 

-.1278 

-.1777 

-.1674 

-.2603 

.410 

-.1915 

.0082 

-.0124 

-.1794 

.590 

-*1966 

-.0589 

-.0623 

-.1157 

.770 

-.3034 

-.1329 

-. 1364 

-.1046 

.870 

-.3688 

-.2018 

1863 

-.2397 

(RFFM22) 

112.00 


112.00 


112.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-75I  » 


PAGE  919 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  5URTACE 

BETA  C 31  ■ .010  ALPHA  1 • 6. 200  QtPSFl  » H3.015  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  OR-0  DEPEhmENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

x/cml' 

.050 

-,5521 

-.M69I 

-.5346 

-.6638 

.230 

-.3H67 

-.1882 

-.1796 

-.3381 

.HIO 

-.2537 

.0357 

,0254 

-.1434 

.590 

-.2227 

-.0228 

-.0124 

-.0521 

,770 

-.29S7 

-. ID20 

-.0900 

-,II5B 

.878 

-.3519 

-.1692 

,1417 

-.1030 

BETA  1 31  » .010  ALPHA  t 5>  - 8.290  QlPSFJ  • H3,015  PO/PSF  • 2120.6  RUN  NO  • 

SECTION  t DHAIN  LND  CR  DR-0  DEPENCENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.3377 

-.3773 

-.5082 

-.6183 

.230 

-.6046 

-.2861 

-.2758 

-.3274 

.410 

-.3567 

.0480 

,0718 

-.1260 

,590 

-.2603 

.0219 

.0460 

.0202 

,770 

-.2895 

-.0540 

-.0331 

-.0382 

,878 

-.3326 

-.1329 

-.0099 

-.1363 

BETA  I 3)  - .010  ALPHA  t SJ  » 10.370  QIPSFJ  « H3.01S  PO/PSF  « 8120.6  BW  NO  ■ 

SECTION  C DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8520 

X/CML 

.050 

-.3011 

-.3355 

-.3836 

-.4076 

.230 

-.6070 

-.2091 

-.2667 

-.4661 

.410 

-.4283 

-.0244 

-.0099 

-.1258 

.590 

-.3063 

,0322 

.0614 

.0614 

.770 

-.3028 

-.0433 

.0150 

.0235 

.878 

-.3200 

-.1224 

-.0399 

-.0691 

(RFFH22) 

112.00 


112.00 


112.00 


DATE  17  MAY  76 


TAGULATED  PflESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE  980 


0AI63  0R8  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { ■ 5. OHO  ALPHA  t 1)  » .000  Q(PSFJ  » He.905  PO/PSF  - 2120,6  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,8267 

-.7030 

-.7013 

-.7717 

.230 

-.3680 

-.3308 

-.3199 

-.4453 

.410 

-.3000 

-.U03 

-.1533 

-.3525 

.590 

-.3525 

-.1739 

I92B 

-.2590 

.770 

-.2443 

-.2563 

-.2976 

.878 

-.5140 

-.3027 

-.2924 

-.3285 

BETA  C H)  = 5. OHO  ALPHA  I 21  = 2.080  O(PSF)  « H2.905  PO/PSF  « 2120. 6 RUN  NO  ■» 

SECTION  t 11 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7839 

-.6736 

-.7201 

-.8647 

.230 

-.7338 

-.3402 

-.3275 

-.5840 

.410 

-.4394 

-.0847 

-.1088 

-.3154 

,590 

-.3723 

-.1450 

-.1415 

-.  1898 

.770 

-.4377 

-.2173 

-.2035 

-.2242 

.078 

-.4911 

-.2750 

-.2448 

-.2759 

BETA  t H)  = 5.030  ALPHA  t 3)  “ 4,170  O(PSF)  - 42.905  PO/PSF  - 2120. S RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DFl-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6033 

-.5930 

-.7360 

-.8497 

.230 

-.9824 

-.3063 

-.3139 

-.5155 

.410 

-.5344 

-.0417 

-.0693 

-.2605 

,590 

-.3983 

-.114! 

-.0969 

-.1244 

.770 

-.4276 

-.1881 

-.1606 

-.1709 

.878 

-.4690 

-.2553 

-.1985 

-.2260 

(RFFH22) 

113.00 


113.00 


113.00 


ORIGINAL’  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALETSI 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  PRES5USE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PAGE  331 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C t»)  » 5.030  ALPHA  I 4)  - 6.220  Q(PSF)  * 42.905  PO/PSF  » 2J20.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  UNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0750 

.3100 

.5800 

,8530 

X/CML 

,050 

-,5005 

-.5704 

-,7504 

-,7971 

-S30 

-.8040 

-.4530 

-.3633 

-,4530 

,410 

“,5378 

-.0436 

-.0487 

-.0181 

,590 

“,4065 

-.1110 

-.0608 

-.0781 

,770 

-.4099 

-.0006 

-*  1048 

-.1013 

,878 

-,4376 

-.0700 

-.1576 

-.1749 

BETA  ( 4)  = 5.030  ALPHA  I 5>  * B.280  QtFSF)  “ 42.905  PO/PSF  « 2120.6  RUN  NO  » 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

,5000 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4931 

-.5765 

-.7407 

-.0822 

.030 

-.7010 

-.4053 

-.4353 

-.4715 

.410 

-.5057 

-.1046 

-.0366 

-.1980 

.590 

-,4180 

-.1540 

-.0080 

-.0297 

.770 

-.4076 

-,0454 

-.0708 

-.0694 

,078 

-,4!45 

-.3160 

-.1091 

-.1194 

BETA  t 4)  * 5.030  ALPHA  t 6)  * 10.350  QtPSF)  - 42.905  PO/PSF  « 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-,4873 

-.4977 

-.4800 

-.4750 

,030 

-.7806 

-.4905 

-.5300 

-.4770 

.410 

-,6704 

1970 

-.0018 

-,3899 

.590 

-.5184 

-.1661 

-.0504 

-.0710 

.770 

-,45B9 

-.0007 

-.0314 

.0151 

,878 

-.4050 

-.3800 

-.0605 

-.0045 

IRFFH22) 

113.00 


113.00 


113.00 


i . / MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 


PAGE  958 


QA1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFH82) 

BETA  ( B)  » 10.060  ALPHA  ( 11  - .030  QtPSFl  » MB.BHO  PO/PSF  • 3120. 7 RUN  NO  ~ IIH.OO 

SECTION  t IIMAIN  LNO  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.05D 

-.8616 

-,7770 

-.0616 

-.6976 

• S30 

-1.07HI 

-,3369 

-.2869 

-.5112 

.HIO 

-.5647 

-,1402 

-.1798 

-.3283 

.590 

-.4560 

-.2213 

-.2109 

-.2299 

.770 

-*5!47 

-.3110 

-.2644 

-,2834 

.878 

-.5630 

-.3714 

-.2BBB 

-.3162 

BETA  ( 51  = 10.060  ALPHA  I 3)  =>  3.090  QtPSFl  » H3.04O  PO/PSF  " 8130.7  RUN  NO  " 114,00 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.7651 

-.7651 

-.9119 

-.7703 

.230 

-,9399 

-,3B53 

-.3094 

-,5BB3 

.410 

-.6020 

-.1298 

-.1730 

-.3249 

.590 

-,4596 

-.2430 

-.1920 

-,2092 

,770 

-.4820 

-.3543 

-.2438 

-.2524 

,878 

-.5096 

-.4164 

-.2628 

-.2662 

BETA  ( 5)  = tO.OBO  ALPHA  t 3)  - 4.150  QtPSFl  ■ 48.840  PO/PSF  - 8ie0.7  RUN  NO  » 114.00 

SECTION  t DMAIM  LND  GR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

-.7057 

-.7921 

-I. 0168 

-,7316 

.830 

-.7281 

-,5898 

-,3305 

-.5414 

.410 

-.5708 

-.2078 

-,1808 

-.3133 

.590 

-,4567 

-.2925 

-*1871 

-.1871 

.770 

-,4602 

-,3920 

-.2199 

-.2113 

.078 

-.4723 

-,4412 

-.2337 

-.2147 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  sas 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I 5)  » 10.060  ALPHA  ( t)  - 6.340  Q(PSF)  - 43.640  PO/PSF  - 3130.7  RUM  NO  • 

CrCTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7106 

-.8160 

-1.05U 

-1.1323 

.530 

--66H0 

-.8057 

-.5793 

-.6912 

.ttIO 

-.6882 

-.4117 

-. 1714 

-.3149 

.590 

-,5H82 

-.3460 

-.1348 

-.1248 

.770 

-.4531 

-.4099 

-. 1534 

-.1490 

.870 

-.4151 

-.4566 

-. 1887 

1784 

BETA  f 5)  = 10.060  ALPHA  I 5)  = 8.390  QIPSFJ  ■ 43.040  PO/PSF  » 3130.7  RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/QML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6898 

-.7026 

-.6802 

-.6837 

.230 

-.8907 

-.7130 

-.7492 

-.7095 

.410 

-.8£17 

-.4990 

-.4887 

-.6198 

.590 

-.7026 

-.5180 

1902 

-.2022 

.770 

-.5508 

-.5922 

-.0935 

-.0349 

.878 

-.4507 

-.5957 

-.1194 

-.0573 

BETA  t 5)  * lO.OBO  ALPHA  ( 6)  « 10.370  QtPSFl  - 43.840  PO/PSF  - 3130.7  RUN  NO  * 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6540 

-.6695 

-.6609 

-.6575 

.230 

-.7937 

-.7006 

-.7195 

-.6782 

.410 

-.7713 

-,6575 

-.5574 

-.6592 

.590 

-.6902 

-.6989 

-.2159 

-.2729 

.770 

-.5195 

-.6544 

- . 0555 

-.0055 

.*.878 

-.4298 

-.6368 

-.0918 

-.0090 

IRFFM33) 

114.00 


114.00 


114.00 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  1 PAGE  SEH 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHES)  I 03  FEB  76  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

tt 

asgo.Doao 

SQ.FT. 

XMRP 

I07B.7000 

IN.  XO 

HACH  ^ 

.170 

ELEVON  • 

10.000 

LREF 

a 

mH.8100 

INCHES 

YMRP 

.0000 

IN.  YO 

0DFLAP  « 

.000 

SPDBRK  • 

85.000 

BREF 

SI 

936.6800 

INCHES 

2MRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N 

G6.000 

THETAN  « 

lOB.OQO 

SCALE 

s 

.0405 

PHI-M  « 

60.000 

THETAM  » 

95.000 

BETA  { U * -10. OHO  ALPHA  t 1)  » .110  QtPSF)  » Ha.903  PO/PS^  « 8117.9  RUN  NO  ■ 135.00 

SECTION  t IIMAIN  UNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0401 

.0962 

.1738 

.1411 

.230 

-.0901 

-.0107 

-.0159 

-.0728 

,H!0 

-.OBIS 

-.0303 

-.0556 

1091 

.590 

-.0521 

-.0694 

-.0790 

-.0936 

.770 

-.1056 

-.1160 

-.1298 

-.1488 

.878 

-.1860 

-.1016 

-.1626 

-.1799 

BETA  ( 11  = -10. OHO  ALPHA  t B)  « B.170  QtPSFl  • H2.903  PO/PSF  - 8117.9  RUN  NO  » 135,00 

SECTION  ( llMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0900 

-.0541 

.1339 

.1753 

.230 

-.0159 

.0392 

.0306 

-.0176 

.410 

-.0141 

.0133 

-.0038 

-.0521 

.590 

.0047 

-.0210 

-.0298 

-.0434 

.770 

-.0555 

-.0710 

-.0813 

-.0963 

,078 

-.1365 

-.1365 

-.1175 

-.1330 

BETA  ( 1)  = -10. OHO  ALPHA  ( 31  » H.2H0  QtPSFl  - H3.B03  PO/PSF  » 8117.9  RUN  NO  - 135.00 

SECTION  « I IMAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.1072 

-.2381 

-.1416 

.2095 

.230 

.0478 

.0909 

.0857 

.0357 

.410 

.0478 

.0533 

.0495 

.0013 

.590 

.0547 

.0208 

.0219 

.0082 

.770 

-.0055 

-.0245 

-.0348 

-.0365 

.978 

-.0002 

-.0917 

- . 0744 

-.0065 

DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  > 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SIA^^ACE 

BETA  ( I)  - -10.040  ALPHA  ( 4)  « 6.300  Q(PSF)  - 42.903  PO/PSF  - 2117.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

• 0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0763 

-*8384 

-.8470 

.8858 

-1117 

.146B 

*1513 

.0588 

.mo 

.1065 

.1151 

*1117 

.0883 

,590 

. 1048 

*0778 

.0709 

*0780 

.770 

,0409 

.0880 

*0116 

.0133 

*870 

-*Q45S 

-.0487 

-.0349 

-.0504 

BETA  ( 1)  » -10.040  ALPHA  ( 51  « 8.370  QIPSFl  ■ 42.903  PO/PSF-  2117.9  RUN  NO  - 

SECTION  < DMA IN  LND  OR  DR-0  • DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eML 

*0760 

.3100 

.5880 

*8530 

X/CML 

*050 

-.0555 

-.1745 

-.1831 

*1444 

.830 

.1616 

.1986 

.8149 

.1168 

.410 

.1616 

* 1605 

.1685 

* 1880 

.590 

*1530 

*1889 

.1306 

.1306 

.770 

.0058 

.0651 

*0651 

.0754 

.878 

-.0081 

-.0055 

.0099 

-.0055 

BETA  C It  - -10.040  ALPHA  ( 6)  * 10.450  QtPSFI  » 42.903  PO/PSF  - 2117.9  RUN  NO  » 

SECTION  t IIHAIN  LND  GH  OR-0  DEPENCCNT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

*050 

-.0879 

-.1895 

-.1174 

-.1261 

.830 

.1940 

.8814 

.8189 

*1494 

.410 

.8060 

.8180 

.8883 

.1734 

.590 

.1905 

.1758 

.1854 

.187B 

.770 

.1165 

.1138 

.1166 

.1356 

.078 

.0383 

.0391 

.0598 

.0443 

tRFFH23) 

135.00 


135.00 


135.00 


DATt  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  C NAAL-751  J 
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BETA  ( e)  « -5.030  ALPHA  t U 

SECTION  ( tlMAlN  LNO  GR  OR-0 


OAI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

.100  QtPSn  « 43.937  PO/PSF  • 5U7.8 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Rl^  NO 


Y/0m. 

,0760 

.3100 

.5930 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5203 

-.4930 

-.5403 

.0409 

.330 

-.0280 

-.0159 

-.0469 

*.1073 

.410 

-.0366 

-.0556 

-.0833 

-.1263 

.590 

-.0349 

-.0953 

-.1363 

-.2091 

.770 

-.1056 

-.1435 

-.1763 

-.3023 

.078 

-.1901 

-.2005 

-.1970 

-.2160 

beta  ( 3J 

« -5. 

030  ALPHA  1 3) 

» c 

SECTION  I 

IIMAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4363 

-.4119 

-.5015 

,0581 

.230 

.0337 

.0237 

.0305 

-.0606 

.410 

.0166 

-.0021 

-.0246 

-.1037 

.590 

.0047 

-.0469 

-.067^ 

1088 

.770 

-.0779 

-,  1020 

-.1330 

-.1708 

.870 

-.1657 

-.1657 

-.1674 

-.2087 

BETA  t 2) 

^ -5. 

030  ALPHA  1 3J 

SECTION  C 

I JHAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5930 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.4429 

-.3568 

-.4067 

-.0451 

.230 

.0598 

.0391 

.0691 

-.0348 

.410 

,0632 

.0539 

.0409 

-.0530 

.590 

.0391 

.0047 

-.0164 

-.0537 

,770 

-.0606 

-.0509 

-.0613 

-.1209 

.878 

-.1674 

-.1260 

-.1243 

-.1700 

2.160  QtPSF)  ^ 43.937 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  • 3117.0 


RUN  NO 


.360  QlPSFl  • 43.937 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


po/psr 


SSt7«8 


RUN  NO 


136.00 


136.00 


136.00. 


ORIGINAIi  page  is 

OF  POOR  QUALM 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  ( NAAL-75I  ) 


PAOE  937 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE 

BETA  t 3)  « 'S.030  ALPHA  ( m » 6.390  Q(PSF)  » H3.937  PO/PSF  ■ 31 17.8  RUM  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.mas 

-.3177 

-.3384 

-.3039 

,330 

.0754 

.0353 

,0651 

-.0038 

*mo 

,0616 

.1030 

,0961 

-.0145 

,5^0 

.0S80 

.0513 

.0444 

.01  IB 

.7/0 

-.1176 

-.0193 

-.0880 

-.0607 

,878 

-.5056 

-.0900 

-.0745 

-.1880 

BETA  t 3)  = -5.030  ALPHA  t 5)  = 8.390  QtPSF)  • ^^.937  PO/PSF  - 3U7.8  RUN  NO  • 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

,050 

-.4019 

-.5847 

-.5951 

-,4347 

.830 

,0530 

,0185 

,0064 

-,0581 

.410 

,0088 

,1460 

. 1478 

.0888 

,590 

-.0038 

.0895 

.1018 

,0719 

.770 

-.1055 

,0819 

.0837 

-.0038 

,878 

-.1727 

-,0581 

-,0897 

-.0917 

BETA  t 31  = -5.030  ALPHA  ( 5J  = I0.«l60  Q(PBF)  « H3.937  PO/PSF  - 3U7.8  RUN  NO  « 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3ID0 

.5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3149 

-,8324 

-.2977 

-.4231 

,530 

-.0811 

-.0193 

-.0039 

-.0331] 

,410 

-.0382 

.1765 

. 1817 

.0649 

,590 

-.0227 

.1884 

, 1508  . 

,1867 

,770 

-.0935 

-0563 

.0734 

,0866 

.878 

-.1464 

-.0124 

,0184 

-.0330 

(RFFM33) 

136.00 


135.00 


136.00 


DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  I 


PAGE  sas 


BETA  I 3)  = 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUREACE 

-.010  ALPHA  I 1)  - .090  Q(Pa^l  « ^^.9S3  PO/PSF  - 3117.8 


(RFFM33) 

RUM  NO  » 137.00 


SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.31D0 

.5920 

.8530 

X/CML 

*D50 

-.7050 

-.5338 

-.6112 

-.2292 

.230 

-,D330 

-.1311 

-.0623 

-.1707 

-.0571 

-.OBQB 

-.1013 

-.2602 

.590 

-.1122 

-.1131 

1552 

-.2516 

.770 

-.2757 

-.1845 

-.2206 

-.2774 

,878 

-.3669 

-.2447 

-,2516 

-.2894 

BETA  t 3)  » -.010  ALPHA  t 81  - 3.160  QtPSF)  » RS.953  PO/PSF  • 5117.8  RUN  NO  • 137.00 

SECTION  ( n MAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6549 

-.5120 

-.5430 

-.5016 

.230 

-.0486 

-.1571 

-.1089 

-.5036 

.410 

-.1227 

-.0141 

-.0486 

-.5008 

.590 

-.1571 

-.0796 

1003 

-.1640 

.770 

-.2880 

-.1485 

-.1874 

-.5191 

.878 

-.3638 

-.2122 

-.5071 

-.5519 

BETA  I 3J  « -.010  ALPHA  t 3)  » H.5S0  .OCPSFl  • .R3.9S3  PO/PSF  ■ 5117.8  RUN  NO  - 137.00 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6197 

-.4993 

-.5096 

-.6559 

.230 

-.1432 

-.1724 

-.1707 

-.5605 

.410 

-.1879 

.0202 

.0013 

-.1655 

."i90 

-.1948 

-.0399 

-.0451 

-.0950 

.770 

-.2660 

-.1156 

-.1156 

-. 1569 

.878 

-.3496 

-.1810 

-.1638 

-.5154 

—r^ 


V..  . 


\ 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  ) 


PAGE  3S9 


0A1G3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  - -.010  ALPHA  t m ■ 6.300  QIPSF)  •>  H2.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5159 

-.4418 

-.5349 

-•6556 

.eso 

-.3900 

-.2039 

-.1745 

-*3159 

.mo 

-.2607 

.0461 

.0392 

-.1280 

.590 

-.2245 

-.0090 

.0054 

-.0297 

.770 

-.2797 

-.0814 

-.0659 

-.0866 

.878 

-.333? 

-.1469 

-.U76 

-.1555 

BETA  t 3)  * -.010  ALPHA  « 5)  « 8.380  QIPSFl  ■ H2.SS3  PO/PSF  » 2117,8  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

• 5020 

• 8530 

X/CKL 

.050 

-.3065 

-.3615 

-.4802 

-.5816 

.230 

-.5627 

-.2807 

-.2704 

-.3391 

• 410 

-.3581 

,0443 

.0735 

-.1190 

.590 

-.2566 

• 035^ 

.0632 

• 0443 

.770 

-.2738 

-•0451 

-•0030 

-.0107 

.878 

-.3099 

-.1139 

-.0640 

-.1087 

BETA  ( 3)  »=  -.010  ALPHA  ( 6)  - 10.R5D  Q(PSF)  - H2.953  PO/PSF  ■ 2117.8  RON  NO  » 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

• 0760 

.3100 

.5S20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2883 

-.3159 

-.3400 

-.3624 

.230 

-.5900 

-.2848 

-.2814 

-.4400 

.410 

-.4348 

-.0366 

-.0435 

-. 1417 

.590 

-.3159 

• 0426 

.0757 

• 0582 

.770 

-.2883 

-.0279 

.0392 

.0461 

.078 

-.3055 

-.1055 

-.0159 

-.0331 

(RFFMaSJ 

137.00 


137.00 


I37.QQ 


DATE  17  MAY  76 


TA6ULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  J 


PACE  930 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { H}  » 5.030  ALPHA  t U " . UO  QtPSF)  » 48.33B  PO/PSF  ■ 2117.8  RUN  NO  “ 

SECTION  { UMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8098 

-.6905 

-.6905 

-.7BB5 

.S30 

-.39H5 

-.3325 

-.3805 

-.4518 

.HIQ 

-.3112 

-.0984 

-.1380 

-.3359 

.590 

-.3531 

1604 

-.1776 

-.8361 

.770 

-.HeB9 

-.8875 

-.8361 

-.8705 

.078 

-.H9M3 

-.8843 

-.8705 

-.3050 

BETA  C 4J  = 5. 030  ALPHA  ( 21  • 2.160  OIPSFJ  » M2.93S  PO/PSF  - 2U7.8  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VAR1AO.E  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7586 

-.6568 

-.7147 

-.8587 

.830 

-.7681 

-.3395 

-.3205 

-.5667 

.410 

-.4376 

-.0744 

-.0933 

-.8981 

.590 

-.3739 

-.1877 

-.1226 

-. 1708 

.770 

-.4186 

-.1966 

-.1045 

-.8035 

.878 

-.4703 

-.8551 

- 2207 

-.8551 

BETA  ( 4)  * 5.030  ALPHA  I 3’  » 4.210  QIPSF)  42.938  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  I UMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5680 

-.5609 

-.7898 

-.8481 

.230 

-.9869 

-.3949 

-.3139 

-.4903 

.410 

-.5893r 

-.0314 

-.0589 

-.8467 

.590 

-.3966 

-.0986 

-.0831 

-.1089 

.770 

-.4070 

-.1770 

-*  1434 

-.1468 

.878 

-.4432 

-.2398 

-.1795 

-.8019 

CRFFH23I 

138.00 


136.00 


138.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( MAAL-751  ) 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t i»)  « 5.030  ALPHA  C 4)  - 6.310  QtPSFl  *■  45.938  PO/PSF  ■ 5117. B BUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.4989 

-.5679 

-.7439 

-.8094 

.S30 

-.7939 

-.4437 

-.3651 

-.4403 

.mo 

-.5248 

-.0487 

-.0366 

-.2039 

.590 

-.3971 

-.1004 

-.0504 

-.0607 

.770 

-.3868 

= 718 

-.1039 

-.0937 

.B78 

-.HIS7 

-.2678 

-.1366 

-.1407 

BETA  t H)  * 5.0H0  ALPHA  ( 5)  - B.3S0  QtPSFl  • H3.938  PO/PSF  ■ 5117.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4837 

-.5620 

-.7154 

-.8360 

.230 

-.6378 

-.4862 

-.4397 

-.5000 

.410 

-.5052 

-.1606 

-.0469 

-.  1933 

.590 

-.4104 

-.1606 

-.0055 

-.0124 

.770 

-.3897 

-.2416 

-.0469 

-.0417 

.878 

-.3846 

-.3105 

-.0031 

-.0099 

BETA  t HJ  » 5.040  ALPHA  ( 61  = 10,440  QtPSF)  • 45.938  PO/PSF  ■ 5117.8  BUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.G33^? 

X/CML 

.050 

-.4508 

-.4774 

-.4550 

-.4567 

.230 

-.7353 

-.4800 

-.5032 

-.4653 

.410 

-.6444 

- 2200 

-.3069 

-.3061 

.590 

-.5153 

-.1898 

-.0503 

-.0813 

.770 

-.4335 

-.3034 

-.0055 

.0392 

.078 

-.3947 

-.3870 

-.0340 

.0064 

tRFFMB3» 

138.00 


138.00 


13S.OO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  » 


PA^  938 


0A1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  { 5)  • lO.DSO  ALPHA  t II  - .120  OfPSF)  » H2.085  PO/PSF  » 8117.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMaFn  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8247 

-.7608 

-.8593 

-.7141 

-1.0701 

-.3460 

-.2838 

-.5119 

.mo 

-.5655 

-.1265 

-.1680 

-.3149 

.590 

-.4531 

-.8112 

-.1939 

-.2129 

,770 

-.4946 

-.8942 

-.2458 

-.2536 

.878 

-.5413 

-.3564 

-,2700 

-.2924 

SETA  ( 5)  = 10.060  ALPHA  ( 81  ® 8.180 


Q(PSF)  « H8.885  PO/PSF-  8117.9  RUN  NO- 


SECTION  t 'tlMAlN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  V/W1A0LE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7543 

-.7561 

-.9027 

-.7785 

.230 

-.9476 

-.4041 

-.3057 

-.5611 

,410 

-.5853 

-.1298 

-.1694 

-.3161 

.590 

-.4455 

-.2488 

-.1781 

-.1919 

.770 

-.4541 

-.3403 

-.2229 

-.2264 

B78 

-,4783 

-.3989 

-.2402 

-.2419 

BETA  t 51  - 10.060  ALPHA  t sf  - ‘t.SHO  QtPSF)  » M8.885  ' PO/PSF  » 8117.9  RUM  NO  - 

SECTION  J IIHAIN  LND  OR  DP-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.6934 

-.7855 

-1.0300 

-.7821 

.230 

-.6736 

-.5944 

-.3327 

-.5186 

.410 

-.5634 

-.2104 

-.1734 

-.3000 

.590 

-.4480 

-.2896 

-.1743 

-.1708 

.770 

-.4325 

-.3757 

-.2010 

-.1898 

.878 

-.4360 

-.4100 

-.2173 

-.1932 

IRFFMSB) 

139.00 


139.00 


139.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PAGE  933 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SORT ACE 

BETA  < 51  » 10.0B0  ALPHA  < HI  • 6.320  CKPSP)  « H2.BB5  PO/P5F  • 2117.9  RUM  NO  • 


SECTION  t UMAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5800 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.6974 

-.7680 

-.9090  - 

1 .0443 

.230 

-.6595 

-.7716 

-.6060 

-.7026 

.410 

-.680== 

-.4660 

-.0195 

-.3082 

.590 

-.5404 

-.3886 

-.1142 

-.1009 

.770 

-.4317 

-.4145 

-.1280 

-.1263 

.870 

-.3930 

-.4576 

-.1556 

-.1407 

BETA  t 5) 

K 10. 

060  ALPHA  ( 5) 

« 8.360  OlPSn  » 40.885 

SECTION  I UMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6573 

-.6746 

-.6555 

-.6407 

.230 

-.8108 

-.7022 

-.7194 

-.6353 

.410 

-.7032 

-.5280 

-.5125 

-.6211 

.590 

-.6746 

-.5407 

-.1918 

-.2038 

-770 

-.5022 

-.5737 

-.0676 

-.0245 

.078 

-.4108 

-.5746 

1004 

-.0297 

BETA  ( 5)  = 10.060  ALPHA  ( SI  ■ 10.H50  QlPSF)  " H2.6B5 

SECTION  C UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6323 

-.6500 

-.6308 

-.6276 

.230 

-.7499 

-.6836 

-.6940 

-.6655 

.410 

-.7275 

-.6552 

-.5432 

-.6397 

.590 

-.6500 

-.7000 

-.2123 

-.2743 

.770 

-.4932 

-.6HB3 

-.0555 

.0013 

.878 

-.4174 

-.6155 

-.0917 

.0047 

PO/PSF  - 2117.9 


PO/PSF  » 2117.9 


RUN  NO  - 


RUN  NO  » 


(RFFK23) 

139.00 


139.00 


139.00 


DATE 

17 

MAY  76 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-75I  ) 

PAGE  934 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

(RFFMB4J  t 03  FEB  76  ) 

RtlfERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

A 

2690*0000  SQ,FT. 

XHRP 

M 

1076.7000  IN.  XO 

MACH 

n 

.170 

ELEVON 

- 10.000 

LREF 

n 

H7H*810Q  INC-HES 

YMRP 

ti 

.0000  IN.  YO 

BDFLAP 

m 

-n.700 

SPOBRK 

- 85.000 

0REF 

s 

936,6800  INCHES 

2MRP 

Tt 

375.0000  IN.  ZO 

PHl-N 

« 

56.000 

THETAN 

- 108.000 

SCALE 

s 

,0^05 

/ 

PHI-H 

■ 

ea.ooo 

THETAM 

> 98.000 

SETA 

t 

n c*  -10.030 

ALPHA  t 

n 

* .080  QtPSFl  « 48.995  PO/PSF  - 8185.0 

RUN  NO 

^ 140.00 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/EML 

.0760 

.3100 

.5980 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0382 

.0073 

. 1665 

.1424 

.230 

1002 

-.0193 

-.0262 

-.0830 

/MO 

-.0930 

-.0486 

-,DB75 

-.1174 

.59£j 

-.0640 

-.0813 

-.0899 

-.1036 

.770 

-.1226 

-.1277 

1415 

-.1622 

.876 

-.2000 

-.1949 

-.1759 

-.1931 

BETA  • n » -10.030  ALPHA  I 3)  = 3.140  QIPSF)  - 48.995  PO/PSE  - 8185.0  RUN  NO  ■ I4D.00 

SECTION  ( 1 J MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

• SB20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0969 

-.0606 

. 1442 

.1694 

.230 

-.0262 

.0288 

.0219 

-.0279 

.410 

-.0296 

.0013 

-.0141 

-.0541 

.590 

0090 

-.0314 

-.0417 

-.0572 

.770 

-.0675 

-.0813 

-.Q9BB 

-.1089 

.878 

1405 

1485 

-.1347 

-.1468 

BETA  t 1)  » -10.040  ALPHA  t 3)  » 4,130  QCPSFJ  » 48.995  PO/PSP  • 8185.0  RUN  NO  • 140.00 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDQIT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

1225 

-.8377 

-.1242 

.2006 

.230 

.0408 

.0833 

.0769 

.0288 

.410 

.0374 

.0529 

.0391 

-.0090 

,590 

.0^60 

.0167 

' :0133 

-.0038 

.770 

-.0150 

-.0346 

-.0468 

-.0502 

.878 

-.0984 

-.1035 

-.0863 

1001 

DATE  J7  MAY  76 


TASIXATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  ) 


PAOE  9^ 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  t n - -to. 030  ALPHA  t HI  - G.BBO  QtPSFt  • ^a.995  PO/PSF  • 2135.0  RUN  NO- 


O S 
Ki  s 


SECTION  C IJHAIN  LND  GR  DR-0 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

X/CML 

.050 

-.0691 

-.5405 

-.5585 

.530 

.ton 

.1389 

,1383 

.410 

.09H2 

.1065 

.1011 

.590 

,0959 

,0584 

.0657 

.770 

.D3C5 

.0039 

.0013 

.078 

-.056,9 

-.0640 

-.0468 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0530 


.8B30 

,0515 

.0710 

.0530 

-.0004 

-.0606 


seta  t n = -10.040  ALPHA  ( 51  = 8. 300  Q(PSP)  « 45,995 


1? 

SECTION  ( 

: HMAIN  LNQ  GR  DR- 

0 

fe  o 

fctsi 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5950 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0501 

-.1853  - 

, 1956 

. 1553 

.530 

.1541 

.1066 

.5105 

.1094 

.410 

.1553 

.1603 

,1656 

,1159 

.590 

.I43B 

.1514 

.1535 

.1180 

,770 

.0768 

.0579 

.0565 

.0648 

.070 

-.0141 

,0030 

-.0158 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Pb/PSF  ^ 5155,0 


RUN  NO  « 


BETA  t n ^ -10.040  ALPHA  ( 6)  = 10.450  QlPSH  “ 45,395  PO/PSF  ^ 5155.0  RUN  NO  » 


SECTION  t DHAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARUa_E  CP 


Y/BML 

. 0760 

.3100 

.5850 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.0579 

-.1414 

-.1545 

-.1294 

,530 

.1870 

.5170 

.5157 

.1423 

.410 

.1390 

.5110 

.5515 

.1630 

.590 

-1836 

,1699 

.1750 

. 1619 

.770 

.1079 

.ion 

. 1045 

.1251 

.878 

.0554 

.058B 

,0494 

.0305 

tRFFHSH) 

140.00 


t40.00 


140,00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-TSJ  I 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t a)  » -S.OeO  ALPHA  t 11  - .080  OtPSF)  « *<3.977  PO/PSF  • aiBH.S  RUN  NO  ■ 

SECTION  C nmiN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

,3100 

.5920 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5335 

-.5060 

-.5473 

.0322 

-.0348 

-.0287 

-.0571 

-.1207 

.mo 

-.0468 

-.0640 

-.0915 

-.1397 

.590 

- . 0468 

-.1053 

-.1379 

-.2171 

.770 

-.1156 

-.1534 

1861 

-.2153 

.878 

-.8016 

-.2119 

-.2005 

-.2291 

BETA  ( ai  = -5.030  ALPHA  t E)  » 3.  IHO  QiPSF)  " 43,977  PO/PSF  - 3134.8  RUN  NO  “ 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5050 

-.4275 

-.5100 

■ G513 

.230 

.0150 

.0202 

.0202 

-.0693 

.410 

.0082 

-.0107 

-.0348 

-.1106 

.590 

- . 0055 

-.0555 

-.0761 

-.  ia03 

.770 

-.0802 

-.1140 

-.1433 

iBia 

.878 

-.1770 

-.1778 

-.1795 

-.3336 

BETA  f ei  = -5.030  ALPHA  I 3)  “ 4.300  QtPSF)  " 48.977  PO/PSF  ■>  8134.8  RUN  NO  - 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4586 

-.3673 

-.4190 

-.0279 

.230 

.0512 

.0288 

.0922 

-.0469 

.410 

.0512 

.0409 

.0254 

-.0693 

.590 

.0288 

-.0090 

-.0228 

-.0675 

.770 

-.0693 

-.0744 

-.0968 

-.1365 

.878 

1743 

■ -.1433 

1399 

1881 

CRITMS41 

141.00 


141.00 


141.00 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  » 0AIB3  C NAAL-751  J 
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0A163  ORB  MAtN  GEAR  DOOR  OUT^'R  SlffJFACE 

BETA  ( 2)  “ -5.030  ALPHA  C H)  = 6.260  Q(P5P!  ■ <12.977  PO/P5'’  ■ 2I2<».8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4502 

-.3305 

-.3494 

-.2892 

.230 

.0683 

,0236 

*0597 

-.0107 

.HIO 

.0680 

.0924 

.0830 

-.0244 

.590 

.0219 

.0391 

.0339 

-.0004 

.770 

-.1242 

-.0313 

-.0416 

-.0743 

.878 

-.8170 

-.1018 

-.0890 

-.1448 

BETA  [ 2)  •=  -5,030  ALPHA  ( 5)  ■=  B.330  QIPSF)  » ^e.977  PO/PST  - 2I2H.8  RUM  NO  - 

SECTION  ( 1 IMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4115 

-.2911 

-.3031 

-.4408 

.230 

.0500 

.0133 

.0150 

-.0571 

.410 

.0064 

.1389 

.1389 

.0185 

.590 

-.0090 

.0038 

.0924 

.0615 

.770 

-.1139 

.0039 

.0116 

-.0158 

.878 

1844 

-.0623 

-.0416 

-.1070 

BETA  I 2)  = -5.030  ALPHA  t 6)  = 10.H20  OtPSF)  •«  <42,977  PO/PSF  - 2l2<t.8  RIW  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LM3  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3412 

-.2431 

-.3068 

-.4342 

.230 

-.0554 

-.0124 

-.0072 

-.0417 

.410 

-.0365 

.1602 

.1802 

.0581 

590 

-.0296 

.1200 

.1424 

. 1200 

.7*^0 

-.0905 

.0477 

.0650 

.0546 

.878- 

-.1570 

-.0227 

.0064 

-.0503 

(RFFM24) 

IHI.OO 


mi.oo 


tHi .00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 


CRFFMgm 


BETA  I 3)  - .010  ALPHA  CD"  .070  Q(PSF)  » MB. 998  PO/PSF  - BISM.S  RUN  NO  ■ IHB.OO 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BrtL 

.0760 

.3100 

.5980 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7196 

-.5441 

-.6833 

-.8841 

.530 

-.0382 

-.1346 

-.0540 

-.1776 

.ttlO 

-.0683 

-.0709 

-.1105 

-.2705 

.590 

lEoe 

-.1294 

-.!673 

-.2608 

.770 

-.8608 

-.1948 

-.534H 

-.2912 

.970 

-.3778 

-.8585 

-.8636 

-.8998 

BETA  ( 31  = .010  ALPHA  t B1  = B.130  Q(PSF)  - HE. 998  PO/PSF  ■ EIEH.B  RUN  NO  « IHB.OO 

SECTION  I 1 ) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6787 

-.5197 

-.5598 

-.4904 

.530 

-.0485 

-.1603 

-.1005 

-.1981 

.410 

-.1190 

-.0844 

-.0571 

-.8205 

.590 

-.1680 

-.0081 

-.1104 

-.1775 

.770 

-.8996 

-.1603 

-.1809 

-.8348 

.878 

-.3735 

-.2873 

-.2205  ' 

-.8658 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 3J  = 4.180  QtPSF)  - HE. 998  PO/PSF  - S1E4.8  RUM  NO  ■ I4B.0C 

SECTION  t IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6350 

-.5129 

-.5163 

-.6556 

.230 

-.:379 

-.1644 

-.1689 

-.8600 

.410 

-.1947 

.0099 

-.0107 

-.1775 

.590 

-.1999 

-.0537 

-.0598 

-.1181 

,770 

-.8979 

-.1276 

-.1893 

-.1741 

,878 

-.3615 

-,1947 

-.  1798 

-,8308 

■JiU 


I 


DATE  17  KAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  » 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  * ,010  ALPHA  ( HI  - 6.580  Q(PSF)  - H5.99B  PO/PSF  “ S154.8  RUM  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CHL 

,050 

-,5526 

-.^545 

-,5354 

-,6644 

,230 

-,3823 

-,2016 

-.1044 

-.3324 

,mo 

-.2670 

.0374 

,0305 

-,1397 

,590 

-.2292 

-,0193 

-.0030 

-.0416 

.770 

-.2928 

-.0915 

-.0812 

-,1036 

.078 

-,3462 

-.1604 

-, 1328 

-,1724 

BETA  t 3)  » .010  ALPHA  ( 5)  * 8.360  QlPSFI  » H5.998  PO/PSF  ■»  515*1.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CKU 

,050 

-.3270 

-,3734 

-.4920 

-.5968 

,230 

-,5934 

-,2057 

-*2702 

-.3330 

.410 

-.3613 

.0391 

.0717 

1258 

.590 

-,2616 

,0270 

,0563 

.0339 

,770 

-,2023 

-.0536 

-.0227 

-.0261 

,978 

-*3201 

-.1241 

-,0750 

-.1258 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 65  * 10.450  QIPSF)  * 4S.99B  PO/PS^  « 515H.8  RON  NO  - 

SECTION  i DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

,3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.2984 

-.3257 

-.3670 

-.3845 

,230 

-.5950 

-.2947 

-.2775 

-.4583 

.410 

-.4324 

-,0351 

-.0331 

-.1415 

.590 

-,3137 

,0357 

,0701 

.0615 

*770 

-.2930 

-.0365 

.0288 

.0374 

.878 

-.3085 

-.1157 

-.0262 

-.0486 

\ 


tRFFHSH) 

145.00 


145.00 


145.00 


DATE  17  HAY  76 
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OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  1 m » 5.0BO  ALPHA  I l>  <»  .080  QtPSF)  » ii2.9B5  PO/PSF  - BISH.D  RUN  NO  > 

SECTION  I UKAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BrtU 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMf. 

.050 

-.8506 

-.7002 

-.6916 

-.7045 

.a3D 

-.3924 

-.3322 

-.3185 

-.4406 

.tflO 

-.3752 

-.1070 

-.1402 

-.3460 

.590 

-.3580 

I6B9 

-.1844 

-.2514 

.770 

-.4354 

-.2377 

-.2480 

-.2841 

.878 

-.5025 

-.2961 

-.2824 

-.3219 

BETA  1 HJ  • 5.050  ALPHA  t 2)  - g.120  QlP^l  « H2.9BS  PO/PSF  - 2t2>».e  RUN  NO  - 

SECTION  < DMA  IN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

-050 

-.7707 

-.6710 

-.7191 

-.0635 

.230 

-.7311 

-.3425 

-.3271 

-.5729 

.410 

-.4354 

-.0795 

-. 1052 

-.3047 

.590 

-.3804 

-.1379 

-.1320 

-.1826 

.770 

-.4268 

-.2084 

-.1964 

-.2187 

.878 

-.4835 

-.2669 

-.2342 

-.2686 

BETA  < m » 5.050  ALPHA  I 3)  » H.gOO  QCPSF)  » Ma.985  PO/PSF  * 8i£!<».e  Rl«  NO  «• 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DH-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5783 

-.5835 

-.7331 

-.0587 

.230 

-.9860 

-.3719 

-.3151 

-.5043 

.410 

-.5284 

-.0416 

-.0623 

-.2532 

.590 

-.3994 

-.1036 

-.0881 

-.1156 

.770 

-.4165 

-.1027 

- 1517 

-.1620 

.878 

-.4527 

-.2480 

-.1913 

-.2154 

CRFFM2RI 

1H3.D0 


m3.oo 


IN3.0D 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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u 


DATE  17  MAY  76 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( " 3.050  ALPHA  K = 6.380  QtPSF)  - ‘♦2.985  PO/PSF  • Biail.S  RUN  NO  • 

SECTION  t UMAIN  LND  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3tOD 

.5920 

.8530 

X/CML 

.Q50 

-.5027 

-.5698 

-.7487 

-.8050 

.830 

",7B65 

-.4545 

-.3702 

-.4528 

.mo 

-.5405 

-.0505 

-.0382 

-.2102 

.590 

-.4059 

-.1070 

-.0508 

-.0674 

.770 

-.3977 

-.1965 

1 I5B 

-.n22 

.878 

-.4536 

-.2704 

-.1483 

-.1603 

BETA  t m = 5.050  ALPHA  ( 5»  « 8.350  QIPSFI  » ^^.9B5  PO/PSF  - Biatf.B  RUN  NO  * 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4943 

-.5725 

-.7276 

-.8809 

.230 

-.6586 

-.4915 

-.4432 

-.4967 

.410 

-.5542 

-.1468 

-.0469 

-. 1951 

.590 

-.4157 

-.1589 

-.0124 

-.0258 

.770 

-.3984 

-.2364 

-.0572 

-.0538 

.878 

-.4019 

-.3157 

-.0969 

1072 

BETA  t m = 5.050  ALPHA  ( 61  = 10.H60  QtPSFl  = HE. 985  PO/PSF  « aiB‘l.a  RUN  NO  » 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4805 

-.4839 

-.4667 

-.4598 

.530 

-.7455 

-.■♦B91 

-.5235 

-.4667 

.410 

-.6508 

-.ei37 

-.3015 

- . 3875 

.590 

-.5103 

-.1810 

-.0460 

- . 0744 

.770 

-.4426 

-.3032 

-.0124 

.0305 

.878 

-.4099 

-.3910 

-.0468 

-.0021 

tRFFHam 

143.00 


143.00 


143.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » 10.090  ALPHA  I 1)  ■ .000  Q(PSF)  ■>  42.970  PO/PSF  - 2125.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8534 

-.7689 

-.0630 

-.6931 

.330 

-1.D60H 

-.3450 

-.3064 

-.5139 

.410 

-.5631 

-.  1313 

1744 

-.3343 

.590 

-.4570 

-.3192 

-.3037 

-.3133 

.770 

-.5018 

-.3019 

-.3571 

-.3744 

.878 

-.5518 

-.3640 

-.3795 

-.3054 

BETA  ( 5)  = 10.090  ALPHA  I BJ  = B.I50  Q(PSF)  » 4B.970  PO/PSF  - 21B5.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-,7439 

-.7670 

-.9134 

-.7043 

.330 

-1.0030 

-.3983 

-.3173 

-.5637 

.410 

-.5878 

-.1313 

-.1675 

-.3335 

.590 

-.4553 

-.3503 

-.1830 

-.3003 

.770 

-.4690 

-.3501  ■ 

-.3339 

-.2301 

.878 

-.4948 

-.4069 

-.3519 

-.3553 

BETA  C 51  = 10.090  ALPHA  e 3)  = 4.B30  QCPSF)  = HB.970  PO/PSF  - 21E5.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GRDR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7112 

-.7973 

-1.03BS 

-.7405 

.230 

-.7350 

-.6166 

-.3395 

-.5408 

.410 

-.57is 

-.3104 

-.1949 

-.3102 

,590 

-.4599 

-.2013 

-.1845 

-.1811 

.770 

-.4548 

-.3911 

-.2138 

-.3035 

.878 

-.4548 

-.4393 

-.3293 

-.3006 

(RFFH24) 

144.00 


144.00 


144.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  i NAAL-751  ) 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 51  » 10. 100  ALPHA  ( 41  • 6.890  QtPSFl  = 42.970  P0/P5F  • 2125.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6990 

-.7919 

-1.032B 

-1 .0913 

.230 

-.6577 

-.7816 

-.5871 

-.7127 

.410 

-.6852 

-.4443 

-.1845 

-.3187 

.590 

-.5330 

-.3634 

-.1225 

-. 1225 

.770 

-.4403 

-.4151 

-.1415 

1415 

.078 

-.3970 

-.4495 

1742 

-.162! 

BETA  ( 51  = 10.100  ALPHA  ( 5)  = 0.360  Q(P3T^  42.970  PO/PSF  « 2125*0  RUN  NO  - 


SECTION  f DMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/B«L 

.0760 

,3100 

.5820 

,0530 

Q o 

tr< 

X/CML 

.050 

-.6688 

-.6877 

-.6671 

-.6637 

.230 

-.8424 

-.7101 

-.7324 

-.6998 

.410 

-.0046 

-.5245 

-.5193 

-.5158 

^ Q 

.590 

-.6929 

-.5365 

-.1980 

-.2255 

R s 

.770 

-.5262 

-.5829 

-.0828 

-.0382 

.078 

-.4231 

-.5778 

-.1035 

-.0433 

^BETA 


S kh 
S SECTION 


r 51  = 


10.090 


ALPHA  ( 6)  = 10.430  QtPSFJ  « 42.970 


[IHAIN  LND  GR  OR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


H tE/  Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

^ & X/CML 

.050 

-.6474 

-.6595 

-.6423 

-.6319 

.230 

-.7696 

-.6990 

-.7042 

-,B6B1 

V .410 

-.7438 

-.6526 

-.5493 

-.6560 

.590 

-.6664 

-.6990 

-.2241 

-.2740 

.770 

-.5029 

-.6543 

-.0537 

.0013 

.878 

-.4254 

-.6268 

-.0950 

.0013 

PO/PSF  » 2125.0  RUN  NO  ^ 


(RFFM24) 

144.00 


144.00 


144.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIS3  ( NAAL-751  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  » 2690. DOOO  SQ.FT.  XMRP 
LREF  = ‘»7‘»,8100  INCHES  YMRP 
BREF  = 936.6800  INCHES  ZMRP 
SCALE  » .OH 05 


0A163  ORB 


1076.7000  IN.  XO 
.0000  IN.  YD 
375.0000  IN.  ZO 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


PAGE 

(RFFMaS)  ( 03  FEB  76  > 

PARAMETRIC  DATA 


MACH  » 
BDFLAP  ■ 
PHNN  - 
PHt-M  - 


.170 

15.000 

66.000 

88.000 


ELEVOM 

sraBRK 

THETAN 

THETAM 


.000 

25.000 
108.000 

99.000 


BETA  ( I)  = -10. OHO  ALPHA  C 1)  » 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  GR  DR-0 


.OHO  QIPSn  «=  H2.9B3 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 21 17,9 


RUN  NO  » 129.00 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0434 

.0074 

.1580 

.1356 

.250 

-.1157 

-.0314 

-.0417 

-.0368 

,410 

-.1080 

-.0623 

-.0813 

-.1329 

.590 

-.0813 

- . 0985 

-.1088 

-.1226 

.770 

■".1331 

-.1467 

-.1622 

-.1829 

.878 

-.2190 

-.2139 

-, 1967 

-.2122 

BETA  ( 1 1 

= -10. 

030  ALPHA  ( 21 

- i 

SECTION  1 

DMA  IN  LND  GR  OR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0832 

-.0262 

.1531 

.1600 

.230 

-.0383 

.0203 

.01  16 

-.0303 

.4iG 

-.0400 

-.0073 

-.0262 

-.0746 

-.590 

-.0193 

-.0452 

-.0556 

-.0694 

.770 

-.0815 

-.0987 

! 125 

-.1263 

.870 

-.1660 

1660 

-.1522 

-.1643 

2.120  Q<psn 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  * 2117.9 


RUN  NO 


129.00 


BETA  I \)  ^ -10.040 


ALPHA  ( 31 


SECTION  f 

llMAlN 

LND  GR  DR- 

0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1210 

-.2270  - 

.0951 

.1976 

.230 

.0323 

.0719 

.0685 

.0185 

.410 

.0271 

.0426 

.0271 

-.0210 

.590 

.0323 

.0047  - 

.0038 

-.0176 

.770 

-.0314 

-.0521  - 

.0607 

-.0676 

.878 

-.1175 

-.1227  - 

.1055 

-.1193 

4.160  QiPSF)  42.923 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2117.9 


RUN  ND 


129.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  < NAAL-751  1 


PAGE  9H5 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( I)  » -10.040  ALPHA  t 4)  • 6.2B0  QtPSFl  =•  42.953  PO/PSF  - 2117.9  RUf»‘  NO  - 

SECTION  1 DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0919 

-.2576 

-.2576 

.2203 

.230 

.0928 

. 1273 

. 1273 

.0392 

*410 

.0059 

.0945 

*0876 

.0600 

.590 

,03E4 

.0548 

,0531 

.0479 

.770 

.0134 

-.0090 

-.0159 

-.0176 

.B78 

-.D74B 

-.0049 

-.0660 

-.0038 

BETA  ( I)  » -10.030  ALPHA  ( 51  = 8.300  OIPSF)  ■ 42.923  PO/PSF  ■ 2117.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( llMAIN  LND  OR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0624 

-.1932 

-.2070 

.1752 

.230 

.1442 

.1769 

.1957 

.1011 

.410 

.1425 

.1459 

.1459 

.1063 

.590 

. 1359 

.1029 

.1063 

. 1046 

.770 

.0598 

.0392 

.0374 

.0460 

.870 

-.0331 

-.0365 

-.0176 

-.0314 

BETA  t 1)  = -10.030  ALPHA  t 6)  = 10.400  QIPSFJ  - 42.923  PO/PSF  - 2117-9  RUN  NO  - 

SECTION  ( llMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-.0348 

-.1517 

-.1397 

-*OB0l 

.230 

. 1784 

.2109 

.2126 

.1303 

.410 

.1852 

.1955 

.2023 

* 1509 

.590 

.1715 

.1509 

.1612 

*1595 

.770 

.0924 

.0838 

*0838 

.1010 

.878 

.0030 

.0030 

.0253 

.0081 

CRFFM251 

129.00 


129.00 


129.00 


DATE  17  MAY  76 


PA6£  9t(6 


o 

* 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


0A1G3  ( NAAL-751  ) 


0A163  UR8  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  ( 31  » -5.0S0  ALPHA  111-  .OHO  Q(PSF)  » HB.9S5  PO/PSF  • BII7.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5350 

-.5£l£ 

-.5419 

.0289 

.£30 

-.0504  • 

-.0366 

-.0676 

-.1332 

.410 

-.0590 

-.0797 

-.1073 

-.1504 

.590 

-.0684 

1211 

1530 

-.2366 

.770 

1314 

-.17U 

-.2073 

-.2366 

.878 

-.££1 ! 

-.2349 

-.2297 

-.2521 

BETA  ( 3)  = -5.020  ALPHA  t 2)  = 2.090  Q(PSF)  ■ H8.92S  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CIiL 

.050 

-.5057 

-.4332 

-.5304 

.0455 

.230 

.0064 

.0099 

.0064 

-.0797 

.MtO 

-.0038 

-.0245 

-.0452 

-.1107 

.590 

-.0176 

-.0728 

-.1004 

-.1728 

.770 

-.1038 

-.1332 

-.1642 

-.1987 

.978 

-.1970 

-.1970 

-.1935 

-.2194 

BETA  t 2)  * -5.020  ALPHA  ( 3)  H.15D  D(PSF)  » MB. 925  PO/PSF  • 2117.B  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  CR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4618 

-.3775 

-.4360 

-.0107 

.230 

.0426 

.0280 

.0719 

-.0555 

.410 

.0409 

.0271 

.0133 

-.0847 

.590 

.0150 

-.0245 

-.0400 

-.0865 

.770 

-.0830 

-.0916 

-.1192 

-.1622 

.878 

-.1098 

-.1622 

-.1622 

-.2122 

(RFFM25) 

128.00 


128.00 


128.00 


DATE  17  MAY  7& 


TAGULATED  PRESSURE  DATA  • 0A165  ( NAAU-751  ) 


PAGE  9^7 


0AIG3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I 2)  • -5.030  ALPHA  t « 6.300  Q(PSF)-  R3.9S5  PO/PSF  • 3ll7.B  RUM  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.3398 

-.3639 

-.2640 

.0633 

.0519 

.0616 

-.0141 

.HIO 

.05BH 

.0805 

.0719 

-.0365 

.590 

.0151 

.0219 

.0151 

--D193 

•770 

-.1365 

-.0486 

-.0607 

-.0969 

.B7B 

-.838? 

-.1210 

-.112^ 

-.1675 

BETA  ( 3J  » -5.080  ALPHA  ( 5)  > B.300  QtPSF)  • 48.935  PO/PSF  ■ 8U7.B  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

.050 

-.4143 

-.3091 

-.3160 

-.4367 

.230 

.0565 

.0099 

.0133 

-.0556 

.mo 

-.0021 

.1255 

*1237 

.0047 

.590 

-.0176 

.0658 

*0720 

•0409 

.770 

-.1314 

-.0090 

-.0090 

-.0400 

.878 

-.2073 

-.0866 

-.0659 

-.1314 

BETA  ( 8)  « -5.030  ALPHA  t B)  » 10.360  QtPSF)  - 48.935  PO/PSF  - 8117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5B80 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.3683 

-.2634 

-.3081 

-.4422 

,230 

-.0451 

-.0072 

-.0072 

-.0537 

.410 

-.0313 

.1612 

.1683 

.0442 

.590 

-.0382 

.1044 

.1250 

.0975 

.770 

-.1224 

.0271 

.0408 

.0236 

-079 

-.1809 

-.0468 

-.0193 

-.0794 

(RFFHaSl 

183.00 


188.00 


188.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PACE  9H8 


0A1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I 3)  • .000  ALPHA  1 U - .010  Q(PSF)  » Hg.SSS  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  « 

SECTION  t IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL' 

.G5D 

-.7303 

-.5547 

-.6374 

1932 

,330 

-.0H3^ 

-.1415 

-.0727 

-.1846 

-.0692 

-.0830 

-.1260 

-,2B79 

.530 

-.1260 

-.1450 

-.1863 

-.2810 

.770 

-.2399 

-.2138 

-.2534 

-.3137 

.878 

-.3346 

-.2775 

-.2844 

-.3223 

BETA  I 3)  “ .000  ALPHA  ( g)  » 2.100  QIPSF)  ■ *t2.953  PO/PSF  - 2117.8  RUM  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPEI«DENT  VARIABLE  CP 


Y/BtIL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/C^^L 

.050 

-.6B4B 

-.5283 

-,5B9S 

-.4681 

.230 

-,6537 

-.1603 

-.0384 

-.1981 

.410 

-.1173 

-.0348 

-.0726 

-.2308 

.590 

-.1689 

-.1018 

-.1293 

-.1993 

.770 

-.3082 

-.1759 

-.2016 

-.2566 

,878 

-.3925 

-.2446 

-.2411 

-.2858 

BETA  t 3)  - .000  ALPHA  ( 3)  * 4.200  QtPSF)  - 42.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  ■ 

^SECTION  < IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,6303 

-.5210 

-.5227 

-.6503 

.230 

-.1262 

-.1797 

-.1676 

-.2641 

.410 

-,1917 

.0030 

-.0176 

-.1883 

.590 

-.2072 

-.0641 

-.0710 

-.1245 

.770 

-.3107 

-,1435 

-.1486 

-.1917 

.878 

-.3797 

-.2107 

-.1952 

-.2503 

(RFFM25) 

127.00 


127.00 


127.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { 3)  ■ .000  ALPHA  ( 4)  = 6.BB0  Q(PSF)  = 42.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5854 

-.4787 

-,5339 

-.6714 

,330 

-.3187 

-.1965 

-.IBiO 

-.3428  ' 

.HID 

-.E550 

,0288 

.0168 

1483 

.590 

-,2327 

-.0296 

-.0193 

-,05B9 

.770 

-.3032 

-.1002 

-.1277 

,878 

-.3600 

-.1793 

-,!535 

-,1982 

BETA  I 3)  = .000  ALPHA  ( 5)  - 8.280  QlPSFl  - 42.953  PO/PSF  " 2117.8  RUM  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/C^{U 

.050 

-.3467 

-.3794 

-.5190 

-.6327 

.230 

-.6155 

-.2898 

-.2571 

-.3312 

.410 

-,3588 

,0486 

,0667 

-.1296 

.590 

-,2709 

,0133 

.0375 

,0133 

.770 

-.3019 

-.0710 

-.0417 

-.0503 

.078 

-.3433 

-,1417 

-.1003 

-.1503 

BETA  ( 31  = .000  ALPHA  ( 6)  = 10,370  atPSF)  ■>  42.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  1 UMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.3137 

-.3447 

-.4016 

-.4326 

.230 

-.6271 

-.2948 

-.2707 

-.4687 

.410 

-.4326 

-.0245 

-.0072 

-.1295 

.590 

-.3172 

,0219 

,0598 

.0590 

.770 

-.3103 

-.0520 

.0030 

.0099 

.878 

-.3327 

-.1347 

-.0572 

-,0847 

(RFFH25J 

127.00 


127,00 


127.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  > 


PAGE  950 


OA1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 41  - 5.020  ALPHA  ( 1)  » .030  Q(PSF)  = 42,922  PO/PSF  - 2117.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( 1 IMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

«*8372 

-,7112 

-*7112 

-,7837 

• E3D 

“*3523 

-.3HQ3 

-.3230 

-.H507 

,mo 

-*3799 

-.1177 

-*1608 

-.3627 

*590 

-*3679 

-.1850 

-*2022 

-,2695 

*770 

-*H576 

-.2557 

-*2695 

-,3092 

*878 

-*5301 

-.3178 

-*3058 

-.3403 

BETA  t 4)  = 5.020  ALPHA  t 2)  = 2,100  Q(P5F)  •>  42.922  PO/PSF  v 5117.7  RUN  NO  • 

SECTION  ( 11 HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

*3100 

,5920 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.7906 

-*6890 

-.7200 

-*8600 

.230 

-*7023 

-.3481 

-.3309 

-.5805 

.HID 

-.H37S 

-*0399 

-,U74 

-.3223 

.590 

-.3860 

-*1519 

1501 

-.1983 

.770 

-.4445 

-.2259 

-.2156 

-.2414 

.878 

-.5013 

-:2B79 

-,2569 

-.2879 

BETA  ( 41  = 5.020  ALPHA  t 31  = 4.150  QtPSFl  » 42.922  PO/PSF  • 2117,7  RUN  NO  - 

SECTION  t I) MAIN  LND  GR’  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6337 

-.6061 

-*7390 

-*8580 

*230 

-*9926 

-.3697 

-.3110 

-.5232 

*410 

-*5232 

-.0521 

-.0746 

-.2678 

*590 

-*4076 

-.1229 

-.1056 

-.1350 

.770 

-.4370 

-.2005 

-.1712 

-.1833 

.878 

-*4B01 

-.2661 

-*2103 

-.2420 

(RFFH251 

126.00 


126.00 


126.00 


ORIGINAL  PAGjg  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  S51 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t in  « 5.020  ALPHA  ( » e-aitD  QtPSF)  - 42. BBS  PO/PSF  * 2117.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  { IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 07BG 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.05G 

-.51^8 

-.5765 

-.7570 

-.8000 

;e3o 

-.8858 

-.4475 

-.3615 

-.4595 

-HIO 

-.5H72 

-.0468 

-.0537 

-.2188 

.590 

-.4165 

-.nei 

-.0709 

-.0063 

.770 

-.4165 

-.aioa 

-.1328 

-.1362 

.878 

-.4475 

-.5807 

-.1706 

-.1861 

BETA  t H)  = 5.020  ALPHA  ( 5J  » 0.300  QtPSFJ  - 42.922  PO/PSF  • 2117.7  RUN  NO  » 

SECTION  t tlHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.B530 

X/CML 

.050 

-.5078 

-.5B72 

-.7615 

-.8979 

.230 

-.714^ 

-.4854 

-.4319 

-.4750 

.410 

-.5354 

-.1229 

-.0470 

-.2023 

.590 

-.4250 

-.1540 

-.0383 

-.0418 

.770 

-.4181 

-.2472 

-.0049 

-.0815 

.878 

-.42B7 

-.3197 

-.1246 

-.1333 

BETA  t 4>  = 5.020  ALPHA  t B)  = 10,360  QtPSFl  = 42.922  PO/PSF  = 2117.7  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5011 

-.5080 

-.4900 

-.5029 

.230 

-.8006 

-.5046 

-.551! 

-.4994 

.410 

-.6732 

-.1828 

-.2791 

-.3807 

.590 

-.5304 

-.1638 

-.0417 

-.0658 

.770 

-.4598 

-.2929 

-.0417 

.0099 

*878 

-.4426 

-.3876 

-.0812 

-.0417 

(RFFMB5) 

126.00 


126.00 


12B.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-7S1  > 


PAOE  95S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 5>  •>  10.070  ALPHA  ( H « .030  QtPSF)  » HS.907  PO/PSF  » 3117.8  RUN  NO  » 

SECTION  S DMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5680 

*0530 

X/CML 

*050 

-.0851 

-.7791 

-.0671 

-.6841 

.S3D 

-1 .0519 

-.3308 

-.2818 

-.5149 

.410 

-.5581 

-.1454 

-.1866 

-.3370 

.590 

-.4648 

-.8300 

-.2173 

-,2366 

.770 

-.5183 

-.3111 

-.2714 

-,2973 

.878 

-.5719 

-.3750 

-.3025 

-.3267 

BETA  t 5)  = IQ.OBO  ALPHA  ( 21  = 2.0B0  0«PSF)  - 42.307  PO/PSF  » 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  6R  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

*3100 

.5820 

*0530 

X/CML 

*050 

-.7716 

-*7734 

-.9149 

-.7603 

.230 

-1.0235 

-.3051 

-.3092 

-.5732 

.410 

-.6077 

-.1349 

-.1781 

-.3351 

.590 

-.4749 

-.2505 

1971 

-,2178 

*770 

-.4921 

-.3575 

-.2540 

-.2661 

*078 

-.5249 

-.4248 

-.2730 

-.2833 

BETA  t S)  - 10.080  ALPHA  ( 3)  = H.150  QtPSFl  ■ 43.907  PO/PSF  « 3U7.8  RUN  NO  - 

SECTION  < IIHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.7155’ 

-.8001 

-1.0190 

-.7323 

.230 

-.7553 

-.5605 

-.3365 

-.5588 

.410 

-.5795 

-.2124 

-.1951 

-.3261 

.590 

-.4709 

-.3054 

-.1968 

-.1968 

.770 

-.4725 

-.3905 

-.2348 

-.^227 

,878 

-.4864 

-.4519 

-.2503 

-.2279 

■N 


(RFFHS5) 

135.00 


125.00 


135.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75J  > 


PAGE  953 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5J  “ 10.070  ALPHA  ( m = 6.230  QtP5F>  « 42.907  P0/P5F  - 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7190 

-.0293 

-1.0655 

-1 .2206 

.eso 

-.6673 

-.8300 

-.5484 

-.6777 

.410 

-.6932 

-.3709 

-.1675 

-.3106 

,590 

-.5398 

-.3209 

-.1417 

-.1348 

.770 

-.4605 

-.4054 

-.1710 

-.1675 

.878 

-.4433 

-.4657 

-.2064 

-.1934 

BETA  t 51  = 10.070  ALPHA  < 5)  =>  0.300  QIPSFl  » 42.907  PO/PSF  • 2117.8  RUN  NO  «■ 

SECTION  I IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

,3100 

,5820 

.8630 

X/CML 

,050 

-.7076 

-.7214 

-.6973 

-.6973 

.230 

-.9164 

-.7266 

-.7628 

-.7301 

.410 

-.8387 

-.4817 

-.4903 

-.5024 

.530 

-.7111 

-.5110 

-.1015 

-.2091 

.770 

-.5852 

-.5903 

-.1056 

-.0538 

.878 

-.4782 

-.6110 

-.1401 

-.0780 

BETA  ( 5)  = 10,070  ALPHA  ( 6)  = 10.380  QtPSF)  • 42.907  Po/PSF  - 2117.B  RUN  NO  » 

SECTION  t HHAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

-.8530 

X/CHL 

.050 

-.-E'709 

-.6001 

-.6692 

-.6554 

.230 

-,0l7u 

'.7121 

-.7310 

-.6881 

.410 

-.7964 

-.6520 

-.5712 

-.6657 

.590 

-.7207 

-.6795 

-.2110 

-.2737 

.770 

-.5368 

-.6743 

-.0623 

-.0141 

.078 

-.4336 

-.6468 

-.0915 

-.0158 

1RFFM251 

125.00 


125.00 


125,00 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  9S<» 

0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRFFMSS)  ( 11  HAY  76  J 


REreRENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

1076,7000 

IN.  XO 

MACH  ■ 

.170 

ELEVON 

.000 

LREF  = 

474.3100  INCHES 

YMRP  =« 

,0000 

IN,  YO 

BDFLAP  • 

10.000 

SPDBRK  -r 

25.000 

BREF  = 

936,6800  INCHES 

ZMRP  * 

375,0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

B6.0G0 

THETAN  * 

108.000 

SCALE  = 

.0405 

PHI-M  - 

BB.OOO 

THETAM  » 

9B.OOO 

BETA  1 11  = -lO.Oao  ALPHA  ( 11  = .030  Q(PSF1  ■ MB.901  PO/PSt  “ 3125.6  RUN  NO  = 160.00 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

^,0538 

,0327 

,0961 

,c?30 

-,isn 

“.0366 

-.0435 

1220 

,H10 

-.1159 

-.06S4 

-,0745 

-.1056 

,!)90 

-‘,08H9 

^,0969 

-.1004 

-,1073 

,770 

-,tH0* 

--IH07 

-.1625 

-.1763 

,678 

-.2BEL 

-.2211 

-.2073 

-.2366 

BETA  ( n = -10.080  M.PHA  ( 21  - 2.090  QIPSFI  » ‘te.901  PC/PSF  » 2125.6  RUN  NO  - 160.00 

SECTION  ( 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0780 

-.0228 

. 1359* 

.1163 

.230 

-.0487 

.0116 

.0064 

-.0694 

.410 

-.0487 

-.0124 

-.0222 

-.0521 

.590 

-.0280 

-.0487 

-.0504 

-.0539 

.770 

0084 

-.1039 

-.1125 

-.1212 

.878 

-.1746 

, -.1764 

-.1608 

- . 1902 

BETA  (11  = -10.080  ALPHA  t 3)  = 4,160  Q(PSF)  “ 42.901  PO/PSF  - 2125.6  RUN  NO  “ 160.00 

SECTION  ( 1 J MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/B?1t 

. 0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.1003 

-,2313 

-.1141 

.1547 

,230 

.0254 

.0668 

.0599 

-.0124 

.410 

• 0202 

.0426 

.0323 

.0030 

.590 

.0254 

.0030 

.0013 

.0013 

.770 

-*0366 

-.0538 

-.0641 

-.0710 

.876 

-.1245 

-.1258 

-,115b 

-.1451 

t 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-75I  ) 


PAGE  935 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C n » -10.080  ALPHA  ( 41  « 6.2B0  QtPSF)  » 4B.901  PO/P5F  » 2125.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3t00 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.07H5 

-.3693 

-.5693 

.1839 

.330 

.0909 

.1354 

.1536 

.0393 

.mo 

,0840 

,09S6 

.0057 

.053! 

,590 

. 0806 

.0530 

.0530 

.0513 

• 770 

.0099 

-.0107 

-,0159 

-.0107 

.878 

-.0779 

-.0840 

-.0710 

-.0934 

BETA  (11=  -10.070  ALPHA  ( 51  = 8.290  QtPSFl  = 42.901  PO/PSF  « 2125. B RUN  NO  ■ 

SECTION  t 11 HA IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.0400 

-.5159 

-.5159 

.0702 

.330 

.1456 

.1788 

.1874 

.0788 

.410 

.1375 

.1444 

.1444 

.1099 

.590 

.1588 

.1030 

.1064 

.1099 

.770 

.0564 

.0357 

.0340 

.0478 

.878 

-.0366 

-.0435 

-.0565 

-.0383 

BETA  ( 11  = -tO.OBO  ALPHA  t 61  = 10.3B0  QIPSFl  = 42.901  PO/PSF  "ii.  2125.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPEWDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-,0055 

-.1744 

-.  1505 

-.1985 

.530 

.1753 

.5147 

.1993 

.1098 

.410 

.1838 

.1941 

.5010 

.1549 

,590 

.1684 

.1559 

.1633 

.1718 

.770 

.0874 

.0805 

.0874 

.1098 

.078 

-.0031 

-.0004 

.0519 

.0013 

(RFFMaei 

160.00 


160.00 


IBO.OO 


oat:-  .7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  ( NAAL-751  ) 


PACE  SS8 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t a»  = -5.050  ALPHA  < I ) « ,030  QIPSF»  = 42,900  PO/PSF  * 2125.5  RUN  NO  - 

.SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHt 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,53H8 

-.5207 

-.5434 

-.0107 

• 23D 

-.0581 

-.0417 

-.0745 

-.1228 

.mo 

-.0814 

-.1107 

-.1641 

.590 

-.062H 

-,I22B 

-.1504 

-.2176 

,770 

“.!331 

-.1710 

-.1952 

-.1917 

.878 

-.5210 

-.233! 

-.2228 

-.2348 

BETA  ( 21  - -5.050  ALPHA  ( 21  « 2.080  QtPSFI  - 42,900  PO/PSF  - 2125.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.4317 

-.4504 

-.5400 

.0030 

.230 

.0013 

.0082 

.0047 

-.0883 

.410 

-.0073 

-.0273 

-.0469 

-.1004 

,590 

-.0210 

-.0728 

-.0986 

-.1624 

.770 

-.1055 

-.1331 

-.1573 

-.1573 

.878 

-,19B5 

-.2004 

-.1935 

-.2107 

BETA  ( 2)  •>  -5.050  ALPHA  I 31  - 4.140  QIPSF)  » 42.900  PO/PSF  • 2125.5  RIM  NO  - 

SECTION  t II HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CMt 

.050 

-.4458 

-.3992 

-.4406 

-.1575 

.230 

.0410 

,0254 

.0634 

-.0556 

,410 

.0392 

.0254 

.0134 

-.0573 

.590 

-0151 

-.0263 

-.0383 

-,0642 

.770 

-,0BI5 

-.0936 

-.1143 

-.1316 

.878 

-.i920 

-.1661 

-,1626 

-.2093 

(RFFHSS) 

lei.oo 


161.00 


161.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  037 


DAIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFHSB) 

BETA  ( “ -5.0S0  ALPHA  C « 6.220  QtPSF)  « HB.900  P0/P5F  ■ 212S.5  RUN  NO  • IBl.OQ 


SECTION  i IIMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Q S 
‘=lg 

s 

o 9 

68 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.4334 

-.3695 

-.3730 

-.4265 

.230 

.0616 

.0254 

.0392 

-.0331 

.0530 

.0772 

.0720 

-.0193 

.590 

.0168 

.0237 

.0220 

-.0004 

.770 

-.1349 

-.0521 

-.0590 

-.0694 

.878 

-.2436 

-.1263 

-.1159 

-.1694 

BETA  ( 2)  = -5.060  ALPHA  t 5)  = 8.290  OtPSF)  - 42.900 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMl. 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4242 

-.3432 

-.3294 

-.4010 

.230 

>0581 

,0306 

-.0021 

-.0693 

.410 

-.0021 

.1219 

.1270 

.0271 

.590 

-.0193 

.0633 

.0780 

.0667 

.770 

-.1365 

-.0124 

-.0038 

-.0176 

.87B 

-.2140 

-.0899 

-.0710 

-.1485 

PO/PSF  • 2125.5 


RUN  NO  • IGl.OO 


BETA  t 21  = -5.050  ALPHA  ( 6)  = 10.350  Q(PSFJ  = 42.300  PO/PSF  “ 2125.5  RUN  NO  * 16). 00 


SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4205 

-.3069 

-.3051 

-.4170 

.230 

-.0417 

.0064 

-.0141 

-.0606 

.410 

-.0365 

.1528 

.1717 

.0667 

.590 

-.0400 

-ion 

.1304 

.1235 

.770 

-.1226 

.0236 

.0426 

.0409 

.878 

-.1046 

-,05E0 

-.0279 

-,10Q2 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE  950 


0A183  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 3)  « -.030  ALPHA  ( 1)  - .030  Q(PSP)  > H3.930  PO/PSF  - 3135.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( DhAlN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHU 

.07B0 

.3100 

*5820 

.6530 

X/CML 

*050 

-*7411 

-.5775 

-.6360 

-.3776 

*S30 

-.0451 

-.1382 

-*0830 

-.2036 

*mo 

-.0693 

-.0848 

-*1175 

-.2536 

*590 

1878 

-.1451 

-*1778 

-.2570 

.770 

-.2938 

-.2123 

-*25QI 

-.2846 

.870 

-.3903 

-.2794 

-.2863 

-.3156 

BETA  ( 3)  « -.030  ALPHA  t 3)  - 3.070  QtPSF)  » 43.930  PO/PSF  • 3135.5  RUN  NO  • 

SECTION  I IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

,3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

*050 

-.7024 

-.5644 

-.5782 

-.6110 

.230 

-.0556 

-.1600 

-.1297 

-.2280 

*410 

-.1194 

-.0400 

- . 0642 

-.2056 

.590 

-.1711 

-. 1039 

-.1228 

-.1746 

*770 

-*3126 

-.1815 

-.2004 

-.2283 

.878 

-.3971 

-,2505 

-.2470 

-.2850 

1 

BETA  t 3)  * -.030  ALPHA  « 3)  - 4.150  Q(PSF)  » 43.330  PO/pSF  • 3135.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6764 

-.5626 

-.5367 

-.6902 

*230 

-.1211 

-.1745 

-.1918 

-.3005 

.410 

-.1901 

-.0021 

-.0090 

-.1521 

.590 

-.2039 

-.0676 

-.0607 

-.0987 

.770 

-.3125 

-.1470 

1452 

-.1728 

*078 

-.3850 

-.2194 

-*2021 

-.2694 

(RFFMS61 

163.00 


163.00 


163.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  959 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  - -.OSO  ALPHA  { HI  - 6,900  QIPSH  - 43.920  PO/PSF  ■ 3135.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( HHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMt 

.0760 

.3100 

.5980 

.6530 

X/CHL 

.050 

-,657a 

-.5434 

-.5184 

-.6313 

.230 

-.1814 

-.1906 

-.3003 

.410 

-.2469 

.0837 

.0871 

-.1159 

.5S0 

-.aasB 

-.0383 

-.0159 

-.0331 

.770 

-.3078 

-.1159 

-.1003 

-.1090 

.878 

-.3676 

-.1083 

-.1607 

-.8176 

BETA  t 3)  = -.030  ALPHA  ( 5)  «*  8.390  O(PSF)  • 43.930  PO/PSF  » 3135.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( 1 1 MAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4534 

-.4387 

-.4895 

-.5608 

.830 

-.6704 

-.8691 

-.8438 

-.3173 

,410 

-.3681 

.0374 

.0478 

-.1037 

.590 

-.8794 

.0013 

.0305 

.0374 

.770 

-.3104 

-.0744 

-.0451 

-.0348 

.878 

-.3517 

-.1468 

-.1089 

-.1537 

BETA  t 31  = -.030  ALPHA  ( 6)  « 10.340  QIPSF)  » 43,930  PO/PSF  - 3135.5  RUN  NO  » 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL  .0760  .3100  ,5830  .8530 


X/CML 


.050 

-.3445 

.0322 

.0632 

-.1449 

.830 

-.3839 

-.0393 

.0168 

*0888 

*410 

-.3411 

lEBO 

-.0485 

-.0658 

.590 

-.3755 

-.8998 

-.3873 

-.3987 

,770 

. 1598 

-.8061 

-.3888 

-.8878 

.878 

.1836 

-*4708 

-.0503 

-.0348 

(RFFH36) 

163.00 


163.00 


163.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAU-751  ) 


PA6E  S6D 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( m - 5.030  ALPHA  ( 1)  - .030  Q{PSF>  » 43.907  PO/PSF  • 3135.5  RUM  NO  - 

SECTION  1 DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENIHNT  VARIABLE  CP 


y/Bni 

.C760 

,3100 

-5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.B9B3 

-,75B3 

-.7184 

-.8578 

,B30 

-,3430 

-.334H 

-.3482 

-,4635 

,mo 

-,3740 

-.1174 

-.1450 

-.3241 

.590 

-.3619 

-.1794 

-.1838 

-.2363 

.770 

-.4532 

-.2586 

-.2621 

-.2827 

.878 

-.5255 

-.3206 

-.3120 

-.3568 

BETA  ( 4)  = 5.030  ALPHA  t 3)  * 3,080  QtPSFl  » 43.907  PO/PSF  « 3135.5  RUN  NO  « 

SECTION  ( IlHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,076^* 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8826 

-.7571 

-.7120 

-.8343 

.230 

-.6637 

-.3277 

-.3513 

-.4949 

.410 

-,4277 

-.0934 

1020 

-.2812 

.590 

-.3812 

-,1572 

-.1434 

-.1675 

.770 

-.4449 

-.2278 

-.2140 

-.2157 

.878 

-.5069 

-.2950 

-.2657 

-.3036 

BETA  ( 4)  = 5.030  ALPHA  I 31  * 4.130  QtPSFl  - 43.907  PO/PSF  ■>  3135.5  RUN  NO  <• 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-0  DO^NDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7839 

-.6393 

-.7321 

-.8616 

.230 

-1.0031 

-.3473 

-.3162 

-.4456 

.410 

-.5060 

-.0608 

-.0677 

-.2282 

.590 

-.4077 

-.1201 

-.1056 

-.1091 

.770 

-.4405;: 

-.2023 

-.1747 

-.1712 

,878 

-.4653^- 

.^13 

-.2178 

-.2403 

(RFFMaB) 

163.00 


163.00 


163.00 


4 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  { NAAL-751  > 


PASS  951 


DATE  17  MAY  76 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  « 5.080  ALPHA  C M)  » 6.800  OCPSH  ■ ‘♦2.907  PO/P5F  » 8125.5  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LNO  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMt 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-,5H50 

-.5778 

-.7415 

-.8587 

*230 

"*9501 

-*4692 

-.3064 

-,4175 

*H10 

-.5350 

“,0303 

-.0400 

-,2020 

.590 

-.0969 

-,0BQ7 

-.0676 

.770 

-,H295 

-.1951 

1348 

1227 

*B78 

.".H5e8 

-*27H4 

-.1779 

-.1796 

BETA  ( «tl  “ 5.020  ALPHA  ( 5)  = 8.260  OfPSF)  ■ HB.907  P0/P5F  ■ 2125.5  Rltfl  NO  « 

SECTION  I UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4922 

-.5474 

-.6372 

-.6700 

,230 

-.7528 

-.5U2 

-.4623 

-.5267 

,H10 

-.5923 

-.1522 

-.1283 

-.2282 

.590 

-.4750 

-.1177 

-.0366 

-.0452 

.770 

-.4370 

-.2282 

-.0746 

-.0608 

*878 

-.4422 

,“.3162 

-.1177 

-.1125 

BETA  ( >0  = 5.020  ALPHA  ( 6)  » 10.350  QCPSFJ  - *42,907  PO/PSF  » 2125.5  RUNNO- 

SECTION  C 1) MAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BIiL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4758 

-.4810 

-.4793 

-.4793 

.230 

-.7274 

-.5189 

-.5224 

-.5448 

.410 

-.6895 

-.2750 

-.3036 

-.3656 

.590 

-.5620 

-.1350 

-.0469 

-.0589 

.770 

. -.4845' 

-.3105 

-,0124 

.0202 

• 078 

-.4535 

-.3949 

-.0503 

--•0193 

IRFFH26) 

183.00 


183.00 


163.00 


OATK  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI83  t NAAL-75I  > 


PAGE  SSB 


0AIB3  ORB  MAIN  BEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  - 10.070  ALPHA  ( IJ  » .000  QfPSF)  « 4S.918  PO/PSF  » 2125.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA  IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,3516 

-.sees 

-.0828 

-.8535 

• E30 

-1.0771 

-.3530 

-.3100 

“-H871 

.HIO 

-.5663 

-.1517 

-.1706 

-.2996 

.590 

-.^73^ 

-.23GB 

-.2085 

-.2119 

.770 

-.528H 

-.3151 

-.2721 

-.2842 

.878 

-.5903 

-.3923 

-.3082 

-.3358 

BETA  ( 5!  = 10.070  ALPHA  I 8)  = 2.070  Q(PSF)  =•  MB. 912  PO/PSF  ■ 2125. B RUN  NO  - 

SECTION  t llHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,835B 

-.8065 

-.9185 

-.9605 

.230 

-1.I32I 

-.4017 

-.3414 

-.5223 

.410 

-.6411 

-.1313 

-.1519 

-.2932 

.590 

-.4930 

-.2329 

-.1847 

-.1038 

.770 

-i5ll9 

-.3483 

-.2501 

-.2536 

.878 

-.5412 

-.4183 

-.2846 

-.2897 

BETA  I 5)  » 10.060  ALPHA  t 3)  » H.IHO  QtPSF)  ■ H2.912  PO/PSF  ■ 2125.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  C ITHAIN  LND  GR  DB-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7269 

-.Boas 

-.9075 

-1 .0876 

.230 

-.8391 

-.5767 

-.3869 

-.5474 

.410 

-.6285 

I96B 

-.1798 

-.3110 

.590 

-.4887 

-.2886 

-.1781 

-.1833 

.770 

-.4853 

-.3938 

-.2230 

-.2212 

.878 

-.4956 

-.4577 

-.2506 

-.2299 

(RFFM2B) 

164.00 


164,00 


164.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  « NAAL-7S1  > 


PAGE  663 


BETA  C 5)  » 10.060  ALPHA  t Ml  • 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  DR>0 


0A163  ORB  HA IN  GEAR  ODOR  OUTER  SURPACE 

6.S30  Q(PSn  > RE.91S  PO/PSF  > 8185.6 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


ss 

8| 

%> 

Eo 


Y/BML 

,0760 

.3100 

, .5B2Q 

.8530 

X/CHL 

,050 

^.71B7 

-.7823 

-.8375 

-.8444 

.230 

-.7530 

-.7737 

-.6304 

-.7115 

.H\0 

-.7495 

-.4353 

-,2593 

-.3594 

*590 

-.6183 

-,3BB0 

-.1281 

-.1315 

,770 

-.5217 

-.4353 

-.1471 

-.1315 

,B7S 

-.4647 

-,4992 

-.1833 

-.1557 

BETA  i 5) 

= 10. 

060  ALPHA  ( 5) 

» 1 

SECTION  { 

UHAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

• 5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6089 

-.7062 

-,6924 

-.6907 

.230 

-.8632 

-.7476 

-.7614 

-.703B 

.410 

-.8201 

-.5750 

-,4BB3 

-.5750 

,590 

-.7303 

-.BIB2 

1453 

-.1591 

,770 

-.5612 

-.6070 

-.0625 

-,017S 

,B78 

-.H50B 

-.5392 

--UH3 

-.0452 

8.SB0  Q(PSF)  » >t8.S18 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « aiE5.6 


RUN  NO 


BETA  t 5)  = lO.QBO  ALPHA  C B) 
SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  , 


10*3B0  Q(PSF)  = MS,9!2 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PBF  « 2125.6 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CML 

,050 

-.6650 

-.6858 

-.6753 

-,6598 

,230 

-.8010 

-.7442 

-.7442 

-.7597 

.410 

-.7890 

-.6908 

-.5565 

-,6BB4 

.590 

-.7115 

-.7924 

-.1915 

-.2300 

.770 

-,5427 

-.7063 

-.0434 

.0288 

.878 

-.4532 

-.6783 

-.0933 

,0013 

(RFFMS6) 

16H*00 


I6H.00 


ISH.OO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  96>1 


0A163  ORB+OP 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


(RFFMS?)  ( 03  FEB  76  ) 
PARAMETRIC  DATA 


.000 
.000 
1 OS. 000 
SB. 000 


SREF  « 

5800, PDOO 

SQ.FT. 

■XMRP 

» 1076,7000 

IN.  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  - 

LREF  « 

474,8100 

INCHES 

YMRP 

» .0000 

IN.  YO 

BtfLAP  ■ 

-II.700 

SPDBRK  “ 

BREF  » 

936,5000 

INCHES 

ZMRP 

~ 375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

66.000 

THETAN  = 

SCALE  » 

,0405 

PHl-H  - 

08.000 

THETAH  « 

BETA  ( 

U = -10.090  ALPHA  1 

n « .000 

Q(PSF)  * 43.158 

PO/PSF  - 8139.0  RUN  NO  - 

165.00 

SECTION 

( DMAIN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

*0760 

*3100 

.5950 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0903 

,0535 

.1500 

.0689 

,530 

-*1559 

-.0603 

-.0734 

-.1555 

.HIO 

-* 1559 

-.0975 

-.1095 

-.1397 

.590 

-.1198 

-.1370 

-.1439 

-.1559 

,770 

-.1817 

-.1805 

-.5074 

-,SSB3 

.078 

-.5633 

-.5654 

-.B45S 

-.5710 

BETA  ( n - -10.090  ALPHA  ( 5}  > S.070  Q(PSF)  - H3.158  P0/P5F  « BIS9.0  RUN  NO  > 165.00 

SECTION  t DMAIN  LND  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0836 

-.0545 

.1515 

.0959 

‘ \ '45  i ' ■ *'* 

*530 

-*0733 

-.0133 

-.0184 

-.0939 

■ ’ 45  ® • V . 

*410 

-.0785 

-.0407 

-.0557 

-.07^ 

.590 

-.0596 

-.0768 

-.0870 

-.0958 

*770 

-.1196 

-.1368 

-.1555 

-.1677 

.878 

-.5071 

-.5153 

-.1934 

-.5191 

BETA  ( IJ  =■  -10.090  ALPHA  t 3)  = 4.150  QIPSF)  » 43.158  PO/PSF  » S1E9.0  RUN  NO  » 165.00 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5950 

.6530 

X/CHL 

,050 

-.0940 

-.5555 

-.1199 

*1353 

.530 

-.0013 

.0430 

.0345 

-.0355 

.410 

-.0099 

.0139 

.0054 

-.0505 

.590 

.0003 

-.0536 

-.0322 

-.0373 

.770 

-.0688 

->0854 

-.0975 

-.ina 

.878 

-. 1576 

-.1610 

-.1456 

-.1696 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


DATE  17  MAY  76 


PACE  Sq5 


BETA  t n « -10.090  ALPHA  t H) 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0 


DAI 63  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFH27) 

6*190  QtPSn  « H3.1S0  PO/PSF  " S129,0  RUN  NO  * IBSpOO 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML. 

.0760 

.3100 

.58Sa 

.B530 

X/CML 

,050 

-.0922 

-.2965 

-.2484 

,1540 

,230 

.0344 

.0703 

.0569 

-,0116 

,410 

,0242 

.0413 

.0344 

.0054 

.590 

.0276 

-.0013 

-.0048 

-.0099 

.770 

-,0390 

-.0630 

-.0733 

-.0802 

.878 

-.1317 

-.1360 

-.1231 

-.1454 

BETA  t 1)  = -10,090  ALPHA  I 5) 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  OR-0 
Y/BML  .0760  .3100  .5020 

X/CML 

.050  -.0819  -.2946  -.2929 

.230  ,0585  .1044  .1DE7 

.410  ,0566  ,0703  .0551 

,590  .0532  .0276  .0242 

.770  -.0133  -.0339  -.0441  - 

.878  -.1059  -.1145  -.0956  - 

BETA  t n = -10,090  ALPHA  t B) 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0 


6,240  Q(PSF)  « 43.158 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


POAPSF  » 2129.0 


RUN  NO  « 165.00 


8.310  QCPSn  ^ 43.153 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 2129.0 


RUN  NO  * 165.00 


1 Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

,8530 

7 X/CML 

{ .050 

-.0423 

-.2358 

-,235B 

,0565 

{ .230 

. 1246 

.1604 

.1774 

,0599 

-410 

,1178 

.1229 

.1246 

,0922 

.590 

.1093 

.0837 

.DB03 

.0803 

,770 

.0350 

,0156 

.0009 

.0139 

.078 

-.0550 

-.0629 

-.0475 

-.0595 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A}63  ( NAAL*751  } 


PA^  966 


0AI63  ORB+QP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t t)  ■ -10.090  ALPHA  ( 7)  - lO.HBO  QtPSF)  » H3.I5B  PO/PSF  - aiS9,0  RUN  NO  " 

SECTION  t llHAIN  LND  GR  W-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

■ 58SG 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0115 

-.1910 

-.1602 

-.2235 

.330 

.1636 

.2078 

.1891 

.0972 

.410 

.1704 

.1806 

.1874 

.1517 

.590 

.1517 

. 1330 

.1432 

.1500 

.770 

.0734 

.0632 

.0666 

.0819 

X .878 

“.0166 

-.0166 

.0054 

-.0132 

BETA  ( IJ  * -JO, 090  ALPHA  ( 8)  - 15.670  QtPSF)  “ H3.15B  PO/PSF  - S1S9.0  RUM  NO  » 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1193 

-.0594 

-.0577 

-.1517 

.230 

.1262 

.1619 

.1347 

.1364 

.410 

.1330 

.2810 

.3066 

.2555 

.590 

.1301 

.2487 

.2810 

.3100 

.770 

.0547 

.1806 

.2028 

.2436 

.878 

-.0047 

.1007 

.1313 

.1143 

BETA  I 1)1=  -10.090  ALPHA  t 9)  = E0.910  QtPSF)  = H3.ta8  PO/PSF  “ SIE9.0  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENCENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

.1551 

.1534 

.1704 

.1568 

-230 

-.0594 

.1211 

.1296 

.0819 

.410 

-.0201 

.2096 

.2028 

.1891 

.590 

.0462 

.3100 

.3406 

.3336 

.770 

.0665 

.2895 

.3355 

.3219 

.878 

.0632 

.2215 

.2708 

.2334 

tRFFM27) 

165.00 


165.00 


165.00 


ORIGINAi;  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA1B3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  987 


0AI63  ORB-»GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C S)  ■ -5,060  ALPHA  ( 1)  - .000  QtPSF)  - H3.I79  PO/PSF  ■ B1SB.9  RUN  NO  " 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

,3100 

.5850 

*8530 

X/CML 

*050 

*-,5757 

-.5710 

-.6019 

-.0390 

*530 

-,QB36 

-*0733 

-.1059 

-*1591 

*410 

-*0956 

-,U45 

-.1454 

-.5038 

*590 

-*0991 

-.1574 

-.1900 

-.5587 

*770 

-*1694 

-.5106 

-.5415 

-.5555 

*878 

-,S6Bl 

-.5754 

-.5655 

-.5793 

BETA  ( ai  ” -S.060  ALPHA  ( ei  = 5.080  QtPSF)  - H3.179  PO/PSF  " 5IS8.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9ML 

,0760 

,3100 

.5850 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.5151 

-.4894 

-*5751 

-.0535 

*530 

-.0518 

-.0184 

-.0501 

-.1177 

,410 

-.0355 

-.0578 

-.0766 

1587 

.590 

-.0495 

-.1040 

-.1597 

-.1999 

*770 

-.1383 

-.1674 

-.1931 

-.5171 

.878 

-.5545 

-.5359 

-.5591 

-.5445 

BETA  t 5)  a -5.060  ALPHA  t 3)  « H.I50  QtPSF)-  H3.179  PO/PSF-  B1SB.9  RUN  NO  - 

1 ^ • 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR-0  ^ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5650 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4637 

-.4345 

-.4705 

-.1965 

.530 

.0156 

.0037 

.0361 

-.0800 

.410 

.0185- 

,0003 

-.0116 

-.0835 

,590 

-.0133 

-*0509 

-.0663 

-.0955 

,770 

-.USB 

-*1553 

-.1469 

-*iBS8 

*878 

-*5505 

-.1982 

1948 

-*5376 

(RFFH27) 

156*00 


165*00 


156*00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE -DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE  SS8 


0AI63  OHB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFMa7) 

BETA  ( S)  ■=  -5.0B0  ALPHA  ( H)  «=  5.200  Q(PSF)  » H3.179  PO/PSF  “ 2128,9  RUN  NO  “ 16B.00 

SECTION  ( DMA  IN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

>0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CHU 

*Q5Q 

",4559 

-,4147 

-.4353 

-*3598 

*E30 

.0310 

,0054 

.0593 

-.0565 

.410 

,0876 

.0293 

,0508 

-*0613 

*590 

",0048 

-,0570 

-,0358 

-.0596 

*770 

",1316 

-.1008 

-,1165 

-.1437 

.87B 

-,25B9 

-.1780 

-,1694 

-.5071 

BETA  t 2)  = -5.0B0  ALPHA  ( SJ  - 6.250  QtPSF)  - H3.179  PO/PSF  ' 2128.9  RUN  NO  » I6B.00 

SECTION  ( IlMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4440 

-.3944 

-.3978 

-.4679 

.530 

.0394 

.0071 

.0054 

-.0577 

.410 

.0558 

,0564 

.0513 

-.0309 

.590 

-.0135 

-.0013 

-.0030 

-.0535 

.770 

-.1698 

-.0748 

-,0B5D 

-.1055 

.978 

-,SB9B 

-.1517 

-. 1397 

-.1854. 

BETA  t 2)  ® -S.060  ALPHA  C S)  - S.3I0  QCPSF)  ».  H3.I79  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  - 166. 00 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0730 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4450 

-.3665 

-,3559rf 

-.5004 

.530 

,0310 

.0054 

-.0535 

-.1006 

.410 

-,0570 

.1009 

,1043 

.0054 

.590 

-.0458 

.0415 

*0599 

.0415 

.770 

-.1589 

-.0351 

-.0587 

-.0557 

,878 

-.5377 

-.1156 

-.0951 

-.1555 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  C NAAL-751  1 


PACE  SB9 


0A16R  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( a>  « -5.070  ALPHA  < 71  = lO.mO  QtPSFl  » HS.nS  P0/P5F  » 8138.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0750 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.H378 

-.3595 

-.3244 

-.4395 

.530 

-.0755 

-.0005 

-.0305 

-.0706 

.HIO 

-.0530 

. 1354 

.1559 

.0405 

.590 

-.0597 

.0854 

.1097 

.1015 

.770 

-.1456 

.0037 

.0245 

.0508 

.878 

-.5041 

-.QBB3 

-.0455 

-.0975 

BETA  I 21  a -5.070  ALPHA  ( 81  = 15.870  QlPSFl  - H3.I79  PO/PSF  - 8188.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LND.CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

-050 

-.0085 

-.0060 

-.0817 

-.1091 

,530 

-.3846 

-.1074 

-.0954 

-.1433 

.410 

-.5905 

.0411 

.0326 

-.0064 

.590 

-.1044 

.1569 

.1910 

.1791 

,770 

-.1501 

.1157 

,1753 

,1706 

.078 

-.1536 

.0377 

.1024 

.0854 

BETA  I 8)  » -5.070  ALPHA  t 91  = 80.940  QtPSF)  >•  43. 179  PO/PSF  » 8188.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

-3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.0200 

--0234 

-.0569 

-.0269 

.530 

-.1344 

-.0576 

-.0627 

-.0733 

-410 

-.1071 

-.0303 

.0189 

.0003 

.590 

-.0866 

-.GB66 

.1854 

-15S5 

-770 

-.0542 

7.1770 

.5584 

.5346 

.878 

-.0371 

-.2180 

.2465 

,5041 

(RFFHS7) 

166.00 


165.00 


166.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-7SI  > 


PAGE  970 


0A1S3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  K -2.030  ALPHA  t 1)  - .000  OtPSFJ  « H3.I8S  PO/PSF  “ 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  t MHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5030 

.8530 

K/CHL 

.050 

“.7l5Lt 

-.5066 

-.6096 

-.1489 

-B30 

-.0665 

-.0991 

-.0837 

-.1310 

-.OBOS 

-.MH6 

-.1506 

-.2639 

.590 

-.nil 

-.1695 

-.2055 

-.2028 

.770 

-.2313 

-.2364 

-.2811 

-.3360 

.870 

-.3515 

-.3051 

-.3137 

-.3497 

BETA  t 3J  = -2.030  ALPHA  t 2)  » B.tlSO  QtPSF)  • H3.1SS  ' PO/PSF  ■ 2128.9  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

^0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6B4D 

-.5484 

-.5062 

-.4232 

.230 

-.0390 

-.1076 

-.0596 

-.1711 

.410 

-.0562 

-.0562 

-.0819 

-.2002 

.590 

-.1042 

-.1196 

-.1471 

-.2071 

,770 

-.2757 

-.1934 

-.2277 

-.2774 

.678 

-.3038 

Y 

-.2671 

-.2689 

-.3014 

BETA  ( 3)  = -2.030  ALPHA  i 3)  « H.IRO  QXPSFJ  * 43.188  PO/PSE  “ 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  t I IHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6407 

-.5203 

-.5271 

-.6299 

.230 

-.0372 

^.1160 

-.1040 

-.1931 

.410 

-.1023 

■■-;0099 

-.0235 

-.1537 

.590 

-.1486 

-.0749 

-.0035 

-.1263 

.770 

-.2P22 

-.1554 

-.1691 

-.2120 

.878 

-..^*^95 

-.2305 

-.2108 

-.2616 

<RFFH27> 

167.00 


167.00 


167.00 


DATE  17  MAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  ) 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » -B.030  ALPHA  ( H)  » 5,B00  Q(PSF»  » 43. IBB  PO/PSF  » 2138.9  RUN  NO  » 

SECTION  < IJHAIN  LND  GR  DR-0-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.S27H 

-.5059 

-.5008 

-.6599 

.asD 

-.0526 

-*ime 

-.1313 

■ -.aS90 

.HIO 

-.1381 

.0139 

.0071 

-.1210 

.590 

-.1604 

-.0526 

-.0457 

-.0851 

.770 

-.8704 

-.1330 

-. 13H7 

-.1775 

.878 

-.3571 

-.2100 

-.1929 

-,2493 

BETA  I 3)  = -e.030  ALPHA  ( 5)  = B.230  QtPSF)  = 43.188  PO/PSF  ■=  BISB.9  RUN  NO  * 

SECTION  ( 11 HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6127 

-.4996 

-.4059 

-.6349 

.230 

-.0972 

-.1160 

-.1460 

-.2530 

,410 

-.1657 

.0292 

,0326 

-.0955 

.590 

-.1708 

-.0321 

“,0104 

-.0509 

,770 

-.2753 

-.1143 

-.1092 

-.1451 

.878 

-.3455 

-,1914 

-.1691 

-:a3EB 

BETA  t 3)  = -a. 030  ALPHA  ( B)  = B.330  * QtPSF)  - 43.188  PO/PSF  >•  2138.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( I) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARI/®.E  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CMU 

,050 

-.5636 

-.4651 

-.4669 

-.5696 

.230 

-,2923 

-.1450 

-.1519 

,410 

-.2*52 

,0565 

.0701 

-.0623 

,590 

-.1964 

-.0013 

.0309 

.0173 

,770 

-.2649 

-.0749 

-.0560 

-.0663 

.870 

-,3179 

-.1405 

-.1194 

-.1656 

(RFFH37) 

157.00 


167.00 


167.00 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE 


0A16E  ORB+GP  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  ( 3)  ■ -2.030  ALPHA  { 7)  » lO.HIO  Q(PSF)  - 43. IBB  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( IlHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5789 

-,3098 

-.3835 

-.4109 

.520 

-,5525 

-.5789 

-.5515 

-.3047 

,HiO 

-.2557 

,0415 

,0566 

-,0B13 

,590 

-.5567 

,0480 

.0787 

,0753 

.770 

-.5751 

-,0553 

.0088 

.0139 

.878 

-,3047 

-,1054 

-.0578 

-.0938 

BETA  I 3)  » -2.030  ALPHA  ( 8)  « 15. 660 


Q(PSF)  » 43. IBB  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO- 


SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

,5850 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.1863 

-.1931 

-.1777 

-.1708 

.530 

-.4595 

-.5171 

-.5555 

-,5574 

.410 

-.4175 

-,093B 

-.1546 

-,1655 

,590 

-.3318 

,0357 

.0855 

,0753 

.770 

-,5719 

-,0375 

,1530 

.1469 

.878 

-.5599 

-,1366 

,0770 

.1055 

BETA  ( 3»  = -2.040  ALPHA  I 9)  « 20.930  QCPSFI  ■ 43.183  PO/P5F  « 2128.9  RUN  NO  » 


SECTION  t 

UHAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  V«?IABUE  CP 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

1515 

-.1651  - 

.1805 

-.1856 

,530 

**5334 

-.518!  - 

.2044 

-,5IS9 

,410 

-,snsi 

-.5645  - 

.1003 

-.1344 

.590 

-.1834 

-.3700 

.070h 

-.0350 

.770 

-.0849 

-.3734 

. 1430 

.5109 

.870 

-.0559 

-.3341 

.I4SB- 

.1871 

CRFFH27) 

167.00 


167.00 


167.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  > 


page  973 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


BETA  { HI  = -,030  ALPHA  ( 1)  « -.020  Q(PSF)  = 43.19H  PO/PSF  - 2123.9  RUN  NO  = 


SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S O 


jp  Q 

8S 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7950 

-.6E39 

-.6840 

-.H26? 

.£30 

“.0767 

-.1694 

-.1145 

-.2397 

.mo 

-.ia£5 

-.lIBB 

-.1539 

-.2929 

.590 

-.!B£5 

-.1797 

-.£174 

-.2997 

.770 

-.3409 

-.£517 

-.£946 

-,3H09 

.87B 

-.4455 

-.3c39 

-.3389 

-.3563 

BETA  t H>  = -.030  ALPHA  C 2)  * 2.070  OIPSFJ  ■ H3.19H 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5830 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.7473 

-.6084 

-.6339 

-.6684 

.£30 

-.0836 

-.1899 

-.1608 

-.3671 

.410 

-.1583 

-.0699 

-.0956 

-.3414 

.590 

-.3054 

-.1350 

-.1556 

-.3139 

.770 

-.3539 

-.3174 

-.3363 

-.3043 

.878 

-.4369 

-.3894 

-.3835 

-.3151 

PO/PSF  • 212S.9  RUN  NO  « 


BETA  f HI  = -.030  ALPHA  ( 3J  = H.150  QIPSF)  « HS.iSH  PO/PSF  “ 2120.9  RUN  NO  - 


SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7095 

-.6035 

-.3761 

-.7603 

.330 

-.1587 

-.1939 

-.3151 

-.3349 

.410 

-.3354 

-.0386 

-.0373 

-.I83B 

.590 

-.3435 

-.0971 

-.0903 

-.1330 

.770 

-.3503 

-.1775 

1750 

-.3303 

.678 

-.4331 

-.3510 

-.3356 

-.3931 

(RFFM27) 

168.00 


168.00 


168. 00 


DATE  17  MAV  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( WAAL-751  ) 


PAGE  974 


0A163  ORB+BP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 4J  - -.030  ALPHA  ( 4>  - B.BBO  QtPSFJ  • 43.194  PO/PSF  - 212S.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

*,7065 

-.5984 

-.5608 

-.6993 

.530 

-.5511 

-.5049 

-.5254 

-.3554 

.mo 

-.5596 

-.0133 

-.0133 

-.1587 

.590 

-.5565 

-.0800 

-.0646 

-.0971 

.770 

-.•3455 

-.1504 

-.1501 

-.1856 

.B78 

-.4119 

-.2305 

-.5134 

-.2648 

BETA  ( 4)  ■ -.030  ALPHA  t 5)  * 6.230  QlPSFl  « 43.194  PO/PSF  • 2128.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BfIL 

.0760 

.3100 

.6820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6932 

-.5853 

-.5579 

-,6692 

.230 

-,3781 

-.2136 

-.2222 

-.3335 

,410 

*,2907 

-.0047 

.0003 

-.1451 

,590 

-.2702 

-.0646 

-.0424 

-.0629 

.770 

-.3455 

-.1451 

-.1263 

-.1468  .■ 

.878 

-.4072 

-.2154 

-.1914 

-.5325  ' 

BETA  ( 4J  = -.030  ALPHA  t S)  * 8.310  OlPSFl  - 43.194  PO/PS^  - 2I2B.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.4759 

--4553 

-.5256 

-.5736 

.230 

-.7312 

-.3063 

-.2720 

-.3594 

.410 

-.4039 

.0173 

.0241 

-.1246 

.590 

-.3165 

-.0201 

.0054 

.0105 

.770 

-.3423 

-.0989 

-.0681 

-.0664 

-878 

-.3817 

-.1892 

-.1332 

-.1640 

1RFFM27J 

168.00 


169.00 


168.00 


date:  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75I  ) 


PAGE  975 


0A16S  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  « ",030  ALPHA  ( 7)  « 10,410  QfPSFJ  43,194  PO/PSF  - 6128.9  RUM  NO 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3234 

-.3542 

-.4125 

-.4314 

,230 

-.6490 

-.3560 

-.3114 

-,3971 

.410 

-.5136 

-.0767 

-.0630 

1709 

.590 

-.3800 

.0105 

.0429 

.0241 

.770 

-.3560 

-.0612 

-.0065 

-,0048 

.878 

-.373! 

-.1503 

-.0664 

-.0784 

BETA  C 4J  <=  -.030  ALPHA  t B)  = 15.650  QCPSF)  43.194  PO/PSF  « 8128.9  RUM  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

\ 

-.S633 

-.2719 

-.2616 

-.2667 

.230 

-.4380 

-.3130 

-.3130 

-.3359 

.410 

-,4363 

-.2060 

1999 

-.2445 

.590 

-.3729 

-.1759 

,0412 

.0190 

.770 

-.3164 

-.2993 

.1145 

.1349 

.878 

-.2838 

-.3472 

.0923 

.1059 

BETA  { 4)  = -.040  ALPHA  t 9)  30,950  QtPSF)  » 43.194  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  C DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,2435 

-.2640 

-.2913 

-,3016 

,250 

-.2B9S 

-.3357 

-.2947 

-,3186 

.410 

-.2700 

-.4329 

-.1992 

-.3476 

.590 

-.2145 

",4926 

-.0337 

-.0507 

,770 

-.1139 

-,4380 

.0342 

.1921 

,878 

-,0627 

-,3069 

.0461 

,1616 

(RFFM271 

168.00 


168.00 


168.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  J 


PAQE  970 


0A1B3  Offfl+QP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RrTM27> 

BETA  t 5)  = t.990  ALPHA  < U » .000  Q(PSF)  » 43. 19S  PO/PSF  « 21S8.9  RUN  NO  ■ 189.00 

SECTION  « UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.S3HQ 

-.6773 

-.7098 

-.BB07 

.330 

-.1245 

-.2546 

-,2152 

-.3350 

.HID 

-,2066 

-.1279 

-,1673 

-.3282 

.590 

-.2580 

-.1947 

-,2255 

-.2939 

,770 

-.4155 

-.2734 

-.3008 

-.3470 

,878 

-.5044 

-.3419 

-.3419 

-.3641 

BETA  ( 5)  « 1.990  ALPHA  C B)  * 2.100  QtPSFl  - 43.192  PO/PSF  » 2129,9  RUN  NO  ■ 169.00 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8068 

-.6854 

-.6500 

-.8102 

.230 

-.2116 

-.2663 

-.2817 

-.3946 

.410 

-.2766 

-.0868 

-.1056 

-.2663 

.590 

-.3023 

-.1569 

-.1603 

-.2099 

.770 

-.4186 

-.2356 

-.2424 

-.2869 

.878 

-.4921 

-.3074 

-.2920 

-.3302 

BETA  ( 5)  =■  1.990  ALPHA  t 3J  =■  4.150  QtPSFl  =•  43.1S2  PO/PSF  ■ 2128.9  RUN  NO  ■ 169.00 

SECTION  t llMAlN  LND  OR  DR-0  tEPENlHNT  VAR1/£LE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

-.8017 

-.BBSS 

-.6309 

-.7623 

‘ ,230 

-.4418 

-.2772 

-.2978 

-.4366 

.410 

-.3492 

-.0570 

-.0613 

-.2309 

.590 

-.3321 

-.1264 

-.1092 

-.1418 

*770 

-.4126 

-.2052 

-.1949 

-.2241 

.878 

-.4795 

-.2755 

-.2532 

-.2978 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAU-751  ) 


PAGE  977 


OAISS  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  » 1.930  ALPHA  ( Ml  » 5.190  Q(PSF)  H3. 192  PO/PSF  = SI2B.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

.5920 

-6530 

>C/CHL 

-050 

".75BH 

--6S27 

--6473 

-.7447 

.530 

-.8149 

--5BB7 

-.5067 

-.4000 

.HIO 

--3995 

-.0440 

-.0406 

--209S 

,590 

-.3H14 

-.1089 

-.0833 

-.1004 

-770 

--M029 

-.1841 

-.1636 

-.1773 

-978 

-.4627 

-.5542 

-.0183 

-.2559 

BETA  ( 5)  = 1.990  ALPHA  ( 5)  = 6.270  QIPSFI  ■=  H3.I9B  PO/PSF  <•  2128.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 07B0 

.3100 

.5820 

-6530 

X/CKU 

.050 

-.6481 

-.5916 

-.6378 

-.7269 

-230 

-.8500 

-.3435 

-.3110 

-.4102 

.410 

-•4599 

-.0338 

-.0269 

--2015 

.590 

-.3709 

-.0068 

-.0646 

-.0612 

.770 

-.4068 

-.1655 

-.1392 

-.1416 

-878 

-.4513 

-.2340 

-.1923 

-.5254 

BETA  ( 5J  = 1.990  ALPHA  ( 51  = 8.320  QIPSFI  ■ 43.192  PO/PSF  «>  2128. 9 RUN  NO  » 

SECTION  ( I ) HA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

-050 

-.4270 

-.4683 

-.5475 

-.5833 

.230 

-.7876 

-.4476 

-.4116 

-.4751 

.410 

--5950 

-.0020 

-.0785 

-.2124 

.590 

-.4358 

--D339 

-.0116 

-.0236 

.770 

-.4116 

-- J2BB 

-.0692 

-.0682 

.878 

-.4356 

-.5073 

-.1266 

--I4S0 

IRFFM27) 

169.00 


169.00 


169.00 


DATE  17  MAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  t NAAL-751  ) 


PACE 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( S)  - 1.990  ALPHA  ( 7)  »>  lO.HOO  Q(PSF)  = 43.19S  PO/PSF  B128.9  RUN  h«)  “ 

SECTION  f DMA  IN  U<D  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

-050 

-.3997 

--HI8S 

-.4701 

-.4495 

.530 

-.6999 

-.4306 

-.4083 

-.4753 

.HIO 

-.5920 

-.1507 

-.1702 

-.2468 

.590 

-.H5H6 

-.0425 

.0020 

-.0202 

.770 

-,H083 

-. 1438 

-.0184 

-.0150 

.870 

-.M083 

-.2331 

-.0692 

-.0614 

BETA  t 51  « 1.990  ALPHA  1 8)  = 15.670  QtPSF)  - ^3.I93  PO/PSF  » eiBB.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

K/cm. 

.050 

-.3446 

-.3549 

-.3566 

-.3532 

-230 

-.4956 

-.4012 

-.4047 

-.4184 

.410 

-.4768 

-.3480 

-.2691 

-.3240 

.590 

-.4441 

-.4493 

-.0253 

-.0253 

.770 

-.3686 

-.5042 

.1079 

.1352 

.878 

-.3017 

-.4974 

.0959 

.1198 

BETA  ( S)  = 1.900  ALPHA  ( 9)  = 50.920  Q(PSF1  “ 43,192  PO/PSF-  5158.9  ROM  NO - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3338 

-.3730 

-.4156- 

-.4378 

.230 

-.3508 

-.4702 

-.4190 

-.4634 

.410 

-.3611 

-.5776 

-.32B7 

-.4958 

.590 

-.2673 

-.5998 

-.1445 

-.0456 

.770 

-.1411 

-.5265 

-.1053 

.1767 

.878 

-.0802 

-.4600 

-.0712 

.1547 

\ 


IRFFM27) 
IBS. 00 


169.00 


169.00 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  f NAAL-751  ) 


PAOE  979 


OA1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 6)  ° S.020  ALPHA  ( 11  « .000  QtPSF)  >=  43.203  PO/PSF  • 2128.9  RUN  NO  " 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9466 

-.8081 

-.7633 

-.9009 

.830 

-.3748 

-.3746 

-.3797 

-.5030 

.mo 

-.4088 

-.1520 

-.1811 

-.3677 

.590 

-.4037 

-.2222 

-.2324 

-.2804 

.770 

-.4979 

-.2958 

-.3044 

-.3430 

.878 

-.5732 

-.3643 

-.3523 

-.3066 

BETA  { 5)  * 5.010  ALPHA  t 2)  « 2.080  QtPSF)  » H3.203  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  { DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  i 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.9261 

-.8131 

-.7600 

-.8782 

.230 

-.7155 

-.3661 

-.3849 

-.5425 

.410 

-.4688 

-.1229 

-.1349 

-.3164 

.590 

-.4209 

-.1914 

-.1794 

-.2068 

.770 

-.4842 

-.2650 

-.2547 

-.2719 

.078 

-.5476 

-.3318 

-.2993 

-.3301 

BETA  t B)  = 5.010  ALPHA  ( 3)  4.160  QtPSF)  « 43.203  PO/PSF  « 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7972 

-.7289 

-.7767 

-.9150 

.230 

-1.0602 

-.3787 

-.3394 

-.4812 

.410 

-.5461 

-.0884 

-.0935 

-.2575 

.590 

-.4453 

-.1567 

-.1328 

-.1413 

.770 

-.4795 

-.2353 

-.2062 

-.2199 

.878 

-.5258 

-.3019 

-.2506 

-.2660 

tRrFM27) 

170.00 


170.00 


170.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-75!  > 


PAOS  sao 


0A163  ORB«GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C 6)  « 5.010  ALPHA  t H)  « 5. BIO  Q(PSFJ  - H3.803  PO/PSF  » SI88.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LMD  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6211 

-.6365 

-.7868 

-.9046 

*530 

-1.1266 

-.4572 

-.3657 

-.4606 

.410 

-.6194 

-.0644 

-.0764 

-.2386 

.590 

-.4623 

J39B 

-.1123 

-.119! 

.770 

-.4760 

-.2250 

-.1857 

-.1976 

.878 

-.5135 

-.3018 

-.2284 

-.2352 

BETA  C 6)  = 5.0S0  ALPHA  ( 5J  =»  6.350  Q(PSF)  ■ H3.B03  PO/PSF  - 8138.9  RUN  NO  •> 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5674 

-.6205 

-.7864 

-.9078 

.230 

-.9746 

-.5247 

-.4289 

-.4597 

.410 

-.6461 

-.0663 

-.0680 

-.2373 

.590 

-.4802 

-.1261 

-.0919 

-.0935 

.770 

-.4734 

-.2305 

-.1621 

-.1706 

.878 

-.5007 

-.3092 

-.2048 

-.2082 

BETA  ( BJ  = 5.010  ALPHA  ( 6)  » B.380  Q(PSF)  “ 43.303  PO/PSF  " 3138.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5298 

-.5933 

-.6859 

-.7048 

.230 

-.7837 

-.5624 

-.5023 

-.5727 

.410 

-.6516 

-.1746 

-.1694 

-.2655 

.590 

-.5212 

-.1540 

-.0596 

-.0613 

.770 

-.4800 

-.2672 

-.0931 

-.0939 

.878 

-.4817 

-.3513 

-.1420 

-.1368 

IRFFM37I 

170.00 


170.00 


170.00 


DATE  i7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0AIB3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 6)  - 5.010  ALPHA  t 7)  « 10. HID  QtPSFJ  « ^3.S03  PO/PSF  » SIEB.B  RUN  NO  *> 


SECTION  t 

umain 

LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5186 

-.5195 

-.5143 

-.5075 

.830 

-.7769 

-.5504 

-.5589 

-.5727 

.HIO 

-.7340 

-.3107 

-.3410 

-.4114 

.530 

-.6070 

-.2295 

-.0716 

-.0905 

.770 

-.5289 

-.3588 

-.0304 

-.0065 

.878 

-.4817 

-.4285 

-.0699 

-.0373 

BETA  ( 61 

= 5. 

QIO  ALPHA  ( 8) 

= 15.660  Q(PSF)  - 43.803 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4626 

' 4B49 

-.4711 

-.4694 

.230 

-.5655 

-.5415 

-.5318 

-.5513 

.410 

-.5466 

-.5558 

-.3820 

-.4437 

.590 

-.4952 

-.6804 

-.1333 

-.1796 

.770 

-.3785 

-.6049 

.0139 

.0293 

-87B 

-.3048 

-.5449 

,0003  . 

.0293 

BETA  t 6)  5.0IQ  ALPHA  i 9)  ^ BO.S^tO  QIPSF)  ^ H3.203 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4695 

-.5226 

-.5807 

-.6064 

.230 

-.4611 

-.6143 

-.6081 

-.7192 

.410 

-.4799 

-.7363 

-.5705 

-.7363 

.590 

-.34B3 

-.7414 

-.3551 

-.1090 

.770 

-.1756 

-.6303 

-.8850 

.0530 

PO/PSF  *=  eiSB.9  RUN  NO  - 


PO/PSF  » aiB8,9  RUN  NO  « 


CRFFHa?) 

170.00 


170.00 


170.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE  98S 


0AI63  ORB'^GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  17)"  10.070  ALPHA  ( 11  « .010  QtPSF)  » H3.1BB  PO/PSF  « SI59.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 IIHAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CHL 

• 050 

-1,0053 

“,8009 

“*9459 

-.9100 

• B3Q 

“.391H 

-*3504 

“*5318 

• HIO 

-,B156 

1878 

“*2049 

-.3401 

*590 

-.5233 

“.2665 

“.2494 

-.2545 

.770 

“*5780 

“,35B9 

“,3127 

“*3418 

*879 

“.6379 

“,H257 

“.3487 

-.3675 

BETA  ( 7)  = 10.070  ALPHA  t B)  * 2.080  Q(PSF)  » M3. 168  PO/PSF  - 21S8.0  RUN  NO  - 

SECTION  t llHAlN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

,8530 

X/Cha. 

.050 

“*8785 

“,8544 

-.9935 

“1*0278 

*230 

“1.1BC6 

“,4407 

“*3730 

-.5815 

,410 

-.6948 

“.IBBl 

“*1867 

“.3377 

.590 

-.5403 

“.2828 

“.2244 

-*2313 

.770 

-.5592 

-*3978 

“*2931 

-.3103 

*878 

“.5935 

-.4682 

“*3223 

-.3223 

BETA  ( 71  = 10.070  ALPHA  t 31  » H.170  QIPSFl  « H3.I68  PO/PSF  » 2129.0  RW  NO  »■ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

*050 

“*7678 

-.8621 

-1.0628 

-1.1674 

.230 

-.8415 

-.8649 

-.4403 

-.5946 

.410 

-.6872 

.“,8413 

-.2191 

-.3511 

,590 

-.5432 

-.3219 

-.2139 

-.2225 

.770 

-.5323 

-.4386 

-.2636 

-.2705 

*878 

-.5432 

-.5003 

“*2076 

-.2636 

I 


) 


(RcFMaVl 

171.00 


171.00 


171.00 


DATE  17  HAY  7E 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 7)  » 10,070  ALPHA  t m » S.230  Q(PSF)  « ^3.lBB  PO/PSF  • S159.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/ChL 

.050 

-.7648 

-.87MB 

-1.0I3B 

-1.0410 

.230 

-.7BBB 

-.8008 

-.6001 

-.7013 

.HIO 

-.7665 

-.3307 

-.2243 

-.3444 

.590 

-.6069 

-.3273 

-.1031 

-.1797 

.770 

-.5417 

-.43SH 

-.2278 

-.2312 

.878 

-.5160 

-.5023 

-.2552 

-.2346 

BETA  t 7)  = 10.070  ALPHA  ( 51  - 6.250  QtPSFl  ■ ^3,t6a  PO/PSF  - 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  t llHAlN  LND  GR  DR-D  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7704 

-.0252 

-.8810 

-.8818 

.230 

-.0304 

-.8184 

-.7036 

-.7995 

.410 

-.8372 

-.4689 

-.3287 

-.4244 

.590 

-.6065 

-.4227 

-.1589 

-.1709 

.770 

-.5820 

-.5032 

-.1709 

-.1657 

.878 

-.5220 

-.5494 

-.2103 

-.1897 

BETA  t 71  = 10.070  ALPHA  { 8)  « 8.330  QlPSFl  - H3.1B8  PO/PSF  ■ 2129.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7342 

-.7547 

-.7462 

-.7376 

.230 

-.9191 

-.8061 

-.8164 

-.8318 

.410 

-.8958 

-.6331 

-.5390 

-.6314 

.590 

-.7821 

-.6674 

-.1845 

-.1965 

.770 

-.6195 

-.6623 

-.0903 

-.0458 

.878 

-.4944 

-.6571 

-.1417 

-.0693 

(RFFM271 

171.00 


171.00 


171.00 


DATE  17  HA?  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  1 


PAGE 


0A163  ORB+GP  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

SETA  ( 7)  » 10.070  ALPHA  ( 7)  - 10. mO  QtPSFI  - H3.1BS  PO/P5F  • 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.7191 

-.7414 

-,7259 

-.7105 

• .230 

“,8599 

-.7912 

-.8015 

-.0170 

.mo 

-.8376 

-.7603 

-.6109 

-.7242 

.590 

-.7706 

-.8650 

-.2056 

-.2589 

.770 

-.5937 

-,7620 

-.0648 

.0020 

,878 

-,7294 

-.1249 

-.0270 

BETA  { 7)  » 10.070  ALPHA  I 8)  « 15.690  Q(PSFl  » H3. 16B  PO/PSF  - 2129,0  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6958 

-.7249 

-.7386 

-.7249 

.230 

-.7335 

-.8329 

-.7489 

-.7969 

.410 

-.7232 

-.8501 

-.5431 

-.6323 

.590 

-.5912 

-.8227 

-.3682 

-.4814 

.770 

-.4403 

-.7249 

-.3442 

-.2551 

.878 

-.3562 

-.6597 

-.3357 

-.2911 

BETA  C 7)  = 10.070  ALPHA  ( 9)  = 20.930  QIPSF)  * 43.168  PO/PSF-  2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DKAIN  LNO  GR  OR-0 ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6320 

-.6678 

-.8075 

-,7974 

.230 

-.6218 

-.6951 

-.7922 

-.9900 

.410 

-.5365 

-,7752 

-,7991 

-1.0002 

.590 

-.4360 

-.8110 

-.6559 

-.6030 

,770 

-.2706 

-.6763 

-.4905 

-.3865' 

.878 

-.2075 

-,5672 

-.4104 

-.3405 

(RFFH27J 

171.00 


171.00 


171.00 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * 0AI63  C NAAL-751  1 


DATE  17  MAY  76 


0AIB3  ORB+GP 


MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


PAGE  965 
tRFFHaa)  t 03  FEB  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

* 1076.7000 

IN.  XO 

MACH  * 

.170 

ELEVON 

m 

LRET  » 

47H.8100 

INCHES 

YMRP 

» .0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

-11.700 

SPDBRK 

m 

BREF  » 

935.6800 

INCHES 

ZMRP 

- 375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

66.000 

THETAN 

m 

SCALE  « 

.0H05 

PHI-M  - 

88.000 

THETAM 

- 

beta  ( 

1)  » -10,080  ALPHA  ( 

l>  ^ -.010 

QCPsn  ^ 43.316 

PO/PSF  = 2129.3  RUN  NO 

« 172.00 

SECTION 

( DMAIN  LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.9530 

X/CML 

,050 

-.0000 

.0650 

.1093 

,0667 

.830 

-.1655 

-.0766 

-.0834 

-.1622 

.HIO 

-.1690 

-.1091 

-.1228 

-.1519 

.590 

-.1314 

-.1433 

-.1536 

-.1673 

.770 

-.1096 

-.1998 

-.2152 

-.2350 

,078 

-.2769 

-.2717 

-.2546 

-.2837 

.000 

65.000 

108.000 
98.000 


BETA  ( n = -10.080  ALPHA  ( 6) 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-0 


a.OBO  OCPSF)  > 43.316 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 6189.3  RUN  NO  - 176.00 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.060 

-.0936 

-.0235 

.1211 

.0905 

.230 

-.0833 

-.0218 

-.0303 

roaa 

.410 

-.0936 

-.0526 

-.0628 

-.0902 

.590 

-.0680 

-.□BBS 

-.0970 

-.1073 

.770 

1329 

-. 1466 

-.1637 

-.1774 

.878 

-.2201 

-.2219 

-.2082 

-.2338 

BETA  C n « -10.080  ALPHA  ( 31 

SECTION  C IIHAIN  LND  GR  DR-0 


4.150  QIPSFJ  » 43.316 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  » 6169.3  RUN  NO  » 178.00 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1052 

-.2433 

-.0048 

.1275 

.230 

-.0098 

.0325 

.0257 

-.0439 

.410 

-.0200 

.0054 

-.0047 

-.0336 

,590 

-.0090 

-.0319 

-.0308 

-.0473 

.770 

-.0745 

-.0967 

-.1006 

-.1172 

.078 

-.1632 

-.1700 

-.1564 

-.1919 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PACE  228 


0A163  ORSi-GP  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( n - -lO.OBO  ALPHA  t - 6.230  OtPSD  - H3.316  PO/PSF  - 2129.3  RUN  NO  “ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDE^'T  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5050 

.8330 

X/CML 

.050 

-.0980 

-.3015 

-,5913 

.1615 

.520 

.0597 

.0936 

.0805 

.0054 

.mo 

.0470 

.0597 

.0546 

.0557 

,590 

.0444 

.0175 

.0130 

.0088 

,770 

-.0500 

-.0456 

-.0541 

-.0576 

.870 

-.1173 

-.1554 

1053 

-.1309 

BETA  ( I)  « -10.080  ALPHA  ( 5)  » 8.3H0  QCPSF)  - H3.3I6  FO/PSF  - 2129.3  RUN  NO  <• 

SECTION  1 IIMAIN  LND  G?!  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0507 

-.5436 

-.5418 

.0685 

.530 

.1157 

.1548 

.1650 

.0546 

.410 

.1153 

.1157 

.1174 

,0055 

.590 

. 1004 

,0733 

.0704 

*0716 

.770 

.0574 

.0054 

.0050 

.0000 

.878 

-.0661 

-.0759 

-.0545 

-.0695 

BETA  ( n = -10. 080  ALPHA  f 6)  >=■  10.H30  QlPSFJ  •*  43.316  PO/PSF  * 2129.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-0  O^NOBIT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0081 

-.1994 

-.1686 

-.5096 

,530 

.1563 

.5D5u 

. 1855 

.0903 

,41C^ 

.1651 

. 1736 

.1804 

. 1447 

.590 

*1447 

. 1560 

.1365 

.1413 

.770 

*0631 

.0546 

.0580 

.0750 

, .878 

-.0555 

-.0555 

-.0030 

-.0500 

tRFFHBBI 

172.00 


178.00 


172.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  1 


PAGE  SB7 


0A163  0Fffl+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


S o 

to 

BETA  ( 1 ) 

« -10. 

OBO  ALPHA  ( 7) 

^ 15.630  QCPSE)  « 43,316 

SECTION  ( 

n MAIN  LND  OR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ii 

.S 

Y/8ML 

,0760 

.3100  .5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1365 

-.0735  -.OSBO 

-.1571 

-E30 

.1297 

. 1655  . msi 

.1366 

*H10 

.1315 

.2763  .3018 

.2490 

,590 

,1297 

.2425  .2746 

.3001 

9 53 

,770 

.0400 

,1706  .1945 

.2354 

.878 

-.0116 

.0940  .1229 

,1110 

PO/PSF  - SI 29, 3 


RUN  NO  - 


BETA  « n = -10.090  ALPHA  ( 0) 

• SECTION  i UHAIN  LND  OR  DR-0 


SO. 920  QtPSFJ  = H3.31B  PO/PSF  - S129.3  RUN  NO  “ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CNL 

.050 

.1544 

. 1459 

.1679 

. 1510 

.230 

-.0591 

. 1205 

.1233 

.0332 

.410 

-.0260 

.2120 

.1984 

.1849 

.590 

.0426 

.3051 

.3390 

,3356 

.770 

,0640 

.2831 

.3322 

.3203 

,078 

.0578 

.2187 

.2661 

.2209 

BETA  ( S)  = -5.050  ALPHA  t 15  = -.030  QIPSF)  * H3.33^  PO/PSF  “ SIS9.I  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5789 

-.5891 

-.6011 

-,0491 

,230 

-.0953 

-.0850 

-.1192 

-.1739 

,410 

-.1072 

-.1311 

-, 1602 

-.2132 

.590 

-.1089 

1704 

-.2046 

-.2596 

,770 

-.1824 

-.2234 

-,2525 

-.2644 

■ .078 

-.2730 

-.2849 

-.2798 

-.2983 

<RF<^HSa) 

175.00 


175.00 


173.00 


DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  1 


PAGE  9BB 


0AI6-J  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( B)  - -S.030  ALPHA  t 2)  - 3.070  QIPSF)  ■ H3.33H  PO/PSF  - 3139.1  RUN  NO  » 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0780 

.3100 

.5BS0 

.8330 

X/CHL 

.050 

-•5337 

-.4938 

-.5049 

-.0252 

.230 

-.0320 

-,0252 

-.0320 

-.1275 

.mo 

-,0H39 

-.05H4 

-.0866 

-.1361 

,590 

-,0593 

-.1139 

-.1412 

-.2095 

,770 

IHS3 

-.1770 

-.2026 

-.2231 

,878 

-,2436 

-.2453 

-.2385 

-.2607 

BETA  ( 3}  » -5.0B0  ALPHA  ( 3)  - H.ISO  Q(PSF)  >«  43.331*  PO/PSF  “ 3139.1  RUN  NO  * 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5830 

,8530 

X/CtIL 

.050 

-.4785 

-.4393 

-.4768 

-•1836 

.230 

.0070 

-,0047 

.0325 

-.0865 

,410 

.0054 

-.0081 

-.0166 

-.0916 

.590 

-.0183 

-.0626 

-,0745 

-.1035 

,770 

-.1206 

-.1325 

-.1547 

-.1887 

.878 

-.2262 

-.2058 

-.2058 

-.2450 

BETA  ( 3)  = -5.060  ALPHA  ( 4)  = 6.360  QtPSFl  » H3.334  PO/PSF  > 3139.1  Rl«  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4623 

-.4010 

-.4037 

-.4538 

.230 

,0375 

.0003 

.0131 

-.0591 

.410 

.0273 

.0527 

.0436 

-.0472 

‘ .590 

-.0030 

-.0098 

-.0115 

-.0336 

.770 

-.1600 

-,0812 

-.0948 

-•1152 

,078 

-.2734 

-.1612 

-.1493 

-.1918 

mrFMSB) 

173,00 


173,00 


173.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  { NAAL-751  ) 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  { a>  « -5.050  ALPHA  C 5J  =>  8.310  QtPSFJ  » HS-SSH  PO/PSF  - £189,1  RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

-050 

-*H5J9 

-.3700 

-.3597 

-,5l5l 

-eso 

.0325 

,0020 

-.0200 

-.0951 

.H\0 

-.0286 

,0971 

.1022 

-,0013 

.590 

*.0H5B 

.0359 

.0495 

.0342 

,770 

-.0405 

-.037! 

-.0576 

.07B 

-.2H54 

1207 

-.1003 

-.165! 

SETA  < 8J  = -5.060  ALPHA  t 6)  = 10,450  QtPSF)  - 43.334  PO/PSF-  £IE9. 1 RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4494 

-.3365 

-.3313 

-,4H7B 

,230 

-.0645 

-,0133 

-.0303 

-.0834 

.410 

-.0594 

.1279 

.1500 

.0411 

.590 

-.0663 

.0734 

.1041 

.0939 

.770 

-.1518 

-.0013 

.0139 

.0054 

.878 

-.2150 

-.0782 

-.0543 

-.1107 

BETA  ( 8)  = -5.060  ALPHA  t 71  - 15.700  QtPSFl  = 43.334  PO/PSF  - 8189.1  RIOT  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0934 

-.0917 

-.1020 

-.1225 

.230 

-.3922 

-.1122 

-.1037 

-.1515 

.410 

-.2949 

.0444 

.0274 

-,0047 

.590 

-.1873 

.1549 

.187! 

,1753 

.770 

-.1583 

.1039 

.165! 

.1617 

,878 

-.1566 

.0308 

.0954 

.0784 

IRFFM8BJ 

173.00 


173.00 


173.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  l NAAL-7SI  > 
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0AIB3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 8)  » -5.060  ALPHA  ( 8)  “ 80,910  QIPSF)  ■>  H3.33t  PO/PSF  « 8189.1  RUN  NO  - 

SECTION  I DHAIN  LNO  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.B53D 

X/CNU 

.050 

-.0289 

-.0303 

-.0303 

-.0320 

.230 

-.14HB 

-.0594 

-.0879 

-.0033 

.iMO 

-.1226 

-.0252 

.0071 

.0003 

.590 

-.0867 

-.0910 

.1805 

.1601 

.770 

-.0577 

-.1790 

.8537 

.2332 

,878 

-.0457 

-.2183 

.8^35 

.1992 

BETA  t 3)  = -8.080  ALPHA  111=  -.080  Q(PSF)  - PO/PSF  - 8189.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7178 

-.5947 

-.6373 

-.1432 

.230 

-.0765 

-.1022 

-.0970 

-.1979 

.410 

-.0868 

-.1244 

-.1586 

-.2732 

.590 

-.1176 

-.1774 

-.2150 

-.2937 

.770 

-.2338 

-.2441 

-.2886 

-.3467 

.078 

-.3553 

-.3100 

-.3228 

-.3507 

BETA  C 3)  « -8.010  ALPHA  < 8>  = 8.080  OtPSFI  - H3.8*iB  PO/PSF  ■ 8129,1  RUN  NO  - 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6966 

-.5510 

-.5989 

-.3849 

.230 

-.0441 

-.1092 

-.0578 

-.1759 

.410 

-.0561 

-.0681 

-.0937 

-.2051 

.590 

1074 

-.1297 

1571 

-.2180 

.770 

-.2753 

-.2051  . 

-.2359 

-.2855 

-S78 

-.3085 

-.2770 

-.2787 

-.3147 

(RFFH88) 

173.00 


17M.OO 


m.oo 


DATE  17  HAY  7B 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  » -8.0B0  ALPHA  ( 3)  » H.I30  QtPSFl  • H3.S48  PO/PSF  » 81S9. I RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6578 

-.5176 

-.5364 

-.6116 

.530 

-.03B9 

“.1556 

-.1056 

-.1945 

.410 

-.1004 

-.0166 

-.0337 

-.1603 

.590 

-.!435 

-.0933 

-.0919 

-.1380 

.770 

-.5BS8 

-.1650 

-.1774 

-.5501 

.878 

-.3740 

-.5399 

-.5506 

-.5697 

BETA  t 31  = -a.OeO  ALPHA  ( 41  = 5.180  QtPSFl  = 43.B48  PO/PSF  » E125.1  RUN  NO  » 

SECTION  f tlHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6431 

-.5096 

-.5079 

-.6585 

.530 

-.0509 

-.1511 

1596 

-.5306 

.410 

-.1365 

.0037 

-.0064 

-.1313 

.590 

-.1639 

-.0615 

-.0615 

-.0988 

.770 

-.5837 

-.1433 

-.1487 

-.1070 

-B70 

-.3641 

-^5106 

-.5049 

-.5597 

SETA  t 3)  « -S.OtO  ALPHA  ( 5)  = 6. 830  QtPSF).  ■ 43.848  PO/PSF  - 8189. 1 RUN  NO  » 

■ . i , > ■ 

SECTION  i IIHAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6553 

-.5039 

-.4937 

-.6458 

.530 

-.0805 

r.1557 

-.1415 

-.5577 

.410 

-.1654 

.0507 

.0554 

-.1056 

.590 

-.1755 

-.0453 

-.0303 

-.0611 

.770 

-.5817 

-.1557 

-.1175 

-.1586 

.878 

-.3518 

-.5013 

-.I80R 

-.5440 

\ 


tRFFMEBJ 

17H.00 


174.00 


m-00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB+GP  MAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  - -8.010  ALPHA  t 6)  ■ 8.310  QtPSF)  - 43.248  PO/PSF  « 2129.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( 1 IMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5860 

.B53D 

X/CHL 

.050 

-.5066 

-.4753 

-.4719 

-.5763 

.a30 

-.E75I 

-.1399 

-.1519 

-.S306 

.410 

-.SMB 

.0514 

.0667 

- . 0663 

.530 

-.1964 

-.OOBS 

.0307 

.0054 

.770 

-.6699 

-.0851 

-.0646 

-.0766 

.878 

-.3664 

-.1507 

!S96 

179S 

BETA  ( 3)  =>  -2.010  ALPHA  ( 73  = I0.3BO  QIPSF)  - 43.248  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3097 

-.3166 

-.3954 

-.4176 

.830 

-.6633 

-.8754 

-.2446 

-.3063 

.410 

-.3405 

.0446 

.0548 

-.0618 

.590 

-.8514 

.0361 

.0708 

.0736 

.770 

-.8754 

-.0355 

-.0048 

-.0013 

.B78 

-.3097 

-.1092 

-.0630 

-.lOBB 

BETA  ( 3)  ' -2.010  ALPHA  ( B>  » 15.690  QtPSF}  - 43.246  PO/PSF  « 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/OML 

.050 

-.1986 

-.1943 

-.1789 

-.1704 

.830 

-.4437 

-.2199 

-.8816 

-.2319 

,410 

-.4849 

-.0958 

-.1225 

-.1601 

.590 

-.3344 

.0343 

.0853 

.0751 

.770 

-.2718 

-.0206 

MI76 

.1397 

.B7B 

-.2592 

-.1345 

.0734 

.0989 

(PFFH28) 

174.00 


174.00 


174.00 


DATE  17  HAY  76 
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0A)63  ORB+OP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 3>  » -B.020  ALPHA  ( S)  » 20.950  Q(PSF)  ■ 43.a^8  PO/PSF  - 5189.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.07BQ 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CML 

.050 

-.1581 

-,IBB3 

-.1752 

-*1003 

.230 

-*2331 

-.2127 

-.1990 

-.2110 

.HIO 

-.2093 

-.2502 

-.0950 

1590 

.590 

-.1598 

-.3695 

.0630 

-.0300 

.770 

-.1007 

-.3866 

,1547 

. 1903 

.078 

-.0575 

-.3491 

.1513 

. 1716 

BETA  C m = -.010  ALPHA  ( U = -.050  Q(PSF)  » ^3.K0  PO/PSF  - 2189.1  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CKL 

,050 

-,0020 

-,6275 

-.6925 

-.3896 

.230 

-.0783 

-.1724 

-.1176 

-,2459 

,410 

-,1073 

-.1262 

-.  1621 

-.3007 

.590 

IB3B 

-.1860 

-.2254 

-.3075 

.770 

-.3417 

-.2630 

-.3024 

-.3503 

.878 

-.4495 

-.3315 

-.3383 

-.3623 

BETA  I H)  = -.010  ALPHA  I 51  = B.070  QtPSFl  = 43.850  PO/PSF  - 8189.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7548 

-.6143 

-.5297 

-,6537 

.830 

-.0835 

-,1965 

-.1657 

-,2667 

.410 

-.1598 

-.0749 

-.1057 

-*2461 

.590 

-.2102 

-.1468 

-,1674 

-,2256 

.770 

-.3598 

-.2239 

-.8479 

- .8907 

,87B 

-.4465 

-.2992 

-.8941 

-.3865 

(RFFHS0) 

174.00 


175.00 


175.00 


DATE  17  MAY  78 
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0A1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFM28) 

BETA  t 4)  • -.010  ALPHA  ( 3)  - 4.140  QtPSF)  « 43.850  PO/PSF  - 8129.1  RUN  NO  ■ 175.00 


SECTION  ( 

UMAIN 

LND  GR  DR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

",7E28 

-.6100 

-.5860 

-.7434 

.B30 

1634 

-.a0!3 

-.8184 

-.3331 

.^10 

-.5570 

-.0378 

-.0491 

-.1920 

.590 

“.B45B 

-.1073 

-.1039 

-.  1449 

■i 

.770 

-.3569 

1894 

-.1911 

-.8355 

.878 

-.4339 

-.8839 

-.8509 

-.3039 

BETA  ( H) 

s , 

OlO  ALPHA  ( 4) 

* 5.190  QtPSF)  - 43.850 

PO/PSF  « 8189,1 

RUN  NO  » 175.00 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.310D 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7833 

-.6086 

-.5676 

-.7079 

.830 

-.8854 

-.8003 

-.8388 

-.3874 

.410 

-.8613 

-.0818 

-.0835 

-.1706 

.590 

-.8568 

-.0085 

-.0714 

-.1073 

.770 

-.3537 

-.1678 

-.1638 

-.1960 

.870 

-.4888 

-.8485 

-.8837 

-.8764 

beta  t 4»  « -.010  ALPHA  t 51  = 6.240  QtPSF)  « 43.850  PO/PSF  » 8189.1  RUN  NO  - 175.00 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  '■ 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CNL 

,050 

-.7039 

-.5900 

-.5651 

-.6788 

.830 

-.3560 

-.8181 

-.8275 

-.3483 

.410 

-.8840 

-,0088 

-.0013 

-.I486 

.590 

-.8703 

T-.0715 

-.0475 

-.0715 

.770 

-.3474 

-.1504 

-* 1367 

-.1606 

.870 

-.4091 

-.8858 

-.8001 

-.8480 

\ 


X 


I 


DATE  17  MAY  76 
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0AI63  ORB-^GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE  ACE 

BETA  (m-  -.OJO  ALPHA  ( 6)  » 8.310  CKPSP)  « 43.250  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.5125 

-.4681 

-.5330 

-.5995 

.B30 

-.7211 

-.2885 

-.2731 

-.3518 

,410 

-.3997 

.0139 

.0190 

-.1295 

,590 

-.3159 

-.0303 

-.0030 

.0037 

,770 

-.3518 

-.1073 

-.0816 

-.0749 

.078 

-.3894 

-.1791 

1398 

-.1774 

BETA  t 4)  = -.010  ALPHA  ( 7)  = tO.400  QtPSFl  «=  43.250  PO/PSF  ■ 2129.1  RUN  NO  " 


SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3354 

-.3680 

- . 4297 

-.4468 

.230 

-.6542 

-.3577 

^-.3200 

-.4023 

.410 

-.5120 

-.0715 

-.0612 

-.1692 

.590 

-.3817 

.0071 

.0370 

.0241 

.770 

-.3623 

-.0732 

-.0133 

-.0099 

.870 

-.381:7 

-.1555 

-.0732 

-.0904 

BETA  ( 4) 

= 

010  ALPHA  1 8) 

= 15.640  ^(PSn  « 43*250 

PO/PSF  - 2I29.1 

SECTION  f 

DMAIN  LND  GR  OR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

’.050 

-.2670 

-.2670 

-.2636 

-.2670 

*230 

-.4560 

-.3112 

-.3112 

-.3351 

.410 

-.4441 

-.2005 

-.2091 

-.2465 

.590 

-.3743 

-.1494 

.0274 

.0189 

,770 

-.3232 

-.2636 

. 1037 

.1342 

.878 

-.2925 

-.33BB 

.0816 

.0986 

IRFFM2S) 

175.00 


175.00 


175,00 


DATE  17  HAY  76 
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0AI6J  0RBH-5P  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t H)  - -.010  ALPHA  t 9)  * 20.930  QtPSF)  - H3.250  PO/PSF  * 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.2436 

-.2624 

-.2897 

-,3017 

-.2932 

-.3341 

-.2932 

-.3205 

.mo 

-.2693 

-.4178 

-.1022 

-,3J3B 

.590 

-.2215 

-.4895 

-.0217 

-.0576 

.770 

-.1242 

-.4468 

.0470 

.2007 

.B78 

-.0670 

.0495 

.1633 

KTA  ( 51  = 2.000  ALPHA  t 1)  = .000  QtPSF)  - H3.271  PO/PSF  » 2129.1  RON  NO  - 

SECTION  ( DMAIM  !.ND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.F459 

-.6849 

-.7191 

-.6660 

.230 

-.1246 

-.2617 

-.2086 

-.3371 

.410 

-.2017 

-.1315 

-.1726 

-.3371 

, ^590 

-.2617 

-.2000 

-.2343 

-.3079 

.770 

-.4210 

-.2788 

-.3114 

-.3559 

.878 

-.5135 

-.3500 

-.3500 

-.3748 

BETA  t 5)  = 2.000  ALPHA  t 2)  ° 2.070  QtPSF)  » 43,271  PO/PSF  * 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( 1 IHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6103 

-.6923 

-.6683 

-.8171 

,230 

-.1963 

-.2732 

-.2766 

-.3930 

.410 

-.2784 

-.0919 

-.1124 

-.2749 

•590 

-.3040 

-.1838 

-.1706 

-.2219 

.770 

-.4203 

-.2424 

-,2544 

-.3006 

.878* 

-.4973 

-.3160 

-.3074 

-.3485 

! : 


1RFFM28) 

175.00 


176.00 


178.00 


DATE  17  MAY  76 
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8ETA  t 5)  - e.OOO  ALPHA  ( 3) 
SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0 


OA1S3  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 
H,160  Q(PSF)  • 43.271  PO/PSF  « 2129.1 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8021 

-.6928 

-.6433 

-.7662 

.230 

-.4111 

-.2796' 

-.3001 

-.4435 

.410 

-.3513 

-.GB44 

-.0679 

-.2352 

.590 

-,3359 

-.1310 

-.1174 

1464 

.770 

-.4145 

-.2130 

-.2045 

-.2204 

.878 

-.4828 

-.2830 

-.2625 

-.3069 

BETA  ( 51 

= 2. 

ODO  ALPHA  1 HI 

- c 

SECTION  ( 

IlHAIM 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7749 

-.6739 

-.6465 

-.7509 

.230 

-.5934 

-.2020 

-.2922 

-.4206 

.410 

-.3BG1 

-.0526 

-.0492 

-.2152 

.590 

-.3470 

-.1159 

-.0937 

-,1!25 

.770 

-.4120 

-.1930 

-.1775 

-.1095 

,878 

-.4736 

-.2631 

-.2340 

-.2717 

*100  QtPSF)  43.271 
DEPENDENT  VARU^^JLE  CP 


BETA  ( 51  = 2.000  ALPHA  ( 5J 

SECTION  i DHAIN  LND  GR  DR^O 


6.230  QtPSFJ  - 43.271. 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


PO/PSF 


2129.1 


RUN  NO 


PO/PSF 


2I29«  1 


RUN  NO 


y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6904 

-.6254 

-.639! 

-.7314 

. .230 

-.8032 

-.3176 

-.3022 

-.41'68 

.410 

-.4373 

-.0406 

-.0372 

-.2065 

.590 

-.3689 

-.0953 

-.0697 

-.0765 

.770 

-.41 16 

1740 

-.1483 

-.1534 

.878 

-.4629 

-.2450 

-.2047 

-.2389 

CPFFMBB) 

176.00 


176.00 


176.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  > 


PACE 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  « 51  - e.OOO  ALPHA  C 8)  » B.330  QtPSF)  - »t3.g7I  P0/P5F  ■ 2189.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LNO  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4334 

-.4728 

-.5620 

-.5928 

■ S30 

-.8295 

-.4522 

-.4162 

-.4814 

.4t0 

-.5843 

-.0784 

-.0664 

-.2156 

.590 

-.4334 

-.0441 

-.0201 

-.0304 

.770 

-.4179 

-.1299 

-.0819 

-.0750 

.878 

-.4454 

-.2139 

-.1384 

-.1573 

BETA  t 5)  - 2.000  ALPHA  ( 71  - I0.<j80  OtPSFl  - H3.27I  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.39B0 

-.4271 

-.4698 

-.4955 

.230 

-.6870 

-.4408 

-.4117 

-.4750 

.410 

-.59H7 

-.1483 

-.1671 

-.2458 

.590 

-,H587 

-.0474 

-.0013 

-.0235 

.770 

-.^06B 

-.1432 

-.0235 

-.0218 

.870 

-.HI3H 

-.2355 

-.0702 

-.0748 

BETA  I S)  « 2.000  ALPHA  I 8)  « 15.680  OtPSFl  » «f3.271  PO/PSF  ■ 2129.1  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.si  00 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3452 

-.3606 

-.3509 

-.3555 

.230 

-.5036 

-.4014 

-.4031 

-.4253 

.410 

-.4949 

-.3384 

-.2686 

-.3333 

.590 

-.4*457 

-.4185 

-.0132 

-.0200 

.770 

-.3776 

-.4934 

.1053 

.1341 

.878 

-.3129 

-.4917 

.0850 

.1138 

(RFFMSB) 

176.00 


176.00 


176.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-75J  ) 


PAGE  999 


U. 


0A163  0R8+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t S)  ^ a^DOO  ALPHA  i 9)  ««  20.9BO  Q(PSF?  •=  43.371  PO/PSF  • 8139,1  RUN  NO  - 


SECTION  C UHAIN  LND  OR  OR-0 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5880 

X/CML 

.050 

-.3317 

-.3657 

-.4117 

.830 

-.3593 

-.4611 

-.418B 

.410 

-.3640 

-.5769 

-.3831 

.530 

-.8755 

-.5955 

-.1443 

.770 

-.1830 

-.5190 

-.0949 

.878 

-.0664 

-.4577 

-.0643 

BETA  t 6) 

^ 5, 

,030  ALPHA  1 ; 

SECTION  ( 

UHAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CML 

.050 

-.9585 

-.8152 

-.7691 

.230 

-.3511 

-.3738 

-.3086 

.410 

-.4091 

-.1599 

-.1941 

-590 

-.4031 

-.8299 

-.8436 

.770 

-.5063 

-.3067 

-.3803 

.878 

-.5848 

-.3738 

-.3630 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


",H819 

-.4498 

-.4935 

-.0308 

.1765 

.1403 

= .000  Q(PSn  - 43, 320 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.9176 

-.4978 

-.3738 

-.8985 

-.3568 

-.3998 


PO/PSF  - 8183.2  RUN  NO  « 


BETA  C 6)  = 5.030  ALPHA  ( 8)  = 8.110  Q(PSF)  » 43.380  PO/PSF  ^ 8129.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.93B7 

-.8186 

-.7614 

-.8642 

.230 

-.6899 

-.3768 

-.3888 

-.550! 

.410 

-.4638 

-.1308 

-.1487 

-.3851 

.590 

-.4857 

1973 

-.1870 

-.2160 

.770 

-.4938 

-.8783 

-.8620 

-.8008 

.878 

-.5569 

-.3353 

-.3U5 

-.3404 

fRFFH28) 

176.00 


177.00 


177.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PACE  IQOO 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 61  “ 5.030  ALPHA  ( 31  » 4.110  Q(PSF)  - 43.330  PO/PSF  - 3139.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( tlMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.B530 

X/CViL 

.OSD 

-.837tj 

-.7555 

-.7777 

-.9155 

.£30 

-1,0305 

-.3690 

-.3477 

-.4093 

.mo 

-.5H39 

-.1005 

-.1036 

-.SB“5 

.590 

-.4466 

-,16BB 

-.1446 

-.15^  > 

.770 

-.4876 

-.5436 

-.5146 

-.53^ 

,078 

-.5354 

-.3135 

-.5589 

-.5794 

BETA  t 61  * 5.030  ALPHA  t 4)  » 5. 190  QtPSF)  - 43.330  PO/Pa='  " 3139.3  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIHAIN  LND  CR  DR“0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Bl<r.. 

.0760 

.3100 

.5850 

.6530 

X/CHL 

.050 

-,6750 

-,6463 

-.7334 

-.9115 

,530 

-1.1657 

-/^649 

-.3755 

-.4718 

.410 

-.6055 

-.0765 

-.0034 

■—.3425 

.590 

-.4635 

-.1467 

-.1193 

-.1279 

.770 

-.4855 

-.5340 

-.1963 

-.2100 

,878 

-.5565 

-.3109 

-.5408 

-.2494 

BETA  i 6)  * 5.030  ALPHA  t 5)  * ^ QIPSFl  - 43.3^0  PO/PSF  ■ 3139,3  RUN  NO  - 

SECTION!  IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5050 

.8530 

X/CMU 

,050 

-.5795 

-.6184 

-.7906 

-.9083 

.530 

-1.0335 

-.5093 

-.4104 

-.4593 

,410 

-,644p 

-.0643 

-.0695 

-.5399 

.590 

-.4803 

’^‘.1308 

-.0984 

-.1053 

.770 

-.4718 

-.5314 

-.1735 

-.1003 

,878 

-.5157 

-.3098 

-.2170 

-.5178 

(RFFHSB) 

177.00 


177. DO 


177.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  t NAAL-751  » 


PAGE  I GDI 


0A1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 6)  » 5.030  ALPHA  t 6)  * 8.330  Q(PSF)  « 43.350  PO/PSF  « 3159.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.536t» 

-.6050 

-.7045 

-.7234 

.230 

-.8057 

-.5570 

-.5090 

-.5656 

.mo 

-.6588 

-.1762 

-.1608 

-.2560 

.590 

-.5176 

-.1453 

-.0630 

-.0699 

.770 

-.4850 

-.2654 

-.1093 

1076 

.B78 

-.4904 

-.3553 

-.1539 

-.1505 

BETA  ( 6)  * 5.030  ALPHA  ( 75  = I0.3B0  QtPSF)  « 43.330  PO/PSF  - 3139.3  RUN  NO  « 

SECTION  < UMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5151 

-.5254 

-.5169 

-.5151 

.230 

-.6063 

-.5614 

-.5614 

-.5071 

.410 

-.7430 

-.2993 

-.3404 

-.4107 

.590 

-.6094 

-.2188 

-.0732 

-.0806 

.770 

-.5271 

-.3473 

-.0372 

-.0150 

.878 

-.4946 

-.4364 

-.0869 

-.0475 

BETA  ( 6)  - 5.030  ALPHA  t 9)  =*  15.630  . Q(PSF)  » 43.320  PO/PSF  » 3139.3  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/81^ 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4640 

-.4810 

-.4725 

-.4623 

.230 

-.5678 

-.5355 

-.5253 

-.5474 

.410 

-.5525 

-.5423 

-.3789 

-.4453 

.590 

-.4997 

-.6784 

-.1237 

-.1799 

.770 

-.3950 

-.6086 

,0172 

.0392 

.878 

-.3109 

-.5559 

.0020 

.0409 

(RFFHSB) 

177.00 


177.00 


177.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  lOOB 


0A163  ORB4-GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  ( 6)  ■ 5.030  ALPHA  ( 9)  « 20.910  QtPSD  » H3.320  PO/PSF  " 2129.2  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.H782 

-.5825 

-.5707 

-.6008 

.230 

-*4697 

-.6230 

-.6025 

-*6962 

.mo 

-.4S67 

-.7575 

-.5667 

-.7575 

.590 

-*SS4l 

-.7609 

-.3487 

-.1154 

.770 

-.1858 

-.6400 

-.2823 

.0647 

.878 

-.USB 

-.5497 

-.2295 

.0155 

BETA  ( 7)  = lO.OBO  ALPHA  I 1)  = -.010  Q(PSF)  * H3.330  PO/PSF  - 2129.3  RUN  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-0  IMPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

*0530 

X/CHL 

*050 

-1.03B3 

-.8909 

-.9509 

-.8995 

.230 

-1.1154 

-.3921 

-.3509 

-.5309 

.410 

-.6149 

-.1950 

-.2155 

-.3509 

.590 

-.5241 

-.2755 

-.2584 

-*2670 

.770 

-.5875 

-.3647 

-.3235 

-.3544 

.878 

-.5492 

-.4298 

-.3595 

-.3835 

BETA  t 7>  = 10.090  ALPHA  t B)  = 2.060  QIPSF)  - H3.330  PO/PSF  » 2129.3  RUN  NO  » 

SECTION  X IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8694 

-.8577 

-.9837 

-1.0229 

.230 

-1.2208 

-.4464 

-.3782 

-.5744 

.410 

-.6989 

1650 

1872 

-.3373 

.590 

-.5420 

-.2827 

-.2264 

-.2349 

,770 

-.5641 

-.3919 

-.2997 

-.3202 

.B7B 

-.6034 

-.4601 

-.3207 

-.3339 

IRFFH20) 

177.00 


17B.00 


17B.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  J NAAL-751  ) 


PAGE  1003 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 7)  » lO.OBO  ALPHA  ! 3)  = ^.150  Q(PSFl  “ H3.330  PO/PSF  = 8139.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  « DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.310D 

.5820 

.8530 

X/CML- 

,05Q 

-.7847 

-.8501 

-1.05ES 

-t.1534 

.230 

-.8650 

-.6431 

-.4365 

-.5970 

.4S0 

-.6.09 

-.2334 

-.2232 

-.3512 

.590 

-.5450 

-.3341 

-.2180 

-.2300 

.770 

-.5407 

-.4434 

-.2710 

-.2046 

.878 

-,5509 

-,5048 

-.2931 

-.2761 

BETA  ( 7)  ® lO.OBO  ALPHA  ( HJ  = 5.190  Q(PSF)  «■  H3.330  PO/PSF  •»  81S9.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7641 

-.8002 

-1 .0372 

-1.0799 

.230 

-.7846 

-.8017 

-.5713 

-.6703 

.410 

-.7385 

-.2982 

-.2197 

-.3494 

.590 

-.5883 

-.3135 

-.1941 

-.1941 

.770 

-.5440 

-.4365 

-.2402 

-,2402 

-078 

-.5252 

-.5081 

-.2658 

-.2436 

BETA  t 7)  = 10.080  ALPHA  t 51  = 6.830  QfPSFJ  * R3.33Q  PO/PSF  - 5159.3  RUN  NO  » 

SECTION!  DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BB0 

,8530 

X/CML 

.050 

-.7755 

-.8319 

-.8968 

-.9139 

.230 

-.8199 

-.8250 

-.6900 

-.7806 

.410 

-.0353 

-.4593 

-.2867 

- . 3995 

.590 

-.6781 

-.4103 

-.1585 

-.1773 

.770 

-.5806 

-.4049 

1876 

-.1773 

.878 

-.5260 

-.5448 

-.2252 

-.2012 

(RFFMSBl 

I7B.00 


178.00 


178.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C NAAU-751  1 


PAOE  lOOH 


0AJB3  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

SETA  < 7)  « 10.080  ALPHA  ( 6)  ■ 8.330  QtPSn  - 43.330  PO/PSF  ■ B129.3  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

*050 

«*7375 

-.7614 

-.7427 

-.7444 

.230 

-.9369 

-.7972 

-.8228 

-.8364 

.410 

-.8926 

-.6148 

-.5160 

-.6353 

.590 

-.7955 

-.6506 

-. 1734 

-.2058 

.770 

-.6165 

-.643B 

-.0848 

-.0541 

.87B 

-.5040 

-.6540 

-.1376 

-.0831 

beta  I 7»  = 10.080  ALPHA  < 7J  » 10.440  QIPSD  « 43,330  PO/PSF  - 8189.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.7260 

-.7431 

-.7235 

-.7209 

.230 

-.8679 

-.7876 

-.8030 

-.8149 

.410 

-.8474 

-.7466 

-.6064 

-.7090 

,590 

-.7756 

-.8491 

-.2064 

-.2577 

.770 

-.5978 

-.7602 

-.0645 

,0054 

.B7B 

-.4953 

-.7312 

-.1312 

-.0235 

BETA  I 71  * 10.080  ALPHA  I 81  » 15.670  QCPSFl  » 43.330  PO/PSF  - 8189.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( 1 1 MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

. 050 

-.6966 

-.7239 

-.7341 

-.7120 

.230 

-.7409 

-.8347 

-.7478 

-.7939 

.410 

-.7290 

-.8398 

-.5569 

-.6438 

.590 

-.5978 

-.8381 

-.3558 

-.4785 

.770 

-.4563 

-.7358 

- , 3489 

-.2722 

.878 

-.3609 

-.671  1 

-.3149 

-.2659 

tRFFM2Bl 

178.00 


178.00 


178.00 


OATC  17  MAY  76 


TABULATED  PflESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAL-751  ) 


PAGE  tOOS 


0A163  ORS+QP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 7)  " lO.OBO  ALPHA  t 9)  - SO. 930  QIPSF)  =»  H3.330  PO/PSF  • 8129.5  RUN  NO  " 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6346 

-.6721 

-.7346 

-.7980 

.230 

-.6159 

-.7010 

-.8134 

-1.005B 

.410 

-.5427 

-.0083 

-.7912 

-.9989 

.590 

-.4320 

-.8014 

-.6414 

-.6125 

.770 

-.2720 

-.6023 

-.4882 

-.3622 

.878 

-.2090 

-.5704 

-.4014 

-.3554 

IRFFMSBJ 

17B.Q0 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-T51  ) 


PAGE  1008 


0A1S3  ORB+OP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRFFHSS)  < 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  == 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

« 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  • 

,170 

ELEVON  " 

10,000 

LREF  « 

47M.8100 

INCHES 

YMRP 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  • 

•n.700 

SPDBRK  >» 

,000 

BREF  « 

936.6S00 

INCHES 

ZHRP 

u 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  « 

66.000 

THETAN  • 

108,000 

SCALE  » 

.0405 

PHI-M  ■ 

88.000 

THETAM  ■ 

98.000 

BETA  ( 

1)  » -10.080  ALPHA  t 

1) 

- .180 

Q(PSF)  - 43.177 

PO/PSF  « 2127.0  RUN  NO 

» 179.00 

SECTION 

l DMAIN  LND  GR  DR 

-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y^QHL 

.0760 

.3100 

.5880 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.0631 

.0635 

,1387 

*0857 

.230 

-.U63 

-.0356 

-.0459 

- 

*1238 

.mo 

-.1189 

-,061H 

-.0717 

- 

.1008 

.590 

-.0008 

-.0983 

-.1086 

- 

.1146 

,770 

-.1335 

-.1438 

-.1558 

- 

.1764 

.07a 

-.8159 

-.2107 

-.1953 

- 

.8887 

BETA  l n = -10.090  ALPHA  ( 2)  = 2.210  QCPSFl  ■ H3.177  PO/PSF  » 2127.0  RUN  NO  - 179.00 

SECTION  I IIHAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

.0530 

X/CKL 

.050 

-,0717 

-.1044 

.0926 

.1166 

,830 

-.0374 

.0157 

.0122 

-.0597 

.410 

- . 0485 

-.0048 

-.0167 

-.0448 

.590 

-.0167 

-,0408 

-.0477 

-.0580 

.770 

-.0769 

-.0907 

-.1044 

-.1199 

.870 

-,1577 

-,16ll 

1474 

-.1738 

BETA  I n = -10.090  ALPHA  I 3)  » H.2S0  QtPSFJ  - H3.177  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  ■ 179.00 

SECTION  i IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5880 

.6530 

X/CML 

,050 

-.0085 

-.8646 

-,1757 

,1568 

.830 

,0386 

.0751 

,0666 

-.0013 

,410 

.0892 

.0479 

.0360 

.0105 

.590 

.0343 

.0105 

.0054 

-,0013 

.770 

-.0835 

-.0440 

-.0560 

-,0688 

.878 

-,109D 

-.1175 

-,1004 

-.1844 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 
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0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t n ■"  -10.090  ALPHA  I ° 5.330  QtPSF)  ° H3. 177  PO/PSF  » E1E7.0  RUN  NO  “ 

SECTION  C IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0917 

-.2019 

-.2597 

.1706 

.230 

.0667 

.1007 

.1007 

.0190 

.410 

,0599 

.0752 

.0650 

.0377 

.590 

.0616 

.0360 

.0360 

,0250 

.770 

-.0013 

-.0201 

-.0206 

-.0338 

.678 

-.0851 

-.0920 

-.0783 

-.0988 

BETA  ( 1)  = -10.090  ALPHA  ( 5)  « 6.390  QIPSF)  « H3.I77  PO/PSF  - 3187.0  RUN  NO  “ 

SECTION  ( KMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5980 

,0530 

X/CML 

.050 

-.0647 

-.2652 

-.2704 

.1691 

.230 

.1009 

, 1333 

.1350 

.0531 

.410 

,0941 

.1009 

.0958 

.0660 

.590 

.0907 

.0634 

.0617 

.0549 

,770 

.0259 

.0037 

-.0030 

-.0013 

.878 

-.0595 

-.0647 

-.0527 

-.0715 

BETA  in-  -10.090  ALPHA  I 6)  - 0.470  Q(PSF)  ■*  43.177  PO/PSF  • 8187.0  RUN  NO  “ 

SECTION  C DMA IN  LND  OR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

-050 

-.0304 

-.2050 

-.1965 

-.0201 

.230 

-1502 

.1894 

. 1996 

,0804 

.410 

.1519 

,1604 

.1604 

.1230 

.590 

.1434 

. 1212 

.1195 

. 1212 

.770 

.0718 

.0565 

.0514 

.0550 

.878 

-.0133 

-.0184 

-.0013 

-.0167 

IRFFM39) 

179.00 


179.00 


179.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  t NAAL-751  ) 
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0At83  0R8*CP  HAIM  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( l>  = -10. 090  ALPHA  ( 7)  = 10.590  QtPSFl  - ‘*3.177  PO/PSF  » 8127.0  RUN  NO  - 

SECTION  C UHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0082 

-.1658 

-,1333 

-.2515 

.230 

,1828 

,2271 

.1930 

.1231 

,410 

,1964 

,2118 

,2220 

.1794 

,590 

.1794 

,1708 

,1794 

.1879 

,770 

,1026 

.1026 

,1094 

,1282 

,878 

,0224 

.0276 

,0497 

.0310 

BETA  ( U * -10.090  ALPHA  ( 8)  » 15.8'»0  QlPSFl  - N3.177  PO/PSF  ■ 2127.0  RUN  NO  • 

SECTION  C UHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

-3100 

.5820 

.6530 

X/CKL 

.050 

-.0064 

.0105 

-,0099 

-.0629 

.230 

.1059 

.1161 

.1297 

.1059 

,410 

, 1144 

.3001 

.3103 

.2678 

.530 

,1400 

,2831 

,3172 

.3461 

,770 

,0786 

.2218 

.2490 

.2814 

,870 

.0395 

.1502 

,1809 

.1655 

BETA  ( 1)  "=  -10.090  ALPHA  ( 91  « 21,050  Q(PSFl  • H3-177  PO/PSF-  2127.0  RUM  NO  - 

SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/GML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.1787 

,1787 

.1906 

.1855 

,230 

-*0115 

.1464 

.1515 

.1090 

.410 

.0054 

.2127 

.2093 

.2025 

.590 

.0665 

.3232 

.3538 

.3385 

.770 

,0954 

.3096 

.3623 

,3419 

.878 

.0988 

.2450 

.3079 

.2705 

(RFFMBB) 

179.00 


179.00 


179.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-731  ) 


PA«  1009 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


beta  t B) 

■ “5. 

.050  ALPHA  t n 

m 

,130  Q(PSF)  ° 43,168 

PO/PSF  - BIS6,9 

SECTION  I 

UMAIN  LNO  OR  OR-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

,0760 

,3100 

,58B0 

.8530 

)t/CML 

,050 

*B30 

,410 

.590 

.770 

.879 

-,5407 

-,0475 

-.0611 

-.0611 

-,1330 

-.B16B 

-.5316 

-.0309 

-.0000 

-.1176 

-,167B 

-.B305 

-.6069 

-.0714 

-,1073 

-.1535 

1980 

-.BBBO 

-.OBIS 

-,IB79 

-.16BI 

-.BBEO 

-.5031 

-,B3BB 

BETA  I ai  « -5.050  ALPHA  t 5)  >»  g.200  QtPSFl  = 43.160  PO/PSF  » 2126.9  RUN  NO  « 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.50BO 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4913 

-.4536 

-.5256 

-.0287 

.B30 

.0003 

.0037 

.0122 

-.0955 

.410 

-.0065 

-.0B35 

".0H24 

-.1109 

.590 

“.01B4 

-,0647 

-.0869 

.770 

-.tOB4 

-.1564 

-.1521 

-.1773 

.878 

1949 

-.1915 

-.1898 

-.BB40 

BETA  t 2J  - -5.060  ALPHA  ( 3l  «•  H.270  QCPSF)  « 43.168  PO/PSF  - 2126.9  RUN  NO  • 

SECTION  t DMAI.N  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,50BO 

.B530 

X/CML 

.050 

-.4461 

-.4033 

-.4256 

-.B767 

.B30 

,0394 

.0190 

.0462 

-.0536 

,410 

.0411 

.0343 

.0241 

- , 0509 

.590 

.0173 

-.0116 

-.035B 

-.0509 

.770 

-.0B51 

-.0800 

-0980 

-.1268 

.078 

-.1997 

-,1510 

-.1450 

-.1043 

t(7FM29) 

180.00 


180.00 


160.00 


OAIE  17  MAY  76 


TA9ULATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAA!,-7SI  1 


PAOE  1010 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 21  ■ -5.060  ALPHA  ( m - 5.350  QIPST)  ■ <t3.160  PO/PSF  ■ 2126.9  RLM  NO  ■ 

SECTION  ( I IMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.3BB3 

-.3948 

-.4017 

,aso 

.0H79 

.0173 

.0386 

-.0399 

.HIO 

.0479 

.0615 

.0548 

-.0338 

.590 

.0173 

.0088 

.0020 

-.0235 

.770 

-.1296 

-.0577 

-.0697 

-.0985 

.878 

-.2357 

1296 

-.1159 

-.1570 

BETA  ( 21  - -5.050  ALPHA  ( 5)  - 6.380  QtPSF)  « ^3. 168  PO/PSF  - 2126.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( 1IMA1N  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.4430 

-.3643 

-.3660 

-.4704 

.230 

.0582 

.0122 

.0122 

-.0441 

.410 

.0275 

.0889 

.0821 

-.0116 

.590 

-.0047 

.0343 

.0326 

.0122 

.770 

1365 

-.0355 

-.0406 

-.0570 

.878 

-.2256 

-.1091 

-.0903 

-.1382 

BETA  ( 21  » -5.050  ALPHA  t 61  • 3.i.bO  QIPSF)  - 13.168  PO/PSF  « 2126.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/QHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4376 

-.3397 

-.3259 

-.4668 

,230 

.0310 

.0139 

-.0133 

-.0906 

,410 

-.0116 

.1302 

.1397 

.0396 

.590 

-.0289 

.0772 

.0943 

.0806 

.770 

-.1215 

.0054 

.0139 

-.0031 

.878 

-.1885 

-.0665 

*.0425 

-.1078 

IRFFM291 

180.00 


180.00 


180.00 


Q 

- 

i: 

DATE  17  MAY  76 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  i NAAL-7SI  ) 

PAO£  ion 

0A163  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

IRFFM29) 

BETA  ( 3) 

-5. 

060  ALPHA  ( 7) 

e IQ. 550  OlPSn  43.160  PO/PSF  « 

2126.9 

RUN  NO 

- ISO. 00 

SECTION  t 

t IMA IN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

i 

X/CML 

.050 

-.3707 

-.2814  - 

.2934 

-.3896 

.330 

-.1284 

-.0219  - 

.0322 

-.0640 

=; 

.mo 

-.0648 

.1576 

.1764 

.0721 

.590 

-.0442 

.;i83 

.1490 

.1456 

.770 

-.1112 

.0464 

.0721 

.0755 

.878 

-.1594 

-.0219 

.0054 

-.0408 

BETA  ( 81 

= -5. 

050  ALPHA  [ 8) 

= 15.650  Q(PSn  • 43.168  PO/PSF  « 

2125.9 

RUN  NO 

« teo.oD 

SECTION  t 

IIMAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0510 

-.0527  - 

.0339 

-.0459 

.830 

-,3049 

-.0785  - 

.0750 

-.1145 

.mo 

-.2757 

.0310 

.0122 

-.0133 

.530 

1797 

.1641 

.1932 

,1744 

,770 

-.1299 

.1385 

.2102 

.2051 

' ; ■ 

.878 

1 196 

. 1488 

BETA  ( 8) 

^ -5. 

050  ALPHA  1 9) 

« 21.070  Q(PST)  - 43.168  PO/PSF  » 

2126.9 

RUN  NO 

- 180.00 

SECTION  ( 

UMAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0047 

-.0115  - 

.0167 

-.0081 

■ 

.230 

-.0058 

-.0372  - 

.0406 

-.0526 

.410 

-.ORU 

-.0338 

.0394 

.012l 

.590 

-.0320 

-.1261 

.1943 

.093',, 

i 

.770 

.0054 

-.1877 

.2521 

.2334 

.878 

.0292 

-.1911 

,2538 

.2232 

i — ^ 

, ' 

1 

DATE  «7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  t NAAL-751  » 


PMZ  tots 


0AI63  ORB^GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  < 3)  = -B.OOO  ALPHA  t 1)  « .130  QCPSF)  - ‘♦S.lTl  PO/PSF  » 2128.9  RUH  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-.6807 

-.5547 

-.6354 

-.1680 

.830 

-.0409 

-.0003 

-.0545 

-.1645 

.410 

-.0494 

-.0803 

-.1113 

-.8530 

*590 

-.0003 

-.1884 

-.1663 

-.8408 

.770 

-.8075 

1955 

-.8367 

-.8883 

.878 

-.3544 

-.8573 

-.8677 

-.3080 

BETA  ( 31  = -2,010  ALPHA  1 2)  = 2.220  OCPSFl  « IS.  171  PO/PK^  ■ 2126.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMl 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.E5H2 

-.5106 

-.5499 

-.4559 

.830 

-.0201 

-.1038 

-.0548 

-.1500 

.410 

-.0354 

-.0555 

-.0491 

-.1670 

*590 

-,0884 

-.0833 

1078 

1853 

.770 

-.2457 

-.1551 

-.1773 

-.8183 

.878 

-.3431 

-.8817 

-,5800 

-.8508 

BETA  ( 3)  = -2.000  ALPHA  ( 3)  = 4.290  QIPSFI  - 43.171  PO/PSF  - 2126.9  RUN  NO  • 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6211 

-.4909 

-.4909 

-.6330 

,830 

-.0887 

-.1057 

1057 

-.8033 

.410 

-.0989 

-0190 

.0088 

-.1194 

.590 

-.1597 

-.0378 

-.0454 

-.0817 

.770 

-.8478 

-.1143 

-.1811 

1588 

.878 

-.3831 

-.1868 

-.1708 

-.8187 

IRFFM29) 

tai.oo 


181.00 


181.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  i NAAt-751  1 


PAGE  1GI3 


0AJ63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SUWACE 


BETA  « 3)  •=  -2.000  ALPHA  t ■ 5.330  QtPSF)  • H3. 171  PO/PSP  ” 2126.9  RUN  NO  • 


gi 


SECTJON  i t)MAlN  LND  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.60MH 

-.4B9B 

-.4673 

-.6301 

.230 

-.0595 

-.1109 

1298 

-.2309 

.HIO 

-.1332 

.G37B 

.0378 

-.0087 

.590 

-.moi 

-.0167 

-.0133 

-.0441 

.770 

-.2H63 

-.0955 

-.0921 

-.1229 

.878 

-.3148 

-.1658 

-.1469 

-.2052 

BETA  ( 3)  = -B.QOO  AUPHA  ( 5)  « 6,360  QtPST)  « 43-17J 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5993 

-.4776 

-.4580 

-.5924 

.230 

-.1109 

-.1178 

-.13^9 

-.2411 

.410 

-.1555 

.0531 

.0616 

-.0864 

.590 

-.1520 

.0003 

.0122 

-.0133 

.770 

-.2394 

-.0749 

-.0664 

-.0921 

.878 

-.3011 

-.1469 

-.1246 

-.1012 

BETA  C 3)  = -2.000  ALPHA  ( 61  “ 8.H70  QtPST)  * *f3. 17I 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/GNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.4782 

-.4113 

-.4336 

-.5177 

.230 

-.3684 

-.1625 

-.1505 

-.2174 

.410 

-.2226 

.0771 

.0890 

-.0407 

.590 

-.1831 

.0378 

.0634 

.0600 

.770 

-.2346 

-.0321 

- one 

-.0116 

.876 

-.2775 

-.1008 

-.0699 

1093 

PO/P5T  « BISB.9  RUN  NO  - 


P0/F5T  « 2126.9  RUN  NO  * 


tRFFMEB) 

181.00 


181.00 


181.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  » 


PAGE  iOI^ 


0AIB3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  1 3)  • -2.010  ALPHA  ( 71  « 10.550  Q(PSFI  « H3.171  PO/PSF  » 2126.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,076D 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.2369 

-.2610 

-.3201 

-.3505 

,e3D 

-.4967 

-.2473 

-.2249 

-.2903 

.HID 

-.3556 

.0174 

.0395 

-.0649 

.590 

-.2455 

.0790 

, 1081 

.0996 

.770 

-.2404 

.0140 

.0550 

.0619 

.870 

-.2645 

-.0598 

-.0C31 

- . 02BB 

BETA  C 3)  * -2.010  ALPHA  ( 8)  » 15.850  QtPSF)  - ‘?3.171  PO/PSF  ■ 2126.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1530 

-.1607 

-.1504 

-.1435 

.230 

-.3509 

-.1B9B 

-.1984 

-.2052 

,410 

-.3441 

-.0973 

-.1041 

-.1410 

.590 

-.2755 

.OOSH 

.0392 

.0858 

.770 

-.2224 

-.0955 

,1623 

.1820 

.870 

-.2035 

-. 1881 

.1367 

.1606 

BETA  I 31  e -2.010  ALPHA  t 9)  - 2I.0BD  OtPSE)  - H3.171  PO/PSF  ■ 2128.9  RUN  NO  - 
SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0KL 

.0760 

.3100 

,5020 

• 8530 

X/CML 

.050 

-.1290 

-.1HH3 

-.1681 

-.1903 

.230 

-.1715 

-.2107 

-,1901 

-.2090 

.410 

-. 1520 

-.2686 

-.0983 

19B9 

.590 

-.0881 

-.3299 

• 0443 

.0240 

.770 

-.0183 

-.3010 

.1019 

,2623 

.878 

.0172 

-.2550 

.1070 

• 2545 

A 


CRFFH29J 

181.00 


181.00 


181.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 


PADS  1019 


0AI63  ORBtGP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  I 4)  - .OSQ  ALPHA  t H « ,100  Q(PSF1  ° 43.177  PO/PSF  ■»  21EQ.9  filW  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.6530 

X/CHU 

.050 

-.7620 

-,5911 

-.6475 

-.4534 

.230 

-.0560 

-.1603 

1038 

-.2104 

.410 

-.0050 

-.0033 

-.1159 

-.2560 

.590 

-.1432 

-.1397 

-.1791 

-.2457 

.770 

-.3056 

-.2115 

-.2440 

-.2085 

.878 

-.3996 

-.2731 

-.2799 

-.3021 

BETA  t 4)  « .010  ALPHA  I BJ  » B.200  OlPSF)  » 43.177  PO/PSF  «>  2126,9  RUN  NO  • 

SECTION  ( nMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.7079 

-.5779 

-.5647 

-.6057 

.230 

-.0765 

-.1775 

1689 

-.2699 

.410 

-.1510 

-.0355 

- . 0577 

-.2015 

.590 

-.1043 

-.0908 

-.1165 

-.1630 

• 770 

-.3161 

-.1741 

-.1878 

-.2305 

.878 

-,3331 

-.2425 

-.2323 

-.2682 

BETA  I 4)  ■ .OSO  ALPHA  < 3>  “ 4.560  QIPSF)  - 43.177  PO/PSF  - 2126.9  RUN  NO  • 

SECTION  t MMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6944 

-.5798 

-.5421 

- . 6927 

.230 

-.1810 

-.1827 

-.2015 

-.3402 

.410 

-.2186 

-.0047 

-.0116 

- , 1 L Jfa 

.590 

-.2221 

-.0629 

-.0543 

-.0920 

.770 

-.3128 

-. 1399 

-.1348 

-.1673 

.878 

-.3795 

-.2067 

-.1878 

-.2409 

(RFFM29J 

182.00 


182.00 


182.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  « NAAL-751  ) 


PASS  1918 


0A163  ORB*OP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  e 4)  ■ .oao  ALPHA  ( 4»  » 5.330  Q«PSF>  - 43,177  PO/PSF  ■»  £126.9  RUN  NO  • 

SECTION  { IIMAIN  LND  OH  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/6ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.6BJ5 

-.5753 

-.5376 

-.6609 

.330 

-.2994 

-.1915 

-.2086 

-.3234 

.MID 

-.2566 

.0105 

.0122 

1349 

.590 

-.2377 

-.0492 

-.0321 

-.0561 

.770 

-.313* 

-.1246 

-.1109 

-.1349 

.078 

-.37*4 

-.1897 

-. 1658 

-.2137 

BETA  t 4)  » .030  ALP*J v ( 5)  «=  6,360  OtPSF)  » 43.177  PO/PSF  - 2126.9  RWJ  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPEMKNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

-0530 

X/CML 

.050 

-.6404 

-.5376 

-.5376 

-.6370 

.230 

-.4536 

-.2069 

-.2137 

-.3063 

,410 

-.2943 

.0173 

.0275 

-.1195 

.590 

-.2531 

-.0321 

-.0082 

-.0184 

.770 

-.3U4 

-.1041 

-.0052 

-.0887 

-878 

-.3611 

-.1709 

-.140! 

-.1735 

BETA  ( 4>  = .030  ALPHA  ( 6)  = 8.460  OCPSFl  • 43.177  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3432 

-.3673 

-.4515 

-.4756 

.230 

-.6904 

-.3467 

-.3175 

-.3759 

.410 

-.4463 

-.0048 

.0122 

-.1164 

.590 

-.3209 

.0208 

-0430 

.0379 

.770 

-.3175 

-.0545 

-.0167 

-.0002 

.878 

-.3467 

-.1250 

-.0734 

-.0950 

<RFFM291 

162.00 


182.00 


182.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSUtlE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  > 


page  1017 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE 

BETA  t H>  = .030  ALPHA  ( 7)  “ 10.560  QlPSE)  '•  43.177  PO/PSE  ” 2126. 9 RUM  MO  “ 

SECTION  I DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0^^ 

,0760 

,3100 

,5850 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.e90H 

-.3055 

-.3559 

-.3379 

-.6815 

-.3541 

-.3001 

-.3688 

.mo 

-.51H8 

-.0995 

-.1146 

-.1616 

.590 

.0357 

.0550 

.0559 

.770 

-.3357 

-.0355 

.0447 

.0413 

.078 

-.3357 

-.1159 

-.0116 

-.0150 

BETA  ( HJ  = .030  ALPHA  ( 6)  « 15.780  OtPSFl  ■ 43.177  PO/PSP  ^ 2126.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8MU 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

-050 

-.5311 

-.5413 

-.5345 

-.5396 

*530 

-.36*1.0 

-.5800 

-.5855 

-.3065 

*410 

-.3631 

-.5156 

-.1848 

-.5545 

.590 

-.3519 

-.5499 

.0395 

.0559 

.770 

-.5636 

- . 3494 

*1607 

.1607 

.870 

-.5173 

-.3545 

.1504 

.1551 

SETA  C 4)  B .030  ALPHA  1 9)  « 21.060  CKPSFl  - 43.177  PO/PSF  - 2126.9  mW  MO  “ 

SECTION  I IlHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1994 

-.5567 

-.5574 

-.2830 

*530 

-.2250 

-.3104 

-.5660 

-.2967 

.410 

-,2M3 

-.3953 

-.1789 

-.3394 

.590 

-.1379 

-.4514 

-.0457 

.0309 

.770 

-.0354 

-.3650 

0008 

.2552 

.873 

.0037 

-.3007 

.0411 

.2314 

tRFFMc9l 

102.00 


192.00 


182.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1010 


OAI63  ORB'^GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( 5)  • 2.040  ALPHA  ( II  " .OBO  QtPSF)  « 43.213  PO/PSF  ■»  2126.9  RUN  NO  - 

SECTION  { IIMAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP  >u. 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5BE0 

.8530 

X/CHl 

.050 

*•7908 

-.6555 

-•6709 

-.7257 

.B30 

-•119M 

-.2513 

-.2153 

-.3387 

.4t0 

^.2016 

-.0937 

-.1280 

-.2890 

.590 

-•2427 

1554 

-.1794 

-.2410 

.770 

-.3815 

-.2308 

-.2530 

-.2976 

.878 

-•4620 

-.2958 

-.2924 

-.3181 

BETA  ( 5)  = 2.040  ALPHA  t 21  = 2.170  QtPSF)  » 43.213  PO/PSF  ••  2126.9  RUN  NO  « 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

• 5920 

.0530 

X/CML 

• 050 

-.7826 

-.6681 

-•6288 

-.7826 

• 230 

-•2270 

-.2612 

-.2748 

-•3911 

.410 

-.2748 

-•0577 

-.0748 

-.2321 

.590 

-.2868 

-.1175 

-. 1209 

-.1671 

.770 

-.3774 

-.1945 

-.  1979 

-•2339 

.878 

-.4475 

-.2629 

-.2492 

-.2902 

BETA  ( 5)  “ 2.040  ALPHA  t 3)  = 4.210  QtPSF)  - 43.213  PO/PSF  » 2126.9  RtfN  NO  - 

SECTION  { DMA  IN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

• 8530 

X/CML 

.050 

-.7662 

-.6510 

-.6201 

-.7301 

.230 

-.5204 

-.2711 

-.2763 

-.4010 

• 410 

-.3519 

-•0339 

-.0339 

-. 1972 

.590 

-•3158 

-.0906 

-.0769 

-.0992 

.770 

-.3794 

-.1663 

-.1525 

Ib46 

.B78 

-•4379 

-.2316 

-.2041 

-.2436 

tRFFMBS) 

1B3.00 


183.00 


183.00 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-7S!  ) 

DM 63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t “ B.040  ALPHA  ( 41  *=  5. £90  QtPSF)  » 43. £13  PO/PSF  = 21BB.9  RUN  NO  - 

SECTION  f UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  V/«TIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.6940 

-.6102 

-.6222 

-.7111 

.a3o 

-.7214 

-.2903 

-.2852 

-.3912 

.410 

-.3931 

-.0252 

-.0201 

I860 

.590 

-.3314 

-.0697 

-.0543 

-.0577 

.770 

-.3758 

-.1467 

-.1227 

1227 

.878 

-.4220 

-.2099 

-.1740 

-.2048 

BETA  I 5)  =>  £.040  ALPHA  ( 5)  * 6.350  Q(P5F>  « ‘t3.£I3  PO/PSF  - £136.3  NO  • 

SECTION  t IlMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5251 

-.4978 

-.5917 

-.6446 

.230 

-.9159 

-.3601 

-.3323 

-.4125 

.410 

-.4893 

-.0149 

-.0098 

-.1038 

.590 

-.3596 

-.0439 

-.0234 

-.0183 

.770 

-.3732 

-.1224 

-.0900 

-.0066 

.878 

-.4074 

-.1890 

-.1395 

-.1605 

BETA  ( 51  = £.040  ALPHA  ( 61  - 8.430  QTPSF)  « 43,313  PO/PSF  <•  3126.9  RUN  NO  •• 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3931 

-.4224 

-.4876 

-.5166 

.230 

-.6946 

-.4190 

-.3813 

-.4550 

.410 

-.5560 

-.1057 

-.1040 

-.2101 

.590 

-.4139 

-.0116 

.0173 

-.0047 

%770 

-.3779 

-.0937 

-.0184 

-.0184 

.878 

-.3848 

-.1725 

- . 0697 

-,0749 

IRFFM39) 

183.00 


183.00 


163.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAI.-75I  ) 


PACE  lOSO 


OA163  ORB*GP  HA IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

beta  I 5)  " g.OMO  ALPHA  t 7)  - 10.520  QtPSF)  « H3.2I3  PO/PSF  « 2126.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BhL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-,3640 

-.3S57 

-.3674 

-.3760 

.530 

-.6507 

-.3949 

-,3949 

-.4559 

.410 

-,5806 

-.1646 

-.5093 

-.5660 

.590 

-,4448 

-.0374 

.0088 

-.0099 

.770 

-.3743 

-.1816 

.0576 

.0388 

.978 

-,3653 

-.5110 

-.0133 

.0003 

BETA  t 5)  p e.OLO  ALPHA  t 0)  - 15.770  Q(PSFI  ■ HS-eiS  PO/PSF  » 2126.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( DHAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,3093 

-.3247 

-,3512 

-.3161 

.830 

-,4573 

-.3640 

-,3691 

-.3760 

.410 

-.4034 

-.3503 

-.5391 

-.3041 

.590 

-.3708 

-.4706 

-.0133 

-.0304 

,770 

-.2819 

-.4547 

.1897 

,1535 

.878 

-.8169 

-.4170 

. 1818 

. 1467 

BETA  ( 51  « 2.030  ALPHA  ( B)  » 21.050  QIPSF)  - H3.213  PO/PSF  ■ 2126.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CMt 

,050 

-.2894 

-,3535 

-.3715 

-.3934 

,230 

-.3047 

-,4104 

-.3940 

-,4564 

,410 

-.2808 

-.4854 

-.3405 

-.5178 

,590 

-,1939 

-.5000 

-.1803 

-.0081 

.770 

-.0660 

-.4377 

-1172 

.1767 

.878 

-,0183 

-.3610 

-,0B3l 

.1479 

(RFFM29) 

183.00 


183.00 


183.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  I 


PAGE  lOEl 


BETA  t 6)  - 5.070  ALPHA  ( 11 

SECTION  t IlKAIN  LND  GR  DR-0 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 
.090  Q(PSF)  - MS.aiB  PO/PSF  ■ 3137.0 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

*050 

-.9241 

-*7B35 

-.7337 

-*0778 

*S30 

-.4335 

-.3581 

-.3701 

-.5073 

*H10 

-.4027 

-, 1248 

-.  1505 

-.3323 

*590 

-.3821 

-.1031 

1900 

-.2363 

.770 

-.4593 

-.2569 

-.2603 

-*2894 

.978 

-*5279 

-.3186 

-*3015 

-;3340 

BETA  ( 6) 

= 5, 

.060  ALPHA  t 21 

= i 

SECTION  ( 

HHAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.8B24 

--7783 

-.7339 

-*8500 

*B30 

-*8J07 

-.3530 

-*3548 

-.4982 

*HI0 

-.4572 

-*0969 

-*1003 

-*2830 

.590 

-.3974 

-.1532 

-.1396 

-.1618 

.770 

-.4470 

-.2233 

-.2079 

-.2147 

.87B 

-.4999 

-.2830 

-.2472 

-.2745 

BETA  ( 6J 

c:  5. 

,060  ALPHA  ( 31 

■ i 

SECTION  ( 

HMAIN 

LND  GR  DR-0 

Y/BML 

.0760 

.3100 

*5520 

.8530 

X/CHL 

*050 

' .6737 

-.6497 

-.7678 

-.6076 

-230  • 

-l!Tl86 

-.3965 

-.3365 

-.4476 

.410 

-.5576 

-.0594 

-.0680 

-.2340 

*530 

-.4273 

-.1176 

-.1022 

-.1056 

.770 

-.44i0 

-.2015 

-.162! 

1707 

.878 

-.4803 

-.2665 

-.2015 

-.2117 

3.190  QlPSFl  - H3.319 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 3137.0 


Rt^  NO 


4.360  QlPSF)  » H3.3I9 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 3137.0 


RIM  NO  - 


fRFFMSS) 

184.00 


I8H.00 


1B4.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJB3  C NAAL-751  J 


PAGE  10S8 


0AI63  ORB'^GP  HAtN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE  ACE 

BETA  ( 6)  = 5.060  ALPHA  t 41  ■ 5.300  QtPSF)  « 43.819  PO/PSF  - 2187.0  RUN  NO  - 

SECTION  1 I IMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

-.57M0 

-.5979 

-.7586 

-.8817 

.230 

-1 .0^07 

-.4765 

-.3359 

-.4330 

• HIO 

-.BOSH 

-,0440 

-.0508 

-.2132 

.590 

-.loei 

-.0799 

-.0816 

.770 

^.M355 

-.196] 

-.1432 

1466 

.878 

-.HSSZ 

-.2679 

IB08 

-.1842 

BETA  ( 6)  - 5.060  ALPHA  ( 5>  “ 6.360  QlPSFl  - 43.819  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5227 

-.5825 

-.7244 

-.8133 

.230 

-.8339 

-.5176 

-.4441 

-.4919 

.410 

-.6013 

-.0885 

-.0714 

-.2184 

.590 

-.4526 

-.0987 

-.0543 

-.0594 

.770 

-.4270 

-.1962 

-.1124 

-.1124 

,878 

-.4458 

-.2782 

-.1466 

-.1517 

BETA  ( 6)  « 5.050  ALPHA  ( 5)  - 6.450  QtPSF)  « 43.819  PO/PSF  ■ 8187.0  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA  IN  LND  GR  OR-0  DEl^NOENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4977 

-.5337 

-.5919 

-.6056 

.230 

-.7323 

-.5371 

-.4943 

-.5611 

.410 

-.6261 

-.2084 

-.2050 

-.2683 

.590 

-.4995 

-.1571 

-.0372 

-.0309 

.770 

-.4481 

-.2581 

-.0405 

-.0389 

.878 

-.4361 

-.3402 

-.0817 

-.0897 

(RFFH29I 

184.00 


184.00 


184.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PACE  ines 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 6)  = 5.050  ALPHA  t 71  ■»  10.540  QtPSF)  - 43. £19  PO/PSF  » £l£7.0  RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LtCl  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

>5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4766 

“.4835 

- .4732 

-.4749 

.330 

-.6S60 

-.5881 

-.5315 

“.5504 

.410 

-.EBBS 

-.3445 

“.3548 

-.4103 

.590 

-.5710 

-.3033 

“.0682 

“.0080 

.770 

-.4749 

-.3857 

.0225 

.0430 

.878 

-.4114 

-.4440 

-.0116 

.0276 

beta  t 61  * 5.0SO  ALPHA  t 81  - 15.810  QlPSFl  = 43.2151  PO/PSF  ■ 2127.0  RW  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4338 

“.4458 

-.4406 

-.4303 

.230 

-.5007 

-.5050 

-.4870 

-.5007 

.410 

-.4870 

-.5333 

-.3428 

-.3994 

.590 

-.4115 

“>6037 

-.1420 

-.2707 

,770 

-.3171 

“.5282 

-.0528 

-.0184 

.878 

-.2381 

-.4698 

-.0442 

-.0236 

BETA  ( 61  - 5.040  ALPHA  ( 91  - £1.080  OtPH^I  « 43.219  PO/PSF  « 2187.0  RUM  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4070 

-.4463 

-.5213 

-.5332 

.230 

-.3033 

-.487£ 

-.5571 

-.6781 

-410 

- . 354E 

-.5980 

-.5485 

-.6679 

.590 

-.£553 

-.6150 

-.3729 

-.2007 

.770 

-.1138 

-.4991 

-,2536 

-.0439 

.878 

-.0575 

-.4190 

-.2007 

“.0609 

IRFFM291 

184.00 


184.00 


164.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE  10?» 


0A163  ORB^OP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 7)  - 10. ISO  ALPHA  I 1)  • .120  O(PSF)  ■ M3.I97  PO/PSF  • 2IS7.I  RUM  NO  • 

SECTION  I IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5930 

.8530 

X/C1«. 

-050 

-.9^68 

-.9159 

-,9331 

-e3o 

-U1973 

-.3905 

-,3530 

-.5144 

.mo 

-.6156 

-.1540 

-.1713 

-.3016 

.SfTO 

-.5006 

-.8346 

-.3089 

-.5106 

.7'0 

-.5367 

-.3839 

-.3690 

-.3896 

.B78 

-.5930 

-.3991 

-.3981 

-.3153 

BETA  ( 71  - 10.150  ALPHA  i 2)  » 2.200  QCPSFl  - 43.197  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  - 

SECTION  t 1) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5830 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0339 

-.8153 

-.9675 

-1.0034 

.330 

-1,0907 

-.4545 

-,3655 

-.5554 

.410 

-.6631 

-.1518 

1733 

-.3091 

.590 

-.4989 

-.3681 

-,1938 

-.1963 

.770 

-.4909 

-.3758 

-.5493 

-.5639 

.870 

-,5359 

-.4391 

-,3715 

-.5595 

BETA  I 7)  * 10.150  ALPHA  1 3)  « H.300  QtPSFI  • 43.197  PO/PSF  • 8J27.1  RUN  NO  » 

SECTION  I DMA  IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5850 

,8530 

X/CML 

,050 

-.7345 

-.8373 

-,9914 

-I,077t 

,330 

-.7105 

-.7396 

-.5015 

-.6365 

.410 

-.6711 

-.3788 

-,3000 

-.3516 

.590 

-.5196 

-.3056 

-.1709 

-.1777 

.770 

-.4754 

-.3953 

- 3068 

-.3130 

.878 

-.4518 

-.4301 

-.5591 

-.3096 

(RFFK29I 

185.00 


IBS. 00 


I8S.0D 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-791  ) 


PA6E  lOES 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 7)  » 10.150  ALPHA  ( 4)  = 5.320  QCPSFl  « H3.I97  PO/PSF  •=  2127. 1 RUN  NO  = 

SECTION  ( IINAIN  LND  OH  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-•73H8 

-.8017 

-.B99H 

-.0908 

.330 

-.7lg^ 

-.8000 

-.6517 

-.7006 

.mo 

-,7^00 

-.HI09 

-.SH8I 

-.3475 

.590 

-.5083 

-.3351 

-.1435 

-.1487 

.770 

-.HBia 

-.H075 

-.1589 

-.1654 

.878 

-.H36B 

-.H589 

-.1967 

-.1709 

BETA  t 7J  = 10,150  ALPHA  ! 5J  = 6.370  OIPSF)  = 43.197  PO/PSF  ■ 2127.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7190 

-.7481 

-.7655 

-.7515 

.530 

-.7995 

-.7704 

-.7357 

-.7978 

.410 

-.7995 

-.5151 

-.3558 

-.4655 

.590 

-.6573 

-.4963 

-.1349 

-.1503 

.770 

-.5106 

-.5049 

-.1109 

-.0989 

.878 

-.4398 

-.5571 

-.1469 

-.1109 

BETA  t 7)  = 10.150  ALPHA  ( 6>  “ B.4B0  QtPSF)  «>  43.197  PO/PSr  ■ 2127.1  RUN  NO  ■» 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6868 

-.7074 

-.6971 

-.6834 

.530 

-.8360 

-.7708 

-.7691 

-.7845 

.410 

-.8188 

-.6658 

-.5480 

-.6406 

.590 

-.7177 

-.7548 

-.1709 

-.5001 

.770 

-.5459 

-.8611 

-.0561 

-.0013 

.878 

-.4455 

-.6371 

1041 

-.0553 

tRFFM29J 

185.00 


IBS. 00 


185.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A16?.  < NAAL-75J  ) 


PACE  10S6 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 7»  » 10.150  ALPHA  I 7)  » 10.580  QCPSFl  - H3.I97  PO/PSF  s gtS7.I  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  SR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0KL 

.D760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-*6747 

-.6936 

-.6695 

-.6627 

.830 

-*7743 

-.7530 

-.7485 

-.7743 

.mo 

-•7460 

-.7143 

-.5613 

-.6661 

.590 

-.6609 

-.8052 

-.2100 

-.2521 

.770 

-.5355 

-.7022 

-.0975 

.0088 

.078 

-.4479 

-.6472 

1301 

-.0219 

BETA  f 7>  =»  10.150  ALPHA  ( 8)  “ 15.810  QIPS^)  « H3. 197  PO/PSF  - 8187.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6138 

-.6291 

-.6394 

-.6206 

.230 

-.6257 

-.6957 

-.6206 

-.6701 

.410 

-.6103 

-.6905 

-.4841 

-.4858 

.590 

-.4756 

-.6496 

-.3152 

-.3732 

.770 

-.3237 

-.5336 

-.2879 

-.4235 

.078 

-.2725 

-.4636 

-.3015 

-.4193 

BETA  t 7)  = 10.150  ALPHA  ( 9)  = 81.070  QCPSFJ  • »»3. 197  PO/PSF  « 8187.1  RUN  NO  •= 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5880 

-.6034 

-.5966 

-.6051 

.230 

-,6000 

-.6324 

-.5761 

-.5915 

.410 

-.5659 

-.6290 

-.5454 

-.4908 

.590 

-.4379 

-.4908 

-.4891 

-.5266 

.770 

-.3202 

-.4038 

-.4533 

-.5403 

.278 

-.2537 

-.3748 

-.2759 

-.5045 

(RfFMSBl 

1B5.00 


165.00 


185.00 


ORiOENAL  PAGE  IS 
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DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAIES  t NAAL-751  ) PAGE  1027 

0M63  ORB+GP  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (HFFM30)  t 03  FE9  76  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

8690,0000 

SQ.FT, 

XHRP 

n 

1076,7000 

IN.  XO 

MACH  - 

.no 

ELEVON  • 

-10.000 

LREF  « 

H74,8100 

INCHES 

YHRP 

at 

.0000 

IN.  YO 

BOFLAP  « 

-11.700 

SP08RK  - 

,0DQ 

BREF  ■ 

936.6800 

INCHES 

ZMRP 

a 

375.0000 

IN.  20 

PHf-N  « 

66.000 

THETAN  - 

108.000 

SCALE  - 

.0405 

PHl-H  = 

83.000 

THETAM  ■ 

98.000 

BETA  [ 

n " -10, 

lOQ  ALPHA  ( 

n 

« -.130 

QfPSn  43.151 

PO/PSF  « 2187,1  RUN  NO 

- 186.00 

SECTION 

1 DMAIN  LND  GR  DR 

-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5680 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0906 

.0447 

.0977 

.0533 

.530 

-.8006 

-.1044 

-.USI 

- 

,1817 

.HID 

-.8057 

-.1370 

1507 

- 

,i903 

.590 

-.1696 

-.1731 

-.1805 

- 

.8083 

,770 

-.8898 

-.8349 

-.8504 

- 

.8693 

,878 

-.3886 

-.3140 

-.8968 

- 

,3894 

BETA  t n = -10.100  ALPHA  ( 2)  ° 1.950  OtPSFJ  - H3. 151  PO^PSF  2127.1  flUN  NO  ■ IBB. 00 

SECTION  ( I) MAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0873 

,0003 

.1853 

.0773 

.830 

-.1131 

-.0460 

-.0559 

-.1234 

,410 

1834 

-,0770 

-.0907 

-. 1200 

.530 

-.0976 

-.1166 

-.1886 

-.1389 

.770 

-.1608 

-.1837 

-.1998 

-.2112 

,878 

-.8688 

-.8688 

-,8473 

-.2800 

BETA  C U * -10.100  ALPHA  ( 31  » <*.040  QtPSFl  - M3. 151  PO/PSF  - 2127,1  RUN  NO  - 186.00 


SECTION  ( 

IIMAIM 

LND  GR  DH 

-0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

,8530 

X/CHL 

,050 

-,1039 

-.8047 

-,0184 

.1143 

.830 

-.0303 

.0105 

.0054 

-,0645 

,410 

-,03B9 

-.0167 

- . 0869 

- . 0688 

.590 

-.0337 

- , 0577 

-.0668 

-.0740 

.770 

-.1073 

-.1861 

1300 

1500 

,878 

-.8030 

-.8008 

-.1893 

-.8835 

DATE  n HAY  7B 
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0A163  ORB^CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE 

BETA  I 1)  = -10.100  ALPHA  ( m - 5.090  QtPSFl  « 43.151  P0/P5F  » aiB7.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LNO  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1060 

-,28H5 

-.1702 

.1336 

.330 

.0003 

,0396 

.0327 

-.0391 

.mo 

-,0U6 

.0054 

-.0031 

-.0253 

.590 

-.0099 

-.0322 

-.0391 

-.0425 

.770 

-.0920 

-.1060 

-.1163 

-.  1215 

.87B 

-.1792 

.1995 

-.1713 

-.2022 

BETA  ( n = -10.100  ALPHA  t 5)  = 6.120  OCPSFl  • 43.151  PO/PSF  - SieT.I  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IJHAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YVBML 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.0971 

-.3077 

-.2903 

.1502 

.230 

.0326 

.0701 

.0684 

-.0133 

.410 

.0207 

.0360 

,0275 

.0020 

.590 

.0190 

-.0092 

-.0116 

-.0150 

.770 

-.0561 

-.0317 

-.0869 

-.0903 

.878 

-.1554 

-.1639 

-.1468 

1742 

BETA  r 1)  * -10.100  ALPHA  ( 61  =*  8.230  QtPS^)  « 43.151  PO/PSF  « 2127.1  RUN  NO  • 

SECTION  1 IIHAIN  LNO  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9ML 

.0760 

.3100 

.5920 

X/CML 

.050 

.0719 

,0463 

.0463 

.0463 

.230 

-.0047 

-.0270 

-.0321 

-.0253 

.410 

-.1041 

-.1126 

-.0938 

-.1178 

.590 

-.8031 

- . 0453 

-.2698 

-.2703 

.770 

-.0270 

.0975 

1333 

. 1410 

.878 

.0105 

.0655 

.0940 

.0923 

IRFFHSOl 

186.00 


186.00 


IBS. DO 


DATE  17  MAY  76 
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OA163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t n « -10.100  ALPHA  t 7)  » 10.320  Q(PSF)  = «t3.1Sl  PO/PSF  - 2127.  RUN  NO  - 

SECTION  C IlMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML. 

.050 

-.0150 

«*2157 

-.1934 

-.1540 

.330 

*mo3 

.1881 

-1813 

.0730 

,mo 

.1430 

.1488 

, 1556 

.1198 

.590 

*1315 

.1010 

.1078 

.1113 

.770 

.0378 

,0343 

,0343 

.0395 

.878 

-.0595 

-.0640 

-.0390 

-.0545 

BETA  ( 11  » -10.110  ALPHA  ( 8)  - 13.570  QtPSF)  ■ ^3.l51  PO/PSF  « 2127.1  RUN  NO  « 

SECTION  I llMAlN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1057 

-.1091 

-.0851 

1861 

.330 

.I41t 

.1859 

.1535 

.1380 

.410 

.1365 

.3591 

.3898 

.3353 

.590 

.1363 

,3300 

.3540 

.3779 

.770 

,0358 

. 1416 

. 1638 

.3063 

.873 

-.0440 

.0565 

.0854 

.0650 

BETA  t 1)  = -10.110  ALPHA  ( 9)  ® 20.B1C  QIPSF)  - ‘•3.151  PO/PSF  " 2127.1  RUN  NO  » 

SECTION  t IlMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CM. 

.050 

.1311 

.1350 

.1401 

.1090 

.330 

-.0857 

.0988 

.1141 

.0700 

.410 

-.0369 

.3195 

.3110 

-1933 

.590 

.0336 

.3977 

,3403 

.3317 

.770 

.0438 

.3586 

.3045 

.3960 

.878 

.0375 

.1889 

.3331 

.1905 

tRFFM301 

186.00 


IBS. 00 


186.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A263  0RB*0P  MAIN  DEAR  DOOR  OUTER  SURE ACE 

beta  I 3)  - -5.070  ALPHA  ( l>  - -.110  QtPSn  ■ ‘♦3.288  PO/PSP  * 81S7.0  RUN  NO  « 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CHU 

,050 

-,5858 

".6152 

-.5361 

-.0595 

,230 

-,126^ 

-.1161 

-. 1504 

-.1967 

-.1384 

1590 

-.1064 

-.2413 

,590 

-.1350 

1904 

-.2293 

-.2875 

,770 

-.2121 

- . 2567 

-,2092 

-.2961 

,870 

-.3115 

-.3270 

-.3201 

-.3424 

beta  C 8)  » -5.070  ALPHA  1 8)  - 1.970  QIPSTl  - N3.S88  PO/PSF  ■ 8157.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5640 

-.5332 

-.6256 

-.0389 

.230 

-.0560 

-.0492 

-.0680 

-.1467 

.410 

-.0740 

-.G;.53 

-.1159 

-.1506 

.590 

-.0902 

r^32 

-.1740 

-.2373 

,770 

-.1757 

-.2134 

-.2407 

-.2561 

,878 

-,2801 

-.2869 

-.2001 

-.3040 

BETA  C 81  » -5.070  ALPHA  ( 3)  - 4.080  QIPSF)  • 43.888  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VWIIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.310D 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4945 

-.4671 

-.5150 

-.1177 

.230 

-.0099 

-.0133 

,0139 

-.1074 

.410 

-,0t84 

-.0355 

- . 0475 

-.1177 

.590 

-.0441 

-.0903 

-.1109 

-.1331 

.770 

-.1451 

-.1657 

-.1896 

-.2290 

,078 

-.2513 

-.2479 

-.2462 

-.2907 

IRFFH30) 

IB7.00 


187.00 


IB7.0D 
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0AJ63  0RB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 21  - -5.070  ALPHA  ( HI  • 5.050  QCPSFJ  « W-eeB  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  • 

SECTICV  I IJMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

,0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/Ct^ 

*050 

~.H7S5 

-*M734 

-.2053 

.530 

,0071 

-.0085 

.0259 

-.0871 

*h'1Q 

.0003 

-.0095 

-.0167 

-.0906 

.590 

-.0587 

-.0631 

-.0765 

-.0991 

.770 

-.m03 

-.1430 

-.1670 

-.2004 

*878 

-.2653 

-.2565 

-.5545 

-.2726 

BETA  I 2)  » -5.07G  ALPHA  ( 51  • 6.110  QIPSF)  - 43.222  PO/PSF  - 2127,0  RUN  NO  » 

SECTION  I DMA IN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.4744 

-.4247 

-.4367 

-.4212 

.530 

.0190 

-.0092 

,0152 

-.0733 

-410 

.0139 

,0507 

,0139 

- . Q69B 

.590 

-.0218 

-*0373 

-.0458 

-.0647 

.770 

1744 

-,1230 

-.1350 

- . 1624 

.878 

-.3030 

-.2052 

-.1935 

-.2430 

BETA  ( 2)  = -5.070  ALPHA  t 61  ' 8.130  QlPSFl  - 43.222  PO/PSF  - 2127.0.  RUM  NO  “ 

SECTION  < IIMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,4605 

-.3954 

-.3817 

-.5378 

.530 

.0310 

.0003 

-.0501 

-.0818 

.410 

-.0321 

.0736 

,0736 

-.0218 

.590 

-.0612 

,0098 

.0173 

.0020 

.770 

-.1966 

-,0767 

- . 0749 

-.1006 

.878 

-.5891 

-.1606 

-.1401 

-.2086 

tRFFHSOI 

187.00 


187.00 


187.00 


DATE  17  MAY  76 
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0M63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  « -5,070  ALPHA  < 7)  ■ 10.380  OtPSP)  " 43.333  PO/PSF  • 3137.0  RUM  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4664 

-.3638 

-.3484 

-.4733 

.330 

-.0423 

-.GOBI 

-.0423 

-.1022 

.410 

-.0560 

.1092 

.1313 

.0275 

.590 

-.0765 

.0513 

.0768 

.0666 

.770 

-*IB25 

-.0355 

-.0201 

-.0355 

.878 

-.2527 

-.1176 

-.0953 

-.1837 

BETA  ( 3)  = -5.070  ALPHA  I 8)  ■ 15.530  QIPSF)  - 43.333  PO/PSF  » 3137.0  RUN  NO  » 

SECTION  I DMA  IN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1122 

-.1173 

-.1566 

-.1719 

.230 

-.4160 

-.1310 

-.1190 

-.1^54 

.410 

-.2097 

.0614 

.0648 

.0020 

.590 

-.1039 

.1378 

.1706 

.1718 

.770 

-.1754 

.0767 

.1293 

.1260 

.878 

-.1890 

-.0013 

.0529 

.0223 

BETA  ( 3)  = -5.070  ALPHA  t 9)  •=  30. BOO  QCPSFl  - 43.333  PO/P^  « 3137.0  BW4  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.0353 

-.0421 

-.0404 

-.0438 

,230 

-.1869 

-.0745 

-.0796 

-.1034 

.410 

-.1698 

-.0115 

.0020 

-.0064 

.590 

-.1273 

-.0166 

.1067 

.1782 

.770 

-.1034 

-.1005 

,2273 

.2256 

.878 

-.0932 

-.1852 

.2019 

.1739 

tRFFMSOJ 

187.00 


187.00 


187.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB^^OP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURTACE 

BETA  t 3!  “ -B.OIQ  ALPHA  t |]  = -,UD  Q(PSF)  « H3.850  PO/PSF  ■»  2187.0  RUN  NO  " 

SECTION  « UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.7309 

-.6313 

-.7497 

-. 1451 

.330 

-.0973 

-.1177 

-.  1246 

-.2119 

.410 

-.1180 

-.1520 

1879 

-.3078 

590 

1466 

-.3102 

-.2599 

-.3695 

.770 

-.2616 

-.2804 

-.3250 

-.3625 

.878 

-.3791 

-.3507 

- . 3507 

-.3746 

BETA  ( 3)  = -2.010  ALPHA  t 2)  = l.SHO  QtPSP)  ■ *»3,250  PO/PSF  » 2127.0  . RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7143 

-.5721 

-,6304 

-.3184 

.230 

-.0578 

-.1161 

-.0681 

-.1812 

.410 

-.0715 

-.0930 

-.1230 

-.2293 

.590 

-.1195 

-.1590 

-.1881 

-.2533 

.770 

-.3841 

-.2370 

-.2772 

-.3389 

,878 

-.4127 

-.3167 

-.3218 

-.3629 

BETA  t 3)  = -2.010  ALPHA  t 31  = M.OHO  QIPSFI  » ‘13.250  PO/PSF  » 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6844 

-.5406 

-.5628 

-.5620 

.230 

-.0493 

-.1280 

-.0971 

1827 

.410 

-.0954 

-.0424 

-.0645 

- . 1862 

.590 

-.1536 

-.1091 

-.1280 

-.1759 

.770 

-.3197 

-.1964 

-.2187 

-.2632 

.878 

-.4139 

-.3786 

-.2718 

-.3163 

tRFFMSO) 
IBB. 00 


188.00 


IBS. 00 


DATE  r,  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  J 
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0A163  ORS<-CP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 3)  » -2.AIQ  ALPHA  ( HI  = 5.070  Q(PSF)  « H3.S50  PO/PSt  » 8127.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

.0530 

X/CML 

,050 

-.6643 

-.5809 

-.5341 

-.6583 

,830 

-,0509 

-.1846 

- . 1 883 

-.8154 

.mo 

1338 

-.0184 

-.0304 

1589 

,590 

-.1709 

-.0859 

-.098! 

-,!338 

.770 

-,3U4 

1777 

-.1863 

-.8308 

,870 

-,4004 

-,8565 

-.8463 

-,3on 

BETA  ( 31  = -e.OtO  ALPHA  ( 5)  = 6.100  QCPSFl  ■ H3.850  PO/PSF  - 81S7.0  RUN  NO  » 

SECTION  C n MAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6531 

-.5831 

-,5tll 

-.6770 

.830 

-.0788 

-.1810 

!484 

-.8493 

.410 

-.1655 

,0080 

-.0030 

-.1879 

.590 

-.I860 

- . 0663 

-.0611 

-.0988 

.770 

-.3098 

-.1558 

1558 

-.8031 

.878 

-.3913 

-.8408 

-.8837 

-.8904 

BETA  t 3)  = -2.010  ALPHA  t B)  = 8.180  Q(PSF)  ■ H3.250  PO/PSF  ■ 2127.0  RUM  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.6808 

-.4993 

-,4839 

-.6037 

.830 

-,2186 

1348 

-.1621 

-.8494 

,410 

-,8015 

.0326 

.0463 

-,0851 

,590 

-.8015 

-,0286 

-.0099 

-,0886 

.770 

-.2974 

-.1176 

-.1057 

-,1331 

.878 

-.3641 

-.1981 

-.1741 

-.2375 

IRFFM301 

188.00 


188.00 


188.00 


DATE  17  MAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


0A163  OBB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  1 3)  “ -2.010  ALPHA  t 7)  - 10.300  Q(P5F>  » ^3.^50  PO/PSF  o g|g7.0  RUN  NO  « 


SECTION  < IIMAIN  LND  OP  DR-0 


GEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

“.4878 

-,3980 

-.4449 

“,4986 

.830 

“.4978 

-.8831 

-.8086 

-.8674 

“.8930 

.0589 

.0614 

“.0644 

.590 

“.8413 

.0105 

.0487 

,0478 

.770 

-.8930 

-.0718 

“,0405 

-.0488 

.879 

-.3357 

-.1463 

.1139 

“,1588 

BETA  1 31  = -2.010  ALPHA  t B)  = 15.560  Q(PSF)  - H3.250 

SECTION  t 11 HA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/OHL 

,0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

,050 

“,8DS3 

-.8097 

1903 

-.1898 

.830 

-.4968 

“,8371 

-.8319 

-.8687 

,410 

-.4678 

-.0970 

-.1345 

-,1608 

,590 

-.3584 

,0488 

,0853 

.0615 

.770 

-.0138 

.0904 

, 1091 

,878 

“,89Bb 

-,1072 

,0386 

.0547 

BETA  I 31  = -2.010  ALPHA  t 91  = 20.790  QIPSF)  ■ 43.250 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

,5880 

.9530 

X/CML 

,050 

-.1663 

-.1714 

-.1765 

-.1740 

.230 

-,8701 

-.8078 

-.2105 

“,8876 

,410 

“,8453 

-,8310 

-.0948 

“,1391 

,590 

-,8191 

- . 3569 

.095! 

,0806 

.770 

-.1714 

-,41  14 

- 1781 

.1577 

,878 

-.1889 

-.4089 

,1838 

,1485 

PO/PSF  1 2127.0 


PO/PSF  ■ 2127.0 


RUN  NO  “ 


RUN  NO  « 


fRFFMSOl 

188.00 


188,00 


188.00 


DATE  17  HAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  C m = -.030  ALPHA  l 1)  = -,mO  QtPSFJ  » H3,22e  PO/PSF  - BIET.O  RUN  NO  " 

SECTION  t MHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0MU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8359 

-.6588 

-.7350 

-.3219 

,S30 

-.tn07 

-.1744 

-.1350 

-.2499 

.410 

1813 

1538 

1950 

-.3304 

-590 

“.1778 

-.8207 

-.2584 

-.3510 

.770 

-.3596 

- . 2996 

-.3476 

-.4059 

-B7B 

-.4830 

-.3733 

-.3853 

-.4196 

BETA  ( HJ  = -.030  ALPHA  ( 2)  = 1.970  Q(PSFl  “ 43.222  PO/PSF  " 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

*0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7828 

-.6240 

-.6581 

-.5984 

.230 

-.0917 

-.2009 

-.1531 

-.2589 

.410 

1480 

-.1002 

1309 

-.2742 

.590 

-.2179 

-.  1719 

1975 

-.2674 

.770 

-.3800 

-.2572 

-.8862 

-.3374 

.878 

-.4773 

-.3357 

-.3339 

-.3699 

BETA  ( 4)  n -.030  ALPHA  ( 31  = 4.010  Q(PSF)  - 43.222  PO/PSF  » 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7406 

-.6296 

-.6133 

-.7657 

.230 

-.1350 

-.2035 

-.5172 

-.3372 

.410 

-.2275 

-.0595 

-.0733 

-.2189 

.590 

-.2515 

-.1315 

-.1350 

1795 

.770 

-.3869 

-.2241 

- 5575 

-.2824 

.878 

-.4726 

-.3029 

-.5895 

-.3475 

(RFFM30) 

169.00 


189.00 


189.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  OATa  - 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE  lor? 


0A163  ORB+GP  HA  IN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( If)  = -.030  ALPHA  ( 4)  = 5.060  Q(PSn  “ 43.222  PO/PSF  • 2127.0  RUN  NO  • 

SECTION  » DHAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

,050 

-.7431 

-.6269 

-.5927 

-.7402 

,230 

-.1944 

-.21 15 

-.2303 

-.3602 

-.2559 

-.0423 

-.0440 

-.1961 

.590 

-.2730 

-.1107 

-.1039 

-.1414 

,770 

-.3807 

-.2013 

-.2030 

-.2474 

.070 

-.4611 

-.2850 

-.2662 

-.32^4 

BETA  t 4)  = -.030  ALPHA  t 5)  « 6.UQ  QtPSF)  ■ 43.222  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  « DHAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

xycuL 

.050 

- , 7297 

-.6135 

-.5741 

-.7058 

.230 

-.2937 

-.2104 

-.2373 

-.3638 

,410 

-.2860 

-.0286 

-.0252 

-. 1740 

.590 

-.2834 

-.0936 

-.0739 

-.1090 

.770 

-.3792 

-.1042 

-.1774 

-.2082 

.878 

-.4493 

-.2629 

-.2424 

-.3005 

BETA  ( 4J  = -.030  ALPHA  ( 6)  = S.190  Q(PSF)  - 43.222  PO/PSF  - 2127.0  RON  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LNO  CR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.6214 

-.3180 

-.5650 

-.6522 

.230 

-.6070 

-.B5*tl 

-.2524 

-.3344 

.410 

-.3652 

-.0030 

.0008 

1465 

.590 

-.3156 

-.0576 

-.0303 

-.0354 

.770 

-.3703 

-.1431 

-.  1209 

-.1260 

.078 

-.4232 

-.2199 

-.1859 

-.2268 

(RFFM30) 

189.00 


169.00 


189.00 


DATE  17  HAY  76 
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0A1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  I H)  - -.030  ALPHA  ( 7)  •>  10.280  Q(PSF)  » 43.222  PO/PSF  2127.0  RUN  NO  - 


SECTION 

t UHAIN 

LND  GR  DR- 

0 

DEPENDENT  VARIASLE  CP 

Y/BML 

-07BO 

*3100 

-5080 

*8530 

X/CHL 

-050 

--3BH8 

-.3986  - 

.4708 

-.4935 

-830 

-.7QH7 

* 3768  - 

.3418 

-.4106 

-mo 

-.5069 

--054B  - 

.0383 

-.1615 

-5SD 

--3031 

--0133 

*0157 

-0008 

.770 

-.3840 

--10I0  - 

-0563 

--D494 

-078 

-.4141 

--1836  - 

,1817 

--I457 

* 

BETA  f 4)  « -.030  ALPHA  ( B1  - 15.510  QtPSF>  » 43.222  PO/PSF  ■ 2127.0  RON  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.2876 

-.2945 

-.2025 

-.5842 

-230 

-.5260 

-.3553 

-.3305 

-.3442 

.410 

--5088 

-.1916 

-.2053 

-.5465 

.590 

-.4179 

- . 0767 

.0327 

.0156 

-770 

-.3640 

1899 

-0GB5 

.0992 

.070 

--3459 

-.2928 

.0259 

,0566 

BETA  ( 4)  = -.040  ALPHA  t 9)  • 20.000  Q1PSF1  - 43.222  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  ■■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

-050 

-.2402 

-.2670 

-.2789 

-.2874 

.230 

-.3334 

-•3147 

-.2993 

-.318* 

.410 

-.3062 

-.3760 

-.  1733 

-.2789 

.590 

-.2533 

-.5080 

-.0115 

--DB9B 

.770 

-.1018 

-.4935 

• 1138 

.1460 

.878 

-.1256 

-.4450 

.0816 

.1155 

(RFFH30) 

180.00 


180.00 


189.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  > 


PACE  1039 


0AI63  0R8*GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  « 5.020  ALPHA  t U « -.130  QtPSF)  ■ H3.212  PO/PSF  » 2127.1  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABl  E CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9716 

-.8361 

-.7904 

-.9201 

.230 

-.3116 

-.3904 

- . 3870 

-.5053 

.410 

-.3887 

-.1081 

-.2190 

-.4076 

.590 

-.4196 

-.2567 

-.2790 

- . 3373 

.770 

-.5370 

-.3441 

- . 3647 

-.4076 

.B78 

-.6818 

-.4144 

-.4093 

-.4418 

BETA  I 5)  = 5,020  ALPHA  ( 2)  = 1.950  Q(PSF)  - ^3.BlB  PO/PSF  ■ 2127.1  RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9747 

-.8379 

-.7712 

-.9183 

.230 

-.6120 

-.3845 

-.4119 

-.5744 

.410 

-.4683 

-.1501 

-.1672 

-.3554 

,590 

-.4427 

-.2237 

-.2220 

-.2562 

.770 

-,5265 

-.3109 

-.3075 

-,3400 

.878 

-.6052 

-.3028 

-.3623 

-.3965 

BETA  ( 5)  = 5.020  ALPHA  ( 3)  = H.OBO  Q(PSF)  - 43.212  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  < IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0780 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9066 

-.8043 

-.7907 

-.9236 

.230 

-.9543 

-.3781 

-.3644 

-.5128 

.410 

-.5315 

1206 

-.1257 

-.2996 

.590 

-.4633 

-.1922 

-.1735 

1905 

,770 

-.5173 

-.2732 

-.2553 

-.2775 

.078 

-.5750 

-.3474 

-.3064 

-.3286 

IRFFHSDJ 

190.00 


190.00 


190.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  » 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURPACE 

BETA  « 5)  = S.OaO  ALPHA  t - 5.110  Q(PSF)  ■>  43.218  PO/PSF  ~ 2127. 1 RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7634 

-.7183 

-.0045 

“.9261 

.230 

-1.1304 

-.4140 

-,3B09 

-.4825 

-.5970 

-.1057 

1040 

-.2650 

.590 

-.4791 

-.1725 

1537 

-.1605 

.770 

-.5195 

-.2633 

-.2325 

-.2564 

.870 

-.5601 

-.3386 

-.2030 

-.2950 

beta  t 5)  = 5.020  ALPHA  I 5)  = 6.110  QtPSF)  « 43.212  PO/PSF  » 2127.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6331 

-.6483 

-.8195 

-.9257 

.230 

-1.1379 

-.son 

-.4155 

-.4720 

.410 

-.6449 

-.0703 

- . 0834 

-.2529 

-590 

-.4977 

-.1502 

1279 

1348 

.770 

-.5148 

-,2580 

-.21 10 

-.2307 

,878 

-.5559 

-.3368 

-.2615 

-.2649 

BETA  I 5)  = 5.020  ALPHA  ( 6)  = S.200  QlPSFl  « 43.212  PO/PSF  « 2127.1  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIAa.E  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-,5504 

-.6275 

-.7546 

-.8267 

.230 

-.8610 

-.5710 

-.5024 

-.5521 

,410 

-.6637 

-.1454 

-.1231 

-.2570 

.590 

-.5230 

-.1489 

-.0888 

-.0957 

-770 

-.5092 

-.2724 

1540 

-.1540 

.078 

-.5264 

-.3685 

-.2030 

-.2003 

(RFFHSOl 

190.00 


190.00 


190.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAU-751  ) 
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0AIB3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 5)  =>  S.030  ALPHA  ( 7J  » 10.380  Q(Pa=‘J  « H3.3IB  PO/PSF  - 2157.1  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.5550 

X/CML 

.050 

-.5456 

-.557^ 

-.5607 

-.5675 

.530 

-.0515 

-.5744 

-.5761 

-.6069 

.410 

-.7780 

-.8818 

-.3143 

-.3879 

.590 

-.6189 

-.2031 

-.0034 

-.1005 

.770 

-.5607 

-.3332 

-.0800 

-.0663 

.B78 

-.5436 

-.4341 

-.1879 

-.1039 

BETA  t 5)  = 5.030  ALPHA  ( 8)  = 15.5H0  OCPSFJ  » 43.515  PO/PSF  ■ 5157.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BML 

.0780 

.3100 

.5650 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4945 

-.5088 

-.4979 

-.4093 

.830 

-.6223 

-.5527 

-.5544 

-.5784 

.410 

-.6084 

-.5551 

-.4140 

-.4756 

.590 

-.5601 

-.7060 

-.1863 

1485 

.770 

-.4608 

-.6691 

.0875 

.0701 

.870 

-.3686 

-.6161 

.0054 

.0463 

BETA  ( 5)  = 5.050  ALPHA  t 9)  = 30.BSO  QIPSFJ  ■ 43.515  PO/PSF  - 5157.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  0R“0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4768 

-.5581 

-.6103 

-.6468 

.830 

-.4991 

-.6736 

-.6308 

-.7061 

.410 

-.5572 

-.8241 

-.5407 

-.77]  1 

.590 

-.4135 

-.8293 

-.3023 

-.0740 

.770 

-.2373 

-.7369 

-.2373 

.1845 

tRFFM30l 

190.00 


190.00 


190.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  > 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  ( BJ  = 10.100  ALPHA  ( I)  - -.110  QtPSF)  • H3.B3B  PO/PSF  » 8137.2  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-UOBIB 

-.9203 

-.9787 

-.8945 

.E3Q 

-U076B 

-.4032 

-.3689 

-.5355 

.mo 

-.6197 

-.2211 

-.2452 

-.3978 

,590 

-.5475 

-.3002 

-.2933 

-.3053 

.770 

-.6E3I 

-.3946 

-.3654 

-.4050 

.870 

-.6935 

-.4651 

-.4032 

-.4307 

BETA  ( 6)  » 10.100  ALPHA  ( S)  » 1.980  QtPSFI  " **3.333  PO/PSF  » 8187.8  RUN  NO  • 

SECTION  1 IIHAIN  LND  CR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9361 

-.8905 

-1.0062 

-1.0523 

.230 

-1.3069 

-.4627 

-.3960 

-.5892 

.410 

-.7173 

-.184! 

-.2098 

-.3619 

,590 

-.5806 

-.2935 

-.2559 

-.2644 

.770 

-.6140 

-.4097 

-.3362 

-.3687 

.870 

-.6609 

-.4917 

-.3687 

-.3924 

BETA  t 6;  « 10.090  ALPHA  t 31  » H.03Q  QlPSF)  » H3.83e  PO/PSF  <•  8187.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t 1) MAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0198 

-.8745 

-1.0591 

-1.0779 

.230 

-.9307 

-.5669 

-.4251 

-.6113 

.410 

-.7258 

-.2080 

-,2303 

-.3670 

.590 

-.5703 

-.3430 

-.2439 

-.2644 

.770 

-.5823 

-.4712 

-.3106 

-.3345 

.878 

-.6095 

-.5396 

-.3413 

-.3259 

(RFFK30) 

IBl.OD 


191.00 


191.00 


o 


DATE  17  MAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  C NAAL-751  > 
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0A163  ORB4GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  (RFFHSO) 

BETA  ( 6)  n 10,100  ALPHA  I H)  • 5.080  QtPSF)  - H3.53S  PO/PSP  - B1B7.B  RUN  NO  • 191.00 


SECTION  I DMA  IN  LND  GR  DR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


So 

eg 

to  fe 

S £ 

eg 

N8 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.6630 

X/CHL 

.050 

•*.7909 

-.8936 

-1,0838  - 

1.8188 

.830 

-,8678 

-.7687 

-.5004 

-.6439 

.410 

-.7448 

-.8747 

-.8354 

-.3788 

.590 

-.6063 

-.3363 

-.8886 

-.8354 

,770 

-.5941 

-.4687 

-.8884 

-.8935 

.878 

-.5898 

-.5448 

-.3175 

-.2918 

BETA  t 61 

= 10,090  ALPHA  ( 5) 

=;  6 

SECTION  t 

I) MAIN  LND  GR  DR-0 

Y/BHL 

.0750 

.3100 

.5880 

.8530 

X/GHL 

,050 

-.7941 

-.8846 

-.9906  - 

1.0162 

.830 

-.8453 

-.8556 

-.6693 

-.7599 

-410 

-.8317 

-.3943 

-.2627 

-.3943 

.590 

-.6788 

-.3618 

-.1926 

-.1986 

-770 

-.6130 

-.4797 

-.2371 

-.2439 

,878 

-.5985 

-.5780 

-.278? 

-.8541 

BETA  C 6) 

= 10. 

090  ALPHA  ( B> 

» 9 

SECTION  1 

IJHAIN  LNO  GR  OR-0 

Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7859 

-,ao3^ 

-.7949 

-.7938 

.230  -1.0121 

-,  821*0 

-.8468 

-.0708 

.410 

-.9648 

-,5554 

-.4887 

-.6085 

*590 

-.8377 

-,5828 

-,1877 

-.8088 

,770 

-.8991 

-.6523 

-.1501 

-.1082 

.878 

-.5999 

-.6889 

-.1060 

-.1347 

130  Q{psn  - 43.838 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


190  QCPSn  « 43.838 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  » 3187.8 


P0/P5F  - 8187-8 


RUN  NO  « 191*00 


mw  r©  - 19U0Q 
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0A163  QRB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 

BETA  t 6}  * 10*090  ALPHA  ( 71  =•  10*280  QtPSF)  - H3*232  P0/P5F  - 2127.2  RUN  NO  • 

SECTION  t nmiN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7543 

-*7765 

-*7611 

-*7491 

.230 

-.9425 

-.8073 

-.8330 

-.8390 

*410 

-,9M7 

-.7474 

-*6071 

-.7286 

.590 

-*0535 

-.7919 

-.2110 

-*E4Q9 

.770 

-*6584 

-.7748 

-.0783 

-,0133 

.078 

-.5284 

-*7543 

-.1399 

-.0577 

BETA  I 6)  = 10.090  ALPHA  ( S)  = 15*530  QtPSFl  « H3.232  PO/PSF  « 2127.2  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

*5920 

*8530 

X/CML 

-050 

-.7379 

-.7653 

-.7636 

-,7482 

*230 

-.8047 

-.8578 

-*8081 

-.8601 

.410 

-.8030 

-.9246 

-.6111 

-*7122 

.590 

-,7002 

-.9571 

-.3010 

-*4724 

.770 

-.5340 

-.8458 

-*2900 

-*2274 

.078 

-.4244 

-.7807 

-*2925 

-*2274 

BETA  [ 6>  = 10.090  ALPHA  ( 91  » 20.700  QtPSFl  - H3.232  PO/PSF  - 2127.2  RUN  NO  - 

SECTION  t llMAIN  LND  GR  DR-0  OEPENOENT  VARIABLE  CP 

Y/BML  .0760  .3100  *5920  .8530 

X/CHL 

.050  -.7312  -.7876  -.8799  -.8902 

.230  -*700H  -.8799  -.9278-1*0526 

.HIO  -.6987  -1*0389  -.8697  -1.0H23 

.590  -*5380  -1.00H7  -.6372  -.3976 

*770  -.3261  -.8492  -.5192  -.2115 

.878  -.2337  -.7150  -.4440  -,2167 


IRFFM3D) 

191.00 


131.00 


191.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-731  ) 


PACE  1049 
IRPFMSn  ( II  HAY  76  ) 


0A1B3  ORB+GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  •= 

e&90.0000  SQ»FT, 

XHRP  « 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  * 

• 170 

ELEVON  - 

.000 

LREF  - 

M7H.8100  INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

*11.700 

GPD8RK 

.000 

BREF  ■= 

93S.6G0Q  INCHES 

ZHRP  - 

375.0000 

IN.  20 

PHI-N  “ 

6B.OOO 

THETAN  - 

I08.0Q0 

SCALE  * 

.0405 

PHl-H  » 

G8.000 

THETAH  • 

98.000 

BETA  E t)  >=  -10.080  ALPHA  I 1)  - .000  QEPSn  - 4M.092  PO/PSF  - 2117.2 


SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5820 

• 8530 

X/CNL 

.050 

-.0705 

.0366 

.1319 

.1085 

.830 

*.1148 

-.0504 

-.0605 

-.1226 

.410 

-.1175 

-.0840 

-.1041 

-.1461 

.590 

-.0341 

-.1192 

-.1360 

*.1528 

•770 

-.1562 

-.1814 

-.2015 

-.2167 

.878 

-.2402 

-.2553 

-.2419 

-•2687 

BETA  ( 1)  - -10.080  ALPHA  ( 8J  » 5.210  QEPSFl  - 44.092  PO/PSF  ■ 2117.2 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8T^ 

• 0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0956 

-.2785 

-.2601 

.1852 

.230 

.0566 

.0650 

• 0816 

.0032 

.410 

.0486 

.0533 

.0416 

.0132  ' 

.590 

.0449 

.0115 

-.0001 

-.OOBB 

.770 

-.0235 

-.0554 

-.0688 

-.0705 

.870 

-.1141 

-.1342 

-.1208 

1426 

BETA  { 11  - -10.070  ALPHA  1 3)  - 10.420  QEPSFl  » 44.092  PO/PSF  « 2117.2 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

• 0760 

.3100 

.5820 

•8530 

X/CHU 

.050 

-.0051 

-•1629 

-•1427 

-.0823 

.230 

• 1702 

.2037 

.1870 

.1235 

.410 

.1786 

. 1836 

.1920 

.1435 

.590 

• 1569 

.1352 

.1418 

-1502 

.770 

.0683 

.0600 

.0633 

.0834 

.878 

-.0201 

-•0185 

-.0001 

-.0252 

DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) PAGE  JO'se 

OA163  0HB+6P+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFMSlI 

BETA  C U >■  -10.070  ALPHA  ( » 15.660  Q(PSF)  - HM.D92  PO/PSF  ■ SU7.S 


SECTION  t UMAIN  LND  OR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5020 

-8530 

X/CMU 

.050 

-*1059 

--033B 

-.0706 

--IB80 

.E30 

-1236 

.1737 

.1537 

.1754 

,410 

.1252 

.2808 

.3042 

.2356 

.590 

.1236 

.2456 

.2724 

.2358 

.770 

.0433 

.1721 

.lees 

.2206 

.870 

-.0135 

.0951 

.1202 

.0901 

BETA  1 1 ) 

" -10, 

070  ALPHA  ( 5) 

20.880  OtPSf)  ■ 44*092 

PO/PSF 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-0 


dependent  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

*5820 

*8530 

x/cro. 

.050 

.1545 

.1511 

.1744 

,1445 

.230 

-.0518 

.1412 

.1445 

-0946 

.410 

.0131 

.2609 

.2492 

.2210 

.590 

.0730 

.3191 

.3623 

.3590 

*770 

*0796 

.2825 

.3241 

,3191 

.878 

*0647 

.8176 

.2559 

.2243 

BETA  ( B)  = -5.030  ALPHA  t U « .000  QlPSTl  - 4*1. OOH  PO/PSF  - BllS.O 

SECTION  C UMAIN  LND  6R  DR-0  DEPENDENT  VARIABt^  CP 


y/BHL 

.0760 

-3100 

.5820 

-0530 

X/CHL 

.050 

-.5558 

-.5238 

-.5996 

-.0034 

*230 

--0539 

0556 

-.0042 

-.1415 

.410 

-.0724 

-.1027 

-.1331 

-.1836 

-590 

-.0842 

-.1499 

-.1903 

-.2729 

-770 

-*  1705 

-.2156 

-.2526 

-.2762 

.878 

--2779 

-.2063 

-.2813 

-.2901 

DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  [ NAAL-751  ) 


PAGE  IflH7 


0AIB3  ORB+GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFFMSl) 

BETA  I E)  = -5.030  ALPHA  ( S)  ■ 5.E00  QiPSF)  - ^4.00^  PO/PSF  - E115.0 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aHL 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.3810 

-.4029 

-.1871 

.830 

.0351 

-.0018 

.0418 

-.0421 

.410 

,0267 

*0384 

.0233 

-.0759 

.590 

-.0169 

-.0253 

-.0371 

-.0792 

.770 

-*20HO 

-.1079 

-.1264 

-.1652 

.878 

-.3203 

-.1871 

-.1804 

-.2208 

BETA  ( E)  = -5.030  ALPHA  ( 3)  = 10.410  QtPSD  =■  44.004  PO/PSF  ■ EI15.0 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3040 

-.2863 

-.3301 

-.4400 

.230 

-.0394 

-.0152 

-.0168 

-.0741 

.410 

-.0741 

* 1372 

.1490 

.0266 

.590 

-.0791 

.0803 

.1037 

.0806 

,770 

-.1701 

-.0001 

.0132 

.0048 

.878 

-.2257 

-.0750 

-.0505 

-.1078 

BETA  I 2)  = -5.030  ALPHA  1 4)  » 15.650  QtPSF)  » 44.004  PO/PSF  ■ 2U5.0 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1007 

-.0957 

-.0391 

-.I0T4 

-230 

-.4013 

-.0974 

-.0907 

-.1897 

.410 

-.2787 

.0687 

.0466 

.0032 

.590 

-.1047 

.1468 

.1853 

. 1753 

.770 

-.1652 

.0917 

.1519 

.1505 

,878 

-.1662 

*0132 

.0050 

.0850 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  ) 


PAGE  1048 


CAt63  ORS+OP+SS  HAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  tRFPHSI) 

BETA  t 2)  « -5. OHO  ALPHA  f 5)  • 20.890  Q(PSF)  « 4H.OOH  PO/PSF  • 2115.0 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3tOD 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0067 

-.0084 

-.0001 

-.0051 

.230 

-.IHHl 

-.0401 

-.0434 

-.0705 

.HIO 

-.1537 

.0531 

.0364 

.0581 

.590; 

-.0B36 

-*0S17 

.1961 

.1911 

.7701 

-.0618 

-.1370 

.5543 

.5493 

.878 

-.0451 

-.1805 

*5343 

.5144 

BETA  ( 3)  » .000  ALPHA  I U = -.010  QtPSF)  • HH.16H  PO/PSF  » 211H.8 

SECTION  t nmiN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

*3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7564 

-.530H 

-*6554 

-.5717 

*530 

-*0755 

-.1778 

-*1157 

-.5581 

.410 

-.1575 

-.1107 

-*1543 

-.3153 

-590 

-*5096 

-.1795 

-.5531 

-.3069 

*770 

-*40DB 

-.2633 

-.3005 

-.3438 

.078 

--H9B5 

-.3338 

-*3338 

-.3555 

BETA  C 31  = .000  ALPHA  ( 2)  = 5.150  Q(PSF)  - HH.IBH  PO/PSF  = 21 1H.8 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

.5850 

*6530 

X/CML 

.050 

-.6534 

-.5496 

-.5663 

-.7003 

*530 

-.3U6 

-.5094 

-.5158 

-.3505 

*410 

-*5815 

-.0501 

-.0305 

-.5057 

.580 

-*5899 

-*0871 

-.0804 

-.1155 

.770 

-.3050 

-.1759 

-.1675 

-.1957 

*870 

-*4457 

-.5496 

-.5545 

-.5714 

§ 


JO  ^ 


DATE  J7  MAY  76 


BETA  ( 3) 


.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-TSl  > 

0AJ63  ORB+CP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE 
ALPHA  t 3)  - 10.360  QCPSF)  - PO/PSF  « 2114.8 


PACE  1049 


(RFFH31) 


Q O 


SECTION  t UHAIN  UNO  GR  OR-0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.07B0 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CMU 

.050 

-.3340 

-.3758 

-.4343 

-.4526 

• 230 

-.8748 

-.3257 

-.2858 

-.4894 

.410 

-.4844 

-.0551 

-.0167 

-.1537 

.590 

-.3725 

-.0117 

.0264 

.0414 

.770 

-.3674 

-.1002 

-.0267 

-.0187 

.87B 

-.3842 

-.1887 

-.0885 

-.0952 

BETA  t 3)  = .OQO  ALPHA  C 4)  == 
SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-0 


15.640  QtPSFJ  » H4U6H 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


211H.8 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5BS0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2771 

-.2821 

-.2636 

-.2620 

.230 

-.4920 

-.3056 

-.3157 

-.3224 

.410 

-.4601 

-.1763 

-. 1948 

-.2385 

,590 

-.3997 

-.1612 

.0282 

.0182 

.770 

-.3409 

-.2905 

.0867 

.1185 

.878 

-.3140 

-.3661 

.0593 

.0934 

BETA  I 3J  = .000  ALPHA  t 5)  = 

SECTION  t UHAIN  LNO  GR  DR-0 


20.910  Q(PSF)  * MHUBH 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PC/PSF  2114.8 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2590 

-.2690 

-.2774 

-.2724 

.230 

-.3259 

-.3108 

-.2924 

-.3058 

,410 

-.2991 

-.4111 

-.1608 

-.2707 

,590 

-.2624 

-.5197 

.0165 

-.0769 

.770 

-.1721 

-.4896 

.0614 

. 152B 

.878 

-.1170 

-.4462 

.0497 

.1146 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  « NAAU-75I  ) 


PAGE  1050 


0A163  0RB+CP+S5  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  CRFFH3J I 

BETA  { H)  X 5.030  ALPHA  t II  « -.010  Q(PSFI  - HM.IOB  PO/PSF  - 2116.3 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  OR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

,050 

-.9123 

-.7794 

-.7507 

-.8450 

*a3Q 

-.4915 

-.3904 

-.3787 

-.5050 

.mo 

-.1633 

-, 1996 

-.4040 

.590 

-.4494 

-.2340 

-.2474 

-.3013 

.770 

-.5437 

-.3198 

-.3249 

-.3510 

.878 

-.6144 

-,3838 

-.3670 

-.3905 

BETA  ( m = 5.030  ALPHA  C 2)  « 5.200  Q(PSF)  * H4.10B  PO/PSF  « 2116.3 

SECTION  ( llMAlN  LJ«J  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5738 

-.6241 

-.7970 

-.8305 

.230 

-1.0453 

-,4782 

-.3758 

-.5084 

.410 

-.6309 

-.0789 

-.0956 

-.2617 

.590 

-*4933 

-.1560 

-.1325 

-.1342 

.770 

-.5084 

-.2651 

-.2047 

-.2181 

*878 

-^5470 

.-.3439 

-.2466 

-.2500 

BETA  t HI  = 5.020  ALPHA  ( 3)  * 10.410  QtPSF)  - MH.108  PO/PSF  - 2116.3 

SECTION  t llMAlN  LND  GR  DR-0  DEreNIieiT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CHL 

.050 

-*5395 

-.5479 

-.5e9H 

-,5227 

.230 

-.0705 

-.5428 

-.5965 

-.5479 

.410 

-.7529 

-.2420 

-.331H 

-.4369 

,590 

-.6151 

-,2235 

-.OBHO 

-.0823 

*770 

-,5411 

-.3613 

- . 0BO7 

-.0235 

.878 

-,5092 

-.4722 

-.1160 

-.0639 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  » 


PACE  1051 


0At63  ORB+GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRFFH3U 

SETA  t M)  » 5.0S0  ALPHA  ( m * 15.650  QtPSFl  - M4.1O0  P0/P5F  - 2116,3 

SECTION  1 IIMAIN  LNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

-8530 

X/CHL 

-050 

-.4980 

-.4846 

-.4695 

.230 

--59B9 

-.5433 

-.5382 

-.5684 

-.5869 

-.5953 

-.4024 

-.4695 

*590 

-*5651 

’^.7277 

-.1375 

-.1777 

.770 

-.4343 

-.6841 

.0082 

.0249 

.878 

-.3471 

-.6305 

-.0218 

.0215 

BETA  ( m = 5.020  ALPHA  ( 5)  = HO.SnO  QtPSFl  - H*t.IOB  PO/PSF  « 2116.3 

SECTION  t :«*IA1N  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4681 

-.5281 

-.5948 

-.6247 

.230 

-.4831 

-.6397 

-.5831 

-.6747 

.410 

-,4938 

-.7547 

-.5498 

-.7397 

,590 

-.4048 

-,7747 

-.3299 

-.1283 

.770 

-.2116 

-,6S97 

-.2882 

.0711 

.878 

-.1415 

-.5748 

-2532 

,0396 

BETA  1 5)  - 10.060  ALPHA  t 1)  - .000  Q(PSF)  - H4.0HB  PO/PSF  - 2H6.R 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CMU 

.050 

'-.9455 

-.8613 

-.9540 

-.7702 

.230 

-1.2219 

-.4079 

-.3409 

-.5781 

.410 

-.6657 

-.1955 

-.2325 

-.3910 

.590 

-,5663 

-.3051 

-.2832 

-.2916 

.770 

' -,6169 

-.4197 

-.3573 

-.3926 

,878 

-.6641 

-.5006 

-.3076 

-.3970 

DATE  17  MAY  76  . 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  I 


PACE  lose 


OAIB3  ORB+GP>SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  IRPFM3U 

BETA  ( 5)  « 10,060  ALPHA  ( SI  » 5.S00  Q(PSF)  ■ HH,0‘»6  POfPSF  » eilE.H 

SECTION  t DMAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7873 

-.9569 

-1.1439 

-1.3768 

.330 

-.7833 

-.8613 

-.5551 

-.7031 

.410 

-.7873 

-.3347 

-.3136 

-.3667 

.590 

-.6343 

-.3617 

-.3103 

-.1985 

.770 

-.5904 

-.5097 

-.3708 

-.3641 

,873 

-.5686 

-.5955 

-.3063 

-.3743 

BETA  C 5)  « 10.070  ALPHA  C 3)  « 10.M30  Q(PSF)  ■ HM.QH6  PO/PSF  - S1I6.H 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.7413 

-.7614 

-.7530 

-.7413 

.330 

-.3033 

-.7848 

-.0150 

-.8403 

.410 

-.8855 

-.7798 

-.6305 

-.7313 

.590 

-.8301 

-.8519 

-.3063 

-.3750 

.770 

-.6389 

-.8351 

-.0771 

-.0134 

.876 

-,4964 

-.8066 

1374 

-.0413 

BETA  « 6)  » 10.070  ALPHA  I 41  - 15,660  QIPSFJ  • 44.048  PO/PSF  ■ 8116.4 

SECTION  t DMAIN  UNO  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5BS0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7339 

-.7547 

-.7648 

-.7430 

.330 

-.7731 

-.8403 

-.7849 

-.8303 

.410 

-.7631 

-.9073 

--5B53 

-.6836 

.590 

-.6534 

-.9107 

-.3539 

-.5115 

-770 

-.4998 

-.8033 

- 3337 

-.3130 

.878 

-.3908 

-.7345 

-.3330 

-.1838 

I 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  < NAAU-75I  ) 


PAGE  10S3 


0A163  ORB+GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  OUTER  SURFACE  CRFFM3H 

BETA  ( 5)  = 10,070  ALPHA  t SJ  « E0.900  QCPSFJ  - ^^.0^6  PO/PSF  » 2UB.H 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-0  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6568 

-.6913 

-.8869 

-.8604 

.830 

^.683H 

-.7308 

-.8808 

-.9609 

,^:o 

-.5898 

-.8681 

-.8186 

-1.0811 

.590 

-.4654 

-.8671 

-.6177 

-.4607 

.770 

-.8879 

-.7165 

-.4838 

-.8913 

.878 

-.8186 

-.5060 

-.4810 

-.8494 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSUFIE  DATA 


0A1B3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1054 
CRFFFOtl  < 03  FB0  76  I 


QA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


snzF 

■ 

a&9o.oooo 

SQ.FT. 

XMRP 

s 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  > 

.000 

LREF 

474,81  DO 

INCHES 

YHRP 

a 

.0000 

IN.  YG 

BOFLAP  - 

.000 

SPOBRK  - 

25.000 

BREF 

■t 

936,6800 

INCHES 

2MRP 

B 

375.0000 

IN.  20 

PHl-N  - 

.000 

TICTAN  • 

.000 

SCALE 

B 

.0405 

PHl-W  » 

,000 

THETAM  - 

.000 

BETA 

( 

l>  » -10, 

120  ALPHA  t 

n 

« .010 

Q(PSn  - 4B.858 

PO/PSF  • 2113.5  RUN  NO  - 

5.0000 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1699 

-.1699 

-.  1414 

1665 

.230 

-.1667 

-.1698 

-.1329 

-,1665 

,410 

-.1699 

-.1709 

-.1709 

-.1682 

.590 

-.1709 

1720 

-.1699 

-.1665 

.770 

1709 

-.1688 

-.1709 

1688 

.878 

-.1698 

-.1677 

-.1709 

-.1445 

BETA  ( 1 ) 

==  -10. 

120  ALPHA  C 2) 

= £ 

QtPSFJ  « 48.852 


PO/PSF  » 2113.5  RUN  NO  -■*  S.OOOO 


SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BNL 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CKL 

.050 

-.1179 

-.1158 

-.1316 

-.1160 

.230 

-.1179 

-.1169 

-.0990 

-.1126 

.410 

-.1169 

-.1169 

-.1169 

-.1160 

,590 

-.1200 

-,1179 

-.1179 

-.1160 

.770 

-.1169 

-.1179 

-.1200 

-.1169 

.878 

-.1200 

-.1158 

-.1179 

-.1326 

BETA  t n = -10.120  ALPHA  I 3)  •=  4,220  QtPSF)  - 42.852  PO/PSF  » 2113.5  RUM  NO  - 5.0000 

SECTION  C IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0673 

-.0684 

-.0705 

-.0642 

.230 

-.0673 

-.0663 

-.0516 

-.0625 

.410 

-.0694 

-.0663 

-.0673 

-.0642 

.590 

-.0673 

-.0673 

-.0663 

-.0659 

.770 

-.0684 

-.0663 

-.0684 

.878 

-.0694 

-.0673 

-.0684 

-.0905 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA 163  I NAAL-751  ) 


PACE  1055 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( n - -tO.ieO  ALPHA  ( R)  - B.BOO  QIPSFl  - 48.053  PO/PSF  - 3113.5  RUN  NO- 


SECTION  C I J MAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X^CMU 

.050 

-.0221 

-.0200 

-.0221 

-.0176 

.830 

-,0210 

-.0210 

-,0053 

-,0193 

.mo 

-.0200 

-.0210 

- . 0200 

-.0193 

.590 

-.0221 

-.0189 

”,0189 

-.0193 

.770 

-.0221 

-.0109 

-.0221 

-.0231 

.078 

-.0231 

-,0210 

-.0210 

- . 0H42 

B£X\  C I>  = -10.130  ALPHA  ( 51  = 8.310  QIPSD  - 43.853  PO/PSF  - 3113.5  RUN  NO  - 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CHL 

,050 

-0241 

.0251 

.0209 

,0254 

.230 

,0251 

,0230 

.0378 

.0271 

.mo 

,024! 

,0251 

.0251 

.0280 

.590 

.0241 

.0241 

.0262 

,0254 

.770 

,0230 

.0251 

,0251 

.0199 

.078 

.0209 

.0262 

.0241 

.0000 

BETA  C II  = -10.130  ALPHA  C B)  = 10.330  QtPSFl  - 43.B53  PO/PSF  - 3II3.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( 11 HA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.D760 

-3100 

-5B30 

.0530 

X/CHL 

,050 

,0693 

.0603 

,0619 

,0702 

.230 

.0803 

.0672 

.0788 

,0605 

,410 

.0704 

,0683 

.0553 

.0702 

.590 

.0704 

,0683 

.0693 

.0720 

,770 

.0662 

,0672 

.0603 

.0551 

,87S 

,0672 

.0572 

.0672 

.0462 

tRFFFOU 

5.0000 


5.0000 


5.0000 


DATE  17  HAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t HAAL-751  ) 
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CM 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( B)  = “5.090  ALPHA  I U « .010  Q{PSF)  - HB.90S  PO/PSF  ■ 8113.3  RUN  NO  » 

SECTION  C DMA IN  LND  OR  DR- I OEPENDH^T  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,1469 

-.1459 

.1144 

-.1449 

.830 

-.1459 

-.1459 

-.me 

-.1449 

.h:o 

-.I4HB 

-.1448 

-.1459 

-.1438 

.590 

1480 

-.1459 

-.1440 

-.1432 

,770 

-. 1480 

-.1459 

-.1469 

-.1459 

,878 

-.1448 

-.1469 

1469 

-,IS91 

BETA  ( B)  * -5.090  ALPHA  I B)  ■»  8.050  QfPSF)  « MB. 905  PO/PSF  ■ 8113.3  RUN  NO  » 


SECTION  ( 

DMAIN 

LND  GR  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0997 

-.0997  - 

.1060 

-.0985 

.330 

-.0997 

-.1008  - 

.0800 

-.0950 

.410 

-.1018 

-.1008  - 

.0997 

-.0959 

.590 

^.1000 

-.1008  - 

.0987 

-.0968 

,770 

-.0997 

-.1000  - 

.tOOB 

-.1000 

.870 

-.1000 

-.0997  - 

.1009 

-.1165 

BETA  I 8)  - -5.090  ALPHA  t 3)  •>  H.ISO  QtPS^l  - Me.905  : PO/PSF-  8113.3  RUM  NO  - 

SECTION  ! DHAIN  LND  OR  OR-1  DEPBflJENT  VARIABLE  C» 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

D50 

-,0567 

-.0567 

-.0672 

-.0537 

:s3o 

-.0577 

-.0556 

-.0441 

-.0537 

.410 

-.0567 

-.0587 

-.0567 

-.0520 

.590 

-.0556 

-.0567 

-.0567 

-.0537 

.770 

-.0577 

-.0567 

- . 0567 

-.0580 

.878 

-.0577 

-.0577 

^.0556 

-.0913 

(RFFFOn 

tt.OOOO 


H.ODOO 


H.OOOO 


DATC  17  HAY  76 


PACE  1037 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  < NAAL-75I  J 

OAI63  ORB  MAIN  BEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( ai  “ -5,090  ALPHA  14»  • 6,2S0  QIPSFI  - HB.SOS  PO/PSF  - £113,3  RUN  NO  « 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.0137 

-.0137 

-.0189 

-.0107 

*230 

-.0116 

-.0126 

.0010 

-.0090 

.HIO 

-.0126 

-.0128 

-.0116 

-.0090 

.590 

-*0137 

-.0147 

^.0126 

-.0090 

.770 

-.0126 

-.0126 

-.0137 

-.01H7 

.878 

-.0105 

-.0126 

-.0137 

-.0421 

BETA  I B)  = -5.090  ALPHA  15)  » B.BBO  QlPSF)  - 4B.905  PO/PSF  » BUS. 3 RUM  NO  • 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR- 1 DEPENDKIT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0326 

,0305 

.0231 

.0306 

,230 

.0305 

.0305 

.0431 

.0324 

.410 

.0315 

.0315 

.0305 

.0358 

.590 

.0315 

.0305 

.0315 

.0341 

.770 

.0315 

.0305 

.0336 

.0273 

.878 

,0294 

.0315 

.0315 

,0041- 

BETA  ( B)  = -5.090  ALPHA  I 6)  = 10.3B0  QlPSF)  » HB.905  PO/PSF  ■ B113.3  RUN  NO  » 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

.0735 

.0735 

.0651 

.0737 

,230 

.0724 

.0714 

.0319 

,0719 

.410 

-0724 

-.0735 

.0724 

.0719 

.590 

.0724 

. 0724 

.0714 

.0719 

.770 

.0714 

.0724 

-0724 

.0672 

.878 

.0703 

.0724 

.0714 

.0430 

(RFFFOll 

H.OQOO 


H.OOOO 


H.OOOO 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUREACE 

BETA  ( 3T  * .000  ALPHA  « 1)  » ,000  Q(PSF1  » H2.898  P0/P5F  - 8113. 3 RUN  NO  » 

SECTION  « IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

*0760 

,3100 

,5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-*1250 

-.1271 

-.UB7 

-.1227 

.230 

-.1250 

-,1261 

-.0987 

-.1227 

.mo 

-,1250 

-,!250 

-.1261 

-.1210 

*590 

-.1261 

-,12HQ 

-.1250 

-.1210 

*770 

-.1261 

-.1261 

“*I2B1 

.970 

-.1261 

-,1261 

-.1271 

-.1250 

BETA  ( 31  = .000  ALPHA  t 8)  » 8.05P  Q(PSFl  » R2.898  PO/PSF  «•  8113.3  RUN  NO  » 


SECTION  C DHAIN  LND  OR  DR-1 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.oam 

-.0941 

-,IU4 

-,0831 

,230 

-.0020 

^.0736 

-.0831 

.mo 

-.0841 

-.0951 

-.0841 

-.0014 

.590 

-.0851 

-.0841 

-.0951 

-,0014 

.770 

-.08^1 

-.0841 

-.0851 

-,0051 

,870 

-.08H1 

-.0841 

-,0930 

-,U14 

BETA  t 31 

=7 

000  ALPHA  1 3) 

* 4 

SECTION  1 

DMAIN 

LND  GR  DR-I 

Y/BML 

,0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0452 

-.0463 

-,0569 

-.0435 

.230 

-.0431 

-.0452 

-,0326 

-,04te 

,mo 

-.04H2 

-.0452 

-,0463 

-.0435 

.590 

-,0452 

-,0463 

-.0452 

-.0418 

.770 

-.0473 

-.0463 

•--0463 

-.0452 

.878 

-.0452 

-,0452 

-,0463 

-,0863 

H.130  QIPSFJ  - H8.B98 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 8113.3 


RUN  NO  - 


tRFFFOU 

1.0000 


1.0000 


1 .0000 


DATE  17  MAY  76 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t MAAL-751  J 
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BETA  C 3) 


OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

.000  ALPHA  i m • 6.190  QtPSn  ■ 43.838  PO/PSF  - BMZ.3 


RUN  NO 


SECTION  { nWAlN  LND  6R  QR-1 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5830 

,8530 

X/CHL 

.050 

“.0063 

-.0063  - 

.0179 

-.0038 

.530 

“,0043 

-.0074 

.0010 

-.0055 

,410 

-.0074 

-.0063  ” 

.0083 

-.0055 

.590 

“.0063 

-.0074  - 

.0053 

-.0055 

.770 

-.0063 

-.0074  - 

,0084 

-.0095 

.878 

-.0063 

-.0063  - 

,0074 

-.0453 

BETA  (31 

= 

000  ALPHA  ( 5) 

« 0 

SECTION  t 

DMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

,0335 

.0346 

.0188 

.0340 

.530 

.0335 

,0335 

,0377 

.0357 

.410 

.0325 

,0335 

.0325 

.0357 

.590 

.0355 

.0335 

.0314 

.0357 

.770  : 

.0325 

.0335 

.0314 

.0373 

. B78 

.0304 

,0304 

.0385 

-.0043 

BETA  t 3) 

.= 

OOP  ALPHA  ( 61 

10 

SECTION  i 

IJMAIN  t-ND  CR  OR- 

I 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5020 

,8530 

X/CHL 

.050 

.0682 

.0698 

.0514 

.0684 

.530 

,0698 

,0671 

.0703 

.0684 

.410 

.0682 

.0693 

.0692 

.0702 

.590 

.0685 

,0703 

.0682 

,0703 

.770 

,0685 

.0661 

.0683 

,0639 

.870 

.0650 

,0602 

.0683 

.0593 

,300  QtPSn  » 48.898 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  * 8113.3 


RUN  NO 


.350  QtPSF)  « 48,898 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  » 8113.3 


RUN  NO 


(RFPFOn 

l.OQOO 


l.QOOO 


l.DOQO 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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DATC  17  HAY  76 


0A163  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( H)  = 4.970  ALPHA  t 1)  - .010  QtPSF)  « He.BBB  P0/P5F  « SI  13.4  RUN  NO  - 

SECTION  < 1 JMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.31 00 

.5820 

>8530 

X/CML 

.050 

-.1113 

-.1124 

-.0850 

-.1089 

.230 

-.U2if 

-.1113 

-.0790 

-.1089 

.MO 

-.1124 

-.1124 

-.1113 

-.1089 

.590 

-.1113 

-.1124 

-.1124 

-.1071 

.770 

-.1113 

-.1103 

-.1124 

-.1124 

.878 

-.1113 

-.1113 

-.1124 

-.0977 

BETA  ( 41  » 4.970  ALPHA  t S)  = S.OBO  QtPSF)  « 4S.8BB  PO/PSF  » S1I3.4  RUN  NO  >= 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0769 

- . 0769 

-.0790 

-.0763 

.230 

-.0769 

-.0769 

-.0590 

-.0746 

.410 

-.0779 

-.0769 

-.0748 

-.0763 

.590 

-.0750 

-.0769 

-.0769 

-.0746 

.770 

-.0750 

-.0779 

-.0759 

-.0779 

.870 

-.0779 

-.0769 

-.0750 

-.0074 

BETA  t 4)  = 4.970  ALPHA  t 3)  = 4,150  QCPSF)  * 4S.888  PO/PSF  « S113.4  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPEW3D<T  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0410 

-.0410 

-.0573 

-.0400 

,230 

-.0420 

-.OHIO 

-.0284 

-.0400 

.410 

-. 0410 

-.0420 

-.0410 

-.0417 

.590 

-.0431 

-.0420 

-.0420 

-.0417 

.770 

-.0431 

-.0431 

-.0420 

-.0452 

.878 

-.0420 

-.0410 

-.0410 

-.0633 

(RFFFOn 

3.0000 


3.0000 


3.0000 


ORIGINAi;  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALOT 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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OAIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  (41=  ^.970  ALPHA  < HI  = 6.200  QtPSF)  » H2.0BB  P0/P3F  * 2U3.H  RUN  NO  “ 

SECTION  ( 13HA1N  LND  GR  DR-I  DEreNDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0105 

-.0095 

-.0232 

-.0090 

.220 

-.0095 

-.0126 

.0031 

-•0090 

.HIO 

-•OUB 

-.0095 

-.0105 

-.0090 

.590 

-.0126 

-.OOBH 

-.0095 

-.0073 

• 770 

-.0116 

-.0095 

-.0095 

-.0116 

.878 

-.0105 

-•0074 

-.0095 

-,0411 

BETA  ( H)  = H.970  ALPHA  { S>  = 8.250  QtPSFJ  - H2.BB8  PO/PSF  - 2113,H  RUM  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0750 

.3100 

•5920 

.8530 

X/CML 

.050 

• 0199 

.0199 

.0094 

.0219 

.230 

.0209 

.0220 

.0314 

.0237 

.410 

.0209 

• 0195 

-0205 

.0213 

.590 

.0209 

.0199 

,0209 

.0237 

.770 

• 0199 

• 0220 

.0209 

.018B 

.B7B 

• 0188 

• 0220 

.0230 

-.0158 

BETA  { 4)  = 4.970  ALPHA  I B1  « 10.330  Q(PSF)  - 42.883  PO/PSF  « 21 13.4  Rl«  NO  » 

SECTION  I DMA  IN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CML 

.050 

,0546 

.0535 

• 0388 

.0564 

.230 

• 0535 

• 0535 

.0619 

.0547 

.410 

.0535 

.0546 

,0535 

.0547 

.590 

.0525 

.0546 

.0546 

.0564 

.770 

.0525 

.0546 

.0535 

• 0514 

.878 

.0525 

.0546 

.0535 

• 0157 

(RFFFO! ) 
3.0000 


3.0000 


3.0000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  toes 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 5)  - lO.OHO  ALPHA  I 1>  «■  .020  QIPSFJ  » HS.053  PO/PSF  - SlIS.**  RUM  NO  » 

SECTION  I HMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1043 

-.1032 

-.0916 

-.1023 

,23Q 

-.1043 

-.1043 

-.0769 

-.1023 

*410 

-.1043 

-.1043 

-.1021 

-.1023 

.590 

-.1053 

-.1032 

-.1032 

-.1023 

-770 

-.1043 

-.1011 

-.1043 

-.1043 

.878 

-.1038 

-.1032 

-.1032 

-.1000 

BETA  t 5)  = 10. OHO  ALPHA  t 2)  = 2.100  QlPSFJ  » H2.853  PO/PSF  - 2113. H RUM  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  CR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0746 

-.0757 

-.0083 

-.0710 

.230 

-.0746 

-.0746 

-.0610 

-.0710 

.410 

-.0748 

-.0757 

-.0757 

-.0693 

.590 

-.0767 

-.0746 

-.0746 

-.0710 

.770 

-.0767 

-.0735 

-.0738 

-.0778 

.878 

-.0767 

-.0746 

-.0736 

-.0914- 

BETA  t 5)  = to. OHO  ALPHA  t 3)  = 4.150  Q(PSF»  - HB.BSS  PO/PSF  « 2U3.H  RIOT  NO  = 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0485 

-.0496 

-.0749 

-.0436 

.230 

-.0485 

-.0475 

-.0380 

-.0453 

.410 

-.0485 

-.0475 

-.0405 

-.0453 

.590 

'-.0506 

-.0405 

-.0475 

-.0436 

.770 

-.0496 

-.0495 

-.0485 

-.0496 

.870 

-.0475 

-.0496 

-.0464 

-.0728 

tRFFFOn 

2.0000 


2.0000 


2.0000 


DATE  17  MAY  76 
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OAI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  1I«IER  SURFACE 

BETA  ( 5)  « 10. OHO  ALPHA  ( HJ  » 6.200  QtPSFl  » H2.853  PO/PSF  « 2113.H  RUN  NO  » 

SECTION  i DMAIN  LND  GR  OR-I  DD=ENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BUL 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

,D50 

-,0980 

-.0931 

-.0567 

-,GS10 

,a3o 

-,0931 

-.0950 

-.0136 

-,0510 

.mo 

-.0531 

-.0531 

-.0510 

- . 0557 

,590 

-,0531 

-.0950 

-.0550 

-.0510 

.770 

-.0541 

-,0550 

-.0531 

-.0541 

.878 

-.0931 

-,0531 

-.0531 

-.0493 

BETA  I 51  = 10. OHO  ALPHA  ( 5)  “ 8.250  QtPSF)  - H2.853  P0/P5F  - 2113.H  RUN  NO  ■ 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HU 

.0760 

.3100 

.5690 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0031 

.0050 

-.0337 

.0065 

.530 

.0050 

.0031 

.0083 

.0065 

.410 

.0031 

.0050 

.0031 

.0030 

.590 

,0010 

.0090 

.0090 

.0065 

.770 

.0090 

.QOiO 

.0031 

.0010 

.078 

.0050 

.0090 

;0Q50 

-.oaHB 

BETA  (51  = 10. OHO  ALPHA  I 61  = 10.370  QCPSFJ  » 42.853  PO/PSF  » 2I13.H  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GB  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.6890 

,8530 

X/CML 

.050 

.0959 

.0583 

-.0095 

.0969 

.530 

.0973 

.0959 

.0304 

.0306 

.410 

.0959 

.0973 

.0259 

.0989 

.590 

.0969 

.0583 

.0973 

.0989 

.770 

.0573 

.0973 

.0983 

.0973 

.878 

.0559 

.0983 

.0969 

.0031 

IRFFFOn 

2.0000 


2.0000 


2.0000 


TABULATED  PRESSIB?E  DATA  - 0A163  ( NAAL-73I  ) 


PAOE  tOBH 

(RFFF02)  < 03  FEB  76  > 


DATE  17  MAY  76 


0A163  OFS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ^ 

EBSQ.OQOQ 

SQ.FT. 

XMRP  *= 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH 

*170 

ELEVON  « 

.000 

LREF  = 

47^.B10a 

INCHES 

YMRP  « 

-0000 

IN.  YO 

BOFLAP 

*000 

SPDSRK 

25.000 

8REF  « 

936-6900 

INCHES 

ZHRP  » 

375,0000 

IN,  20 

PHI-N  « 

,660 

THETAN  « 

.000 

SCALE 

.0^05 

PHI-H  - 

*630 

THETAH  -* 

.000 

BETA  { n = -10,050  ALPHA  ( 1)  » .040  Q(PSF)  « 42.878  PO/PSF  - ailO.R  RUN  NO  » 10.000 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5360 

,8530 

X/CML 

.050 

",1641 

-.1641 

-.1365 

-,1591 

,630 

-.1C31 

-.1641 

-.1631 

-.1600 

,HIO 

-*IB56 

-.1641 

-*1641 

",1608 

.590 

-.1641 

-.1631 

-.1631 

-,15S1 

,770 

-,1665 

-.1631 

-.1666 

-.1656 

.873 

-.1641 

-.1641 

-*1641 

-.1631 

BETA  t I)  « -10.050  ALPHA  ( 2J  « 3.030  QCPSFl  - 4B.87B  PO/PSF-  2110.0  RUN  NO  - 10.000 

SECTION  I MHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

,5960 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1160 

--U49 

-.1097 

-.1093 

.630 

-*1149 

-.1149 

-,0875 

-.1093 

.410 

-.1160 

-.1149 

-.1139 

-.1093 

.590 

-.1160 

-.1149 

-.1139 

-.1093 

.770 

-.1160 

-* 1 139 

-.1168 

-.1149 

*878 

-.1170 

-.1118 

-.1160 

-.1181 

BETA  t n = -10.050  ALPHA  ( 3J  ==  4.170  QIPSF)  » 48,872  rwPSF  - 2110.0  RUN  NO  « 10.000 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

.5860 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0654 

-.0664 

-.0540 

-*0643 

.630 

-.0636 

-.0654 

-.0330 

-.0643 

.410 

-.0654 

-.0643 

-.0643 

-.0656 

.590 

-.0654 

- .0654 

-.0643 

-.0626 

.770 

-.0643 

-.0536 

-.0632 

-.0654 

.878 

-.0685 

-.0643 

-.0643 

-.0596 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  C n a -10.050  ALPHA  t ■ 6.E40  QIPSF)  - HS.87e  PO/PSF  ■ 2110.0  RUN  NO  - 


SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.0179 

-.oeoo 

-.0D8H 

-.0176 

-,0179 

-.oaoo 

.0052 

-.0159 

*H10 

-.0189 

-.0168 

-.0189 

-.0159 

.590 

-,0168 

-.0179 

-.0168 

-.0142 

*770 

-.0173 

-.0168 

-.0168 

-.0211 

.878 

-.0189 

-,0168 

-.0169 

-.0243 

BETA  C U a -10,050  ALPHA  t 5)  » 8.270  QIP5FJ  * ^^.87^ 

SECTION  i llMAlN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5EfiO 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0230 

.0251 

.0293 

.0288 

.230 

.0251 

.0251 

.0450 

.0271 

,410 

,0262 

.0262 

.0251 

.0271 

.590 

,0272 

,0251 

.0262 

.0322 

.770 

,0272 

.0241 

.0241 

.0230 

.878 

.0241 

.0251 

.0272 

.Oils 

BETA  1 n a -10.050  ALPHA  t 6)  a 10.340  QlPSFl  » HS‘,87B 
SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0702 

.0712 

.0712 

.0735 

-230 

.0702 

.0712 

.0959 

.0735 

.410 

.0722 

.0702 

.0702 

.0735 

.590 

.0702 

.0702 

.0631 

.0735 

.770 

,0702 

.0712 

.0702 

.0649 

.878 

.0681 

.0702 

.0702 

-0513 

PO/PSF  a EllO.O  RUN  NO  » 


P0/P5F  « eilO.O  RUN  NO  » 


tRFFFOS) 

10.000 


10.000 


10.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C KAAL-7SI  ) 


PACE  loss 


0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOC»  INNER  S^ACE 

BETA  f S)  » -S.030  ALPHA  t t»  • .OJO  QlPSF)  ■ Me.86B  PO/PST  • B109.9  RUN  » 

SECTION  ( IIKAIN  LND  6R  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5300 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1306 

-.1397 

-.0965 

-.1364 

.230 

-.S30B 

-.1365 

-.0977 

-.1399 

.HIQ 

-.1397 

-.1396 

-.1397 

-.1354 

.590 

-.1397 

-.1305 

-.1397 

1300 

.770 

-.1397 

-.1407 

-.1376 

-.1407 

,870 

-.1407 

-.1386 

-.1306 

-.0977 

BETA  ( B)  » -5.03Q  ALPHA  t 2)  ••  B.t'90  QCPSFI  • H3.868  PO/PSF  ■ 8109.S  RIM  NO  • 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  t»-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0938 

-.0908 

-.0895 

-.0900 

.030 

-.0938 

-.0939 

-.0685 

-.0900 

.410 

-.0949 

-.0933 

-.0949 

-.0937 

.590 

-.0949 

-.0949 

-.0938 

-.0900 

.770 

-,0970 

-.0908 

-.0908 

-.0938 

,07B 

-.0959 

-.0938 

-.0949 

-.0938 

beta  C B)  - -5.C30  ALPHA  I 3l  - h.lSO  QIPSFI  ■ HB.B68  PO/PSF  « BI09.9  RUM  • 

SECTION  I UHAm  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/Btn. 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/C^tL 
' .050 

-.0494 

-.0505 

-.0515 

-.0450 

.030 

-.0494 

-.0484 

-.0273 

-.0452 

.410 

-.0505 

-.0505 

-.0505 

-.0450 

.590 

-.0473 

-.0494 

-.0505 

-.0459 

.770 

-.0484 

-.0494 

- 04Q4 

-.0404 

.878 

-.0505 

-.0484 

-.0484 

-.0650 

iRFFFOSI 

9.0000 


9.0000 


9.0000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-7ST  1 
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DATE  17  MAY  76 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 81  » -5.030  ALPHA  ( HI  » 6.190  Q(PSF)  » HS.BBB  PO/PSF  » 2105.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPmiENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

“.007H 

-.008^ 

-.0031 

-.0033 

.230 

-.OOBH 

-.0074 

.0147 

-.0055 

.HtO 

-.0063 

-.0074 

-.0074 

-.0055 

.590 

-.0074 

-.0074 

-.00B4 

-.0038 

.770 

-.Q07H 

“.0063 

-.0063 

-.0084 

.870 

-.007^ 

-.0063 

-.0053 

-.0542 

BETA  t 21  = -5.030  ALPHA  ( 5)  = 8.260  QtPSF)  - H2.868  PO/PSF  2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t 11 HA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0347 

.0336 

.0326 

.0341 

.530 

.0347 

.0347 

.0516 

.0376 

.410 

.0336 

.0347 

.0357 

.0358 

.590 

.0347 

.0357 

.0557 

• 0376 

.770 

-0557 

.0336 

.0368 

.0326 

.878 

.0326 

.0357 

.0357 

.0188 

BETA  t 21  = -5.030  ALPHA  1 61  = 10.H30  QtPSFl  » H2.888  ''  PO/PSF  »!  2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 IIHAIN  LND  GR  OR-1  OEPENI^NT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

.07B6 

.0788 

.0817 

.0821 

.230 

.0765 

.0786 

.0964 

• 0B04 

.410 

.0796 

.0796 

.0796 

.0838 

.590 

.0796 

.0796 

.0796 

.0621 

.770 

.0786 

.0796 

.0796 

.0744 

.878 

.0765 

.0796 

. 0786 

.0660 

(RFFF02) 

9.0000 


9.0000 


9.0000 


DATC  17  MAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 31  » .010  ALPHA  t 1)  « .030  QtPSF)  « MB.BBO  PO/PSF  » BlOU.S  RUN  NO  ■ 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.1199 

-.1199 

-.090H 

-.1193 

.230 

-.U0B 

-.1188 

-.0780 

-.1193 

.410 

-.1199 

-.1188 

-.U78 

-.1159 

.590 

-.U99 

-.1178 

-.1199 

-.1159 

.770 

-.1199 

-.1188 

-.US8 

-.1188 

.878 

-.1178 

-.1170 

-,ri8B 

-.0778 

BETA  C 3J  = .010  ALPHA  I E)  » S.050  QtPSFl  - »»B.B80  PO/PSF  * BIOS. 9 RUN  NO  “ 

SECTION  C IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW. 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0739 

-.0809 

-.0820 

-.0728 

.230 

-.0799 

-.0788 

-.05MB 

-.0728 

.410 

-.0809 

-.0788 

-.0788 

-.0720 

.590 

-.0809 

-.0778 

-.0788 

-.0728 

.770 

-.0799 

-.0778 

-.0778 

-.0788 

.878 

-.0788 

-.0708 

-.0767 

-.0735 

BETA  ( 3)  = .010  ALPHA  t 3)  = H.EOO  QtPSF)  - ‘jE.BBO  PO/PSF  >»  SI09.S  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5^0 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0399 

-.0393 

-.0441 

-.0365 

.230 

-.0367 

-.0357 

-.0168 

-.0382 

.410 

-.0378 

-.0378 

-.0378 

-.0355 

.590 

-.0378 

-.0367 

-.0367 

-.0348 

*770 

-.0378 

-.0370 

-.0367 

-.0388 

.878 

-.0399 

-.0378 

-.0357 

-.0525 

IRFFFOB) 

8.00QO 


9.0000 


8.0000 


r 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 31  » .010  ALPHA  t m s 6.190  QtPSFI  a HS.8B0  PO/PSF  ■ 2109,9  RUN  NO  - 

SECTION  ( 11MAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0021 

-.0010 

.0020 

-.OOOH 

.030 

-.0010 

-.0010 

.0189 

-.0004 

.HID 

.0010 

• 0000 

.0000 

*.00DH 

.590 

-.0021 

.0000 

-.0021 

-.0004 

.770 

.0000 

.0000 

-.0010 

.0000 

.87B 

-.0021 

-.0010 

.0010 

-,01H7 

BETA  t 3)  = .010  ALPHA  t 5)  = B.B90  QCPSF)  “ 43.8BD  PO/PSF  “ 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( I IMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL  1 

.050 

.0389 

.0357 

.OHIO 

.0358 

.230 

.0368 

.0378 

.0557 

.0375 

.HIQ 

.0378 

.0368 

.0389 

.OHIO 

.530 

.0368 

.0378 

.0378 

.0393 

.770 

.0370 

.0378 

.0378 

.0368 

.87B 

.0357 

.0389 

.0393 

.0220 

BETA  C 3)  = .010  ALPHA  t S)  = 10.320  OtPSFl  * H2.BBQ  PO/PSF  = 2109.3  RUM  NO  - 

SECTION  « DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

.0715 

.0715 

.0726 

.0738 

.230 

.0726 

.07H7 

.08BH 

.0730 

.HIO 

.07E6 

.0726 

.0736 

.0755 

.590 

.0726 

.0736 

,0736 

.0755 

.770 

.0726 

.0726 

,0726 

.0715 

,a;8 

.0705 

,0726 

.0726 

.0515 

CRFFF021 

8.0000 


8.QODO 


8.0000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( m 5.040  ALPHA  t 11  - .030  QlPSFl  * 43.910  P0/P5F  ■ 3109,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

1081 

-.1081 

-.0945 

-.1054 

.330 

-.!07l 

1081 

-.0745 

".  1019 

.mo 

-.1071 

-.1081 

-.1019 

.590 

-.1071 

-.1071 

-.1071 

-.1037 

.770 

1081 

-.1001 

lOBl 

-.1071 

.870 

-.1071 

-.1071 

-.1060 

- . 0808 

BETA  ( 4J  » 5.040  ALPHA  t 31  ” 3.0BQ  CltPSF)  “ 43.910  PO/PSF  - 3109.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0714 

-.0725 

-.0693 

-.0710 

.230 

-.0714 

-.0714 

-.0494 

-.0710 

.410 

-.0725 

-.0714 

-.0714 

-.0693 

.590 

-.0714 

-.0725 

-.0714 

-.0710 

.770 

-.0735 

-.0714 

-.0725 

-.0735 

.878 

-.0714 

-.0725 

-.0725 

-.0746 

BETA  t 4)  = 5.040  ALPHA  ( 3)  * 4.110  Q(PSF)  « 43.910  TO/PSF  “ 3109.8  Rlffl  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/artt. 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0369 

-.0350 

-,03B8 

-.0331 

.330 

. -.0379 

-.0359 

-.0368 

-.1643 

.410 

-.0379 

-.0347 

-.0379 

-.0379 

,590 

-.0379 

-.0309 

-.0379 

-.0509 

.770 

-.0379 

-.0379 

- . 0379 

-.0179 

.078 

-.0274 

-.0368 

-.0379 

-.0379 

(RFFF03) 

7.0000 


7. 0000 


7. 0000 


DATE  !7  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t H)  = S-O^tO  ALPHA  t H)  =>  6.180  a(PSF)  42.910  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( HHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.9530 

X/CML 

.050 

-.0053 

-.0063 

-.0021 

-.0055 

.230 

-.0063 

-.0DH2 

.0147 

-.0055 

.HiO 

-.0063 

-.0063 

-.0042 

-.0055 

.590 

-.0063 

-.oona 

-.0053 

-.0055 

.770 

-.0053 

-.0042 

-.0063 

-.0063 

.876 

-.0053 

-.0032 

-.0053 

-.0316 

BETA  1 HI  = 5.040  ALPHA  ( 5)  = 8.250  QCPSF)  ■ 42.910  PO/PSF  » 2109.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

.0251 

.0251 

,0293 

.0271 

.230 

.0251 

.0272 

.0451 

.0271 

.410 

.0251 

.0251 

.0251 

.0306 

.590 

.0262 

.0251 

.0272 

,0298 

.770 

.025! 

.0262 

.0251 

.0262 

.878 

.0251 

.0272 

.0272 

.0125 

BETA  I 4)  = 5.040  ALPHA  ( 61  = 10.380  QtPSF)  = 42.910  PO/PSF  » 2109.8  RUN  NO  - 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.9530 

X/CHL 

.050 

.0585 

.0586 

,0638 

.0580 

,230 

.0575 

,0575 

.0743 

.0580 

.410 

.0575 

.0575 

.0565 

.0614 

.590 

.0575 

,0575 

.0575 

.0597 

.770 

.0575 

,0596 

.0596 

.0575 

.078 

.0586 

.0596 

.0596 

.0429 

IRFFPOB) 

7.0000 


7.0000 


7.0000 


DATE  17  HAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  »>  10.100  ALPHA  (11“  .000  QtPSFl  “ H2.015  PO/PSF  ■ 2103.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5SE0 

,8530 

X/CHL 

“050 

-,0990 

-,0990 

-.0000 

-,0971 

.530 

-.0979 

-.0990 

-,0674 

-.0971 

,410 

-,0969 

-,0979 

-.0979 

-.0336 

,590 

-.0969 

-,0969 

-,0969 

-.0936 

,770 

-,0990 

-,0979 

-.0969 

-,0990 

,878 

-.09B9 

-,0969 

-,0969 

-,0749 

BETA  ( 51  = 10.100  ALPHA  ( 21  “ 2.050  QIPSF)  « V2.815  PO/PSF  “ 2109.9  RIW  NO  =" 

SECTION  ( 11 HA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.0685 

-,0696 

-,0559 

-.0B43 

.830 

-.0685 

-.0696 

-.0453 

-.0661 

.410 

-.0706 

-.0696 

-.0706 

-.0661 

.590 

-.0706 

- . 0706 

-,0685 

-.0661 

.770 

-,0696 

-.0695 

-.0696 

-.0696 

.878 

-.0696 

-,0696 

-.0685 

-.0696 

BETA  ( 51  = 10.100  ALPHA  t 3)  = 4.120  QtPSF)  “ 42.815  PO/PSF  “ 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IJHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0435 

-.0488 

-.0348 

-.03H9 

.530 

-.0435 

-,0455 

-.0511 

-.0367 

.410 

-,045B 

-.0455 

-,0455 

- ■ 0367 

,590 

-.0435 

-,0400 

-.0411 

-.0367 

.770 

-.0435 

-.0411 

-.0435 

-.0422 

.878 

-.0455 

-.0455 

-.0411 

-.0559 

(RFFF02) 

6.0000 


6.0000 


6.0000 


DATE  17  MAY  76 
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0AI63  OFB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 5)  = 10.100  ALPHA  t =•  6.2H0  QIPSH  - 42.015  PO/PSF  ■ 2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMA1N  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.0150 

-•0179 

-.0095 

-.0142 

*230 

-.0150 

-•0150 

.0041 

-•0124 

• HID 

-.0147 

-.0158 

-.0150 

-.0142 

• 590 

-•0147 

-.0147 

-.0147 

-.0090 

.770 

-•0159 

-.0147 

-•0147 

-.0158 

.070 

-.0158 

-.0137 

-.0137 

-.0337 

BETA  ( SI  = 10.100  ALPHA  ( 51  = 8.250  QCPSF)  » 42.815  PO/PSF-  2109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  C DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

• 0094 

• 0105 

.0136 

• 0002 

.230 

• 0083 

.0094 

.0263 

.0082 

.410 

.0083 

,0083 

.0094 

• 0082 

.590 

.0083 

.0083 

• 0094 

• 0099 

• 770 

• 0062 

*0105 

.0094 

.0083 

• 878 

.0003 

• 0115 

.0094 

-.0084 

BETA  I 51  = 10.090  ALPHA  C 61  = 10.340  QtPSFl  >•  42.815  PO/PSF  - 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t 1 1 MAIN  LND  GR  OR- 1 DEPf.NDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.0357 

.0367 

.0367 

.0409 

• C30 

• 0346 

• 0336 

.0504 

.0409 

, .410 

.D34B 

.0346 

.0357 

.0409 

.590 

• 0346 

.0357 

.0346 

• 0409 

.770 

.0367 

.0357 

,0367 

.0345 

.879 

.0346 

.0357 

.0357 

• 0167 

IRFFFOBl 

B.OOOD 


6.0000 


6.0000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA183  < NAAL-751  ) 


PACE  l07^ 


OA563  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  <RFFF03)  I 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  ‘ PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

8690.0000 

SQ.FT* 

XMRP  = 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  ■ 

.170 

ELEVON  * 

.000 

LREF  « 

47^1.8100 

INCHES 

YHRP  *= 

*0000 

IN.  YD 

BDFLAP  - 

.000 

SPDBRK  « 

85.000 

BREF  » 

93G.5B00 

INCHES 

ZMRP  = 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

s.ooo 

THETAN 

.000 

SCALE  = 

■ OH  05 

PHl-M  - 

a. 000 

THETAM  » 

.000 

BETA  t n = -10. OHO  ALPHA  ( H * .000  QIPSF)  H2.823  PO/PSF  * 2U0.0  RUN  NO  “ 15.000 


SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1834 

-.18E4 

-.1244 

-.1784 

.630 

i7sa 

18E4 

-.1328 

-, 1784 

.4)0 

-.1855 

-.1064 

-.1845 

-. 1767 

.590 

-.1876 

-.1084 

-.1845 

-.1784 

.770 

-.1855 

-.1803 

-.1803 

-.1803 

.878 

-.1855 

-.1792 

-.1803 

-.1128 

BETA  ( n = -10.040  ALPHA  t 2)  = 2.050  QIPSF)  ■ 42.823  P0/P5F  ■ 2110.0  RUN  NO  • 15.000 

SECTION  « UMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1414 

-.1382 

-.1203 

-.1354 

.230 

-.1404 

-.1361 

-.1045 

-.1371 

.410 

-.1361 

1372 

-.1361 

-.1336 

.590 

-.1351 

-.1382 

-.1361 

-.1354 

.770 

-.1361 

-.1351 

-.1340 

-.1361 

.878 

-.1404 

-.1372 

-.1340 

-.1161 

BETA  ( n » -10.040  alpha  ( 3)  •=  4.100  QIPSF)  • 42.B23  PO/PSF  - 2110.0  RtW  NO  - 15.000 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0969 

-.0916 

-.1116 

-.0902 

.230 

-.0916 

-.0916 

-.0737 

-.0913 

.410 

-.0305 

-.0927 

-.0916 

-.0884 

,590 

-.0895 

-.0905 

-.0905 

-.0804 

.770 

-.0915 

-.0895 

-.0916 

-.0916 

.878 

-.0937 

-.0916 

-.0905 

-.0990 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( I)  - -10.040  ALPHA  ( HI  «•  6.190  Q(PSF)  - 42.823  PO/PSF  - 2110.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IlHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8630 

X/CML 

.050 

-.0506 

-.0494 

-.0400 

-.0470 

.530 

-.OLfSH 

-.0473 

-.0563 

-.0435 

-.0473 

-.0484 

-.0435 

,590 

-.0463 

-.0451 

-.0473 

-.0435 

.770 

-.0463 

-.0484 

-.0484 

-.0473 

,870 

-.0505 

-.0473 

-.0463 

-.0610 

BETA  I U * -10.040  ALPHA  t 5)  = B.250  Q(PSF)  « 42.823  PO/PSF  « 2110.0  RUN  NO  “ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5850 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.0053 

-.0010 

.0031 

-.0038 

,530 

-.0010 

-.0010 

.0178 

-.0051 

,410 

-.0010 

-,0010 

.0000 

-,0051 

.590 

-.0010 

-.0010 

-,0051 

-.0021 

.770 

-,0010 

-.0010 

-.0010 

-.0042 

,078 

-.0035 

-.0035 

-.0021 

-.0190 

BETA  I 11  = -10.040  ALPHA  t 8)  = 10.310  Q(PSF)  “ 42.823  PO/PSF  “ 2110.0  RUN  NO  - 

SECTION  t n^lN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

.050 

.0398 

.0430 

.0472 

,039! 

.230 

,0430 

,0430 

.0598 

-0409 

.410 

,0419 

,0409 

.0430 

,0426 

,590 

.0430 

,0419 

.04M0 

,0443 

,770 

, -0419 

.0440 

.0440 

.0430 

.878 

,0419 

.0440 

.0430 

.0367 

(RFFF031 

15.000 


15.000 


15.000 


DATE  17  MAY  7E 
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OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t B)  <•  -5.030  ALPHA  { H « .000  QtPSF)  - H3.815  PO/PSF  * 3109.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARI-t^BLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-*1549 

-. 1507 

-*1359 

-.1490 

.230 

-*1517 

-*1517 

-.1159 

-.1473 

-410 

-.1517 

-.1507 

-.1507 

-.1455 

.530 

-*1528 

-. 1507 

-*1507 

1455 

.770 

-.1517 

-*1507 

-.1507 

-.1517 

*870 

-. 1520 

-*1517 

-. 1436 

-.0990 

BETA  t 3)  » -5.030  ALPHA  t 3)  «=  3.040  QtPSF)  <•  43.815  P0/P5F  " 3109.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1157 

-.1136 

-.1063 

*•1091 

.230 

-.1126 

-.1115 

-.0863 

-.1091 

.410 

-.1115 

-,1115 

-.1105 

-.1073 

-590 

-.1115 

-.1105 

-.1115 

-•1073 

*770 

-.1115 

-.1115 

-.1105 

-.1115 

.878 

-.1136 

-.1105 

-.1105 

-.0978 

BETA  ( 3)  •«  -5.030  ALPHA  t 3)  = 4.080  QtPSF'  • 43.815  PO/PSF  ■«  3109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  OR-1  lEPBiOEMT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

-5B2Q 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0747 

-.0726 

-.0632 

-.0729 

.230 

-.0737 

-.0716 

-.0495 

-.0694 

,410 

-.0726 

-.0705 

-.0716 

-.0677 

.590 

-.0705 

-.0705 

-.0695 

-.0677 

.770 

-.0716 

-.0695 

-.0705 

-*0695 

*070 

-.0737 

-.0705 

-.0695 

-.0853 

tRFFFOSJ 

14.000 


14.000 


14.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  I NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  I 2)  - -5.020  ALPHA  ( • 6.170  QtPSF)  - ^a.8l5  PO/PSF  • 2t09.9  RUN  NO* 


SECTION  ( 

DHAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

,050 

-,0357 

-vOS0H  - 

,0535 

-.0546 

,e3D 

-,057H 

-,0504  - 

.0004 

-,OBU 

.HtO 

-*0S7H 

-,0574  - 

,0574 

-.0511 

• 590 

-.058^ 

-,0563  - 

.0595 

-.0511 

,770 

-•0595 

-.0584  - 

,0504 

-.0316 

• 878 

-.0316 

-.0563  - 

,0553 

-,0537 

BETA  ( ai  = -5.020  ALPHA  ( 51  = 8.260  QtPSFJ  " «t2.915 

SECTION  ( n HA IN  UNO  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5050 

,8530 

X/CML 

.050 

.0105 

.0136 

, 0550 

' ,0151 

,530 

.0160 

.0157 

.0347 

.0151 

,410 

.0157 

.0157 

,0168 

,0168 

,590 

,0156 

,0168 

.0157 

.0186 

,770 

.0156 

.0157 

.0168 

.0115 

.078 

.0156 

.0168 

.0157 

,0055 

BETA  ( 2)  = -5.020  ALPHA  ( 6)  = 10.300  Q(PSF)  - 42.815 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

.0556 

,0558 

.0610 

.0566 

.530 

.0568 

.0558 

.0737 

.0566 

.410 

,0579 

,0589 

.0579 

,0583 

,590 

,0547 

,0579 

.0579 

.0617 

.770 

.0536 

.0568 

.0568 

.0568 

,878 

.0515 

.0579 

.0579 

,0547 

P0/P5F  • 2109.9 


PO/PSF  - 2109.9 


RUN  NO  * 


RUN  NO  - 


(RFFF03J 

14.000 


14.000 


14.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  > 


PACE  1078 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  “ .010  ALPHA  t I)  « .000  QtPSF)  = H2.917  PO/PSF  - 8109.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LND  CR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1281 

-.lEBl 

-.1029 

-.1260 

.E30 

-.1270 

-.1270 

-.0903 

-.1243 

.410 

-.1281 

-.1270 

1270 

-.1226 

.590 

-.1281 

. - .1260 

-.1260 

-.1226 

.770 

-.1291 

-.1270 

-.1281 

-.1270 

.878 

-.1291 

I2H9 

-.1260 

-.0903 

BETA  t 3)  = .010  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSFl  - 42. 917  PO/PSF  » 8109.9  RUM  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0959 

-.0927 

-.0779 

-.0885 

.830 

-.0927 

-.0916 

-.0664 

-.0919 

,mo 

-.0938 

-.0916 

-.0895 

-.0885 

.590 

-.0938 

-.0916 

-.0895 

-.0885 

,770 

-.0948 

-.0927 

-.0927 

- . 0906 

.078 

-.0953 

-.0916 

-.0906 

-.0085 

BETA  ( 3)  = .010  ALTOA  t 3)  = M.Q90  QtPSF)  = H2.917  PO/PSF  = 8109.9  RIW  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/GHL 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050. 

-.0590  , 

-.0580 

-.0453 

-.0557 

.230 

-.0569 

-.0559 

-.0306 

-.0540 

.41.0 

-.0569 

-.0559 

-.0527 

-.0505 

.590 

-.0601 

-.0559 

-.0538 

-.0522 

.770 

-.0611 

-.0548 

-.0559 

-.0538 

.878 

-.0622 

-.0559 

-.0569 

-.0601 

(RFFF03) 

13.000 


13.000 


13.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 
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DATE  17  MAY  76 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( 3)  « .010  ALPHA  t 4)  ■ 6.160  Q(PSF)  - HE. 917  PO/PSF  ■ 2109.9  WN  NO  ■ 

SECTION  1 IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

•.0188 

-.0199 

-.0146 

-.0810 

.830 

•■0199 

-.0199 

.0010 

-.0175 

-.0188 

-.0178 

-.0188 

-.0141 

.590 

-.0880 

-.0188 

-,0IBB 

-.015B 

,770 

-.0880 

-.0188 

-.0188 

-.oias 

.078 

-.0241 

-,0189 

-.0809 

-.0868 

BETA  { 31  = .010  ALPHA  t 51  = 8.250  QtPSFl  » H2.9I7  PO/PSF  “ BI09.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( I IMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

.0198 

.0188 

.0230 

.0802 

.830 

,0198 

.0198 

,0356 

.0808 

.410 

.0177 

.0198 

.0809 

.0819 

.590 

-0156 

.0108 

.0809 

.0819 

.770 

.ome 

.0809 

.0177 

.0198 

.870 

.0146 

.0196 

.0209 

.0094 

BETA  t 31  = .010  ALPHA  ( 61  = 10.300  QtPSF)  * H£.917  RO/PSF  * 2109.9  RUN  NO  - 

SECTION  t 1) HA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

x/cml 

.050 

,0546 

.0557 

.0598 

.0599 

.830 

:.0567 

,0557 

,0714 

,0588 

,410 

.0515 

.0578  , 

.0557 

,0599 

,590 

,0515 

.0567 

,0567 

.05*99 

,770 

,0546 

.0567 

,0567 

.0567 

.078 

.0504 

.0570 

.0578 

,0399 

IRFFF031 

13.000 


13.000 


13.000 


DATE  i?  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  ( NAAL-751  ) 
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OA163  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  t m » 5.060  ALPHA  < H « -.010  QtPSFJ  » HE. 065  PO/PSF  • E109.8  RUN  NO  - 

SECTION  t UHAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  V/JIIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

••05D 

-.1178 

-.U89 

-.0915 

-.1159 

.530 

-,U67 

-.1178 

-.0841 

-.1159 

.HIO 

-.1170 

-.1167 

-.1157 

-.1159 

.590 

-.1510 

-.1157 

-.1187 

-.1145 

.770 

1531 

-.U67 

1146 

-.1157 

.878 

1531 

-.1157 

“.1167 

-.0715 

BETA  ( m = 5.060  ALPHA  « 2J  » 2,030  QtPSF)  - M2.885  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0059 

-.0049 

-.0705 

-.0859 

.530 

-.0849 

-.0853 

-.0597 

-.0046 

.410 

-.0891 

-.0039 

-.0830 

-.0053 

.590 

-.0870 

-.0049 

-.0850 

-.0059 

,770 

-.0870 

-.0830 

-.0049 

-.0049 

-87B 

-.0080 

-.0849 

-,0049 

-.0783 

BETA  ( m = 5.060  ALPHA  t 3)  = 4.090  QtPSFJ  ■ 42,805  PO/PSF  - 2109,8  RUN  NO  “ 

SECTION  ( nmiN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0555 

-.0556 

-.0431 

-.0487 

.530 

-.0515 

-.0515 

-.0305 

-.0487 

.410 

-.0557 

-.0505 

-.0484 

-.0455 

.590 

-.0536 

-.0494 

-.0494 

-.0469 

.770 

-.0547 

-.0505 

-.0505 

-.0515 

.978 

-.0547 

-.0515 

-.0515 

-.0600 

(RFFF03) 

12,000 


12.000 


12.000 


DATE  17  MAY  76 


PAGE  1081 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  « NAAL-751  > 

0Ai63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INSfER  SURFACE 

BETA  ( 41  =»  5. 060  ALPHA  I 4)  - 6.160  Q(PSF)  = HE.BB5  PO/PSF  - B1O9.0  RUN  NO  » 

SECTION  t 11 HA IN  LND  GR  OR- I DEPENDDJT  VWllABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5900 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0189 

-,0116 

-.0176 

,230 

--,0173 

-.0179 

,0010 

-.0159 

,HID 

-,0010 

-.0160 

-.0158 

-.oma 

.590 

-.0221 

-.0169 

-.0179 

-.0140 

.770 

-,0031 

-,0189 

-.0160 

-,0179 

,870 

-.0201 

-.0179 

-.0179 

-,D32B 

BETA  I 4)  = 5.060  ALPHA  ( 51  = B.SSO  OtPSFl  =•  42. BBS  PO/PSF  - 2109.8  RUN  NO  «= 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5800 

.8530 

X/CHL 

,050 

.0157 

,0146 

.0109 

.0151 

.030 

,0167 

,0157 

.0305 

,0168 

.410 

,0136 

.0178 

,0157 

,0105 

,590 

,0146 

.0167 

,0178 

.0105 

,770 

.0136 

.0178 

.0183 

.0170 

.878 

.0136 

.0178 

.0167 

-.0010 

BETA  t 41  " 5.0B0  ALPHA  t 61  - 10,330  QlPSF)  » 42. BBS  PO/PSF  » 2109,8  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

,6530 

X/CHL 

,050 

,0505 

,0515 

.0579 

.0514 

,230 

,0494 

.0505 

.0673 

.0531 

.410 

.0473 

,0516 

.0526 

.0514 

.590 

.0505 

.0515 

. 0505 

,0531 

,770 

.0494 

.0505 

.0505 

.0505 

. -070 

.0473 

.0515 

.0515 

,0204 

(RFFF031 

12.000 


12.000 


12.000 


DATE  J7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  • 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1083 


OA1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  ( 5)  " 10.no  ALPHA  ( 1)  « .000  QfPSF)  H3.790  PO/PSF  “ 3109.3  RUN  NO  “ 

SECTION  ( nMAlN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5030 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1077 

-.1056 

-.0834 

-.1043 

,330 

- 1077 

-.1067 

-.0739 

-.1035 

,410 

-.1000 

-.1045 

-.1045 

-.1035 

.590 

-.1088 

-.1077 

-.1035 

-,I0DB 

.770 

1098 

-.1045 

-.1045 

-.1067 

.078 

-,ni9 

-.1067 

-.1056 

-.0710 

BETA  t 5)  ^ 10.no  ALPHA  t 3)  = 3.030  Q(PSF3  « H3.730  PO/PSF  3109,9  RUN  NO  * 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0780 

-.0790 

-.0633 

-.0764 

.330 

-.0700 

-.0769 

-.0516 

-.0747 

.410 

-.0801 

-.0769 

-.0769 

-.0747 

.590 

-.0780 

-,0769 

-.0700 

-.0730 

.770 

-.0801 

-.0769 

-.0769 

-.0759 

.070 

-.0811 

-.0769 

-,0769 

-.0717 

BETA  f 5)  = 10.  no  ALPHA  ( 3)  = 4.080  OlPSF)  » 43.790  PO/PSF  - 3109.9  RUN  NO  = 

SECTION  [ DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML  . 

.0760 

.3100 

,5830 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.0495 

-.0516 

-.0390 

-.0453 

.£30 

-.0495 

-,0474 

-.0EB3 

-.0453 

,410 

-.0506 

-,G474 

-.0484 

-.0453 

.590 

-.0506 

-.0474 

-.0463 

-.0435 

.770 

-,0495 

-.0463 

-,0474 

-.0463 

,678 

-,0506 

-.0463 

-,0474 

-.0569 

IRFFFOS) 

n.OQO 


11.000 


It. 000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  > 


r*A6E  1083 


0A163  ORB  MASM  &EAR  DOOR  INNER  SlffiPACE 

BETA  ( 5)  » lO.tIO  ALPHA  t ^)  « 6.250  QIPSE)  ° SjS.'/DO  P0/P5F  ">  5109.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.oaoo 

-.0189 

-.0105 

-.oia^ 

.e3o 

-.OSJO 

- 0189 

.0000 

-.0107 

.mo 

-.oeei 

-.0168 

-.0109 

,590 

-.0810 

-.0179 

-.0179 

-.01H2 

.770 

-.0800 

-.0179 

-.0179 

-.0179 

.B78 

-.0810 

-.0179 

-.0109 

- . 0337 

BETA  I 5)  « 10.  no  ALPHA  ( 5)  - B.S50  Q^PSF)  <•  45.790  PO/PST  > 8109.9  RU.N  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

.0115 

.0115 

.0136 

.0151 

.830 

.0083 

.010^ 

.0868 

.0168 

.HIO 

.0073 

.0115 

.0104 

.0168 

.590 

.009H 

.0185 

.0185 

,0151 

.770 

. .0083 

.0104 

.0094 

.0104 

.878 

.0083 

.0104 

.0104 

-.0063 

BETA  ( 5)  10.100  ALPHA  ( 6)  « I0.3SO  QCPSF)  « «l5.790  PO/PSP  - 5109.9  RUN  NO  > 

SECTION  < DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

.0530 

X/CHL 

.050 

.0400 

.0400 

.0400 

.OHtI 

.830 

,0389 

,0400 

.0537 

■ OHMS 

.410 

.0368 

.0410 

.0481 

.0465 

.590 

.0389 

.0481 

.0432 

,0445 

.770 

.0368 

,0481 

.0410 

.0400 

.878 

,0379 

.0410 

,0438 

.0170 

(RFFF031 

11.000 


11.000 


11.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  1 NAAL-751  ) PACE  10B>* 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  «WFFO»l)  < 03  FEB  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREr 

SeSQ.OOOQ 

SQ.FT. 

XHRP 

^ 1076,7000  IN,  XO 

MACH  - 

,170 

ELEVON  - 

.000 

LKEF  = 

474,8100 

INCHES 

YKRP 

= .0000  IN.  YO 

BDFLAP  “ 

-ODD 

SPDPRK  « 

25.000 

BREF  ^ 

936,6800 

INCHES 

ZMRP 

375.0000  IN.  ZO 

PHI-N  - 

4.000 

THETAN  - 

.000 

SCALE  « 

.0405 

PHI-M  - 

4.000 

THETAM  - 

*000 

BETA  ( 

n ^ -10,030  ALPHA  ( 

n » -.010  Q(PSF)  « 42,870 

PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  •> 

20.000 

SECT  JON 

( llMAlN  LND  OR  DR 

1-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BKL 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-,2139 

-.2013 

-.1244 

-.1991 

,H30 

-,2024 

1992 

I486 

1974 

*410 

-.1992 

-.1960 

-.1971 

-.1974 

.590 

-.2024 

-.1971 

19BI 

-.1939 

,770 

-.2013 

-.I960 

1971 

-.1950 

*878 

-.2024 

-.1971 

-.1971 

-.U70 

BETA  ( n = -lO.OaO  ALPHA  ( 2)  = g.OlO  Q(PSF)  = H2.B78  PO/PSF  « 2110.7  RUN  NO  “ 20.000 
SECTION  t IIMAIN  LND  6R  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.1765 

-.1608 

-,1314 

-,1555 

-230 

-.1629 

-.1598 

-.1272 

-.1555 

,410 

-.1566 

-.1566 

-.1566 

-.1520 

,590 

-.1608 

-.1555 

-.1555 

-.1520 

.770 

-.1608 

-.1566 

-.1566 

-.1555 

.878 

-.1619 

1587 

-.1576 

-.1282 

BETA  t n = -10.030  ALPHA  1 3)  = H.090  QlPSFl  » 42.87B  PO/PSF  = B11Q.7  RUN  NO  » 20.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/C/fl. 

.050 

-,1349 

-.1180 

-.1170 

-.1127 

,230 

-,1201 

-.1149 

-.0917 

-.1110 

*410 

-.1159 

-.1149 

-.1149 

-.mo 

,590 

-.1180 

-.1149 

-*1159 

-.1092 

,770 

-.1201 

-.1149 

-.1159 

-.1159 

.878 

-.1201 

-.1149 

-.1149 

-.1212 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1085 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 11  = -lO.OBO  ALPHA  ( HI  = 6.150  QIPSF)  = H2.878  PO/PSF  “ BllO.7  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LNO  GR  OR-l  DEPENDENT  VWTIABLE  CP 


Y/0ML 

*0760 

.3100 

*5650 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0695 

-.0749 

-.0674 

-.0677 

.530 

-.0737 

-.0757 

-.0495 

-.0715 

.410 

-.0716 

-.0757 

-.0706 

-.0677 

.590 

-.0757 

-.0685 

-.0685 

-.0660 

.770 

-.0769 

-.0706 

-.0706 

-.0685 

.87B 

-.0759 

-.0706 

-.0757 

-.0085 

BETA  t 1)  = -10.020  ALPHA  t 5)  = 8.220  QtPSF)  = H2.87S  PO/PSF  ■ 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  f IIHAIN  LND  OR  OR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0440 

-.0593 

-.0199 

-.0557 

.530 

-.0575 

-.0575 

-.0073 

-.0544 

.410 

-.0503 

- . 0585 

-.0541 

-.0557 

.590 

-.0314 

-*0565 

- . 0565 

-.0193 

.770 

-.0304 

-.0575 

-.0675 

-.0551 

.078 

-.0355 

-.0575 

-.0583 

-.0409 

BETA  ( 11  = -10.020  ALPHA  ( 61  “ 10.290  QtPSFl  ■»  H2.B70  PO/PSF  « 2110.7  RUN  NO  >« 

SECTION  ( llMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

K/CML 

.050 

.0031 

*0178 

.0509 

.0537 

.530 

.0178 

.0199 

.0356 

.0537 

.410 

.0178 

.0199 

.0199 

.0571 

*590 

.0146 

,0199 

*0509 

.0554 

*770 

.0136 

.0509 

.0188 

.0199 

.878 

.0157 

,0199 

*0199 

-.0073 

CRFFFOH) 

20.000 


20.000 


20.000 


DATE  17  KAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-755  ) 


PAGE  loss 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( S)  » -5.020  ALPHA  ( I)  » -.030  QtPSF)  ■ ^e.912  PO/PSF  « BU0.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1801 

-.1686 

-.1309 

1600 

.530 

«.1675 

-.1644 

-.1535 

-.1618 

.HIO 

1665 

1654 

1653 

-.1600 

.590 

«.17Q7 

-.1633 

-.1653 

-.1600 

.770 

-.1717 

-.1644 

1633 

-.1653 

.87B 

-.1717 

-.1633 

-.1633 

-.0945 

SETA  r 2)  » -5.020  alpha  ( 2)  * 2.040  QIPSn  - 42.912  PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP  , 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5S2D 

.8530 

X/CML 

.050 

1429 

-.1595 

-.1540 

-.1510 

.530 

-.1261 

-.1550 

-.1009 

-.1510 

.410 

-.1232 

1550 

-.1550 

-.1510 

-590 

-.1334 

-.1540 

-.1550 

-.1510 

.770 

-.1345 

-.1561 

-.1550 

1250 

.878 

-.1334 

-.1561 

-.1550 

-.1009 

BETA  ( 21  = -5.020  ALPHA  ( 31  = 4.070  QCPSFl  » 42.912  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  *• 

SECTION  I IJHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1019 

-.0903 

-.0851 

-.0813 

.230 

-.0361 

-.0851 

-.0641 

-.0795 

.410 

-.0805 

-.0840 

-.0830 

-.0765 

.590 

-.0914 

-.0851 

-.0851 

-.0779 

.770 

-.0924 

-.0051 

-.0840 

-.0840 

,878 

-.0954 

-.0861 

-.0851 

-.0914 

(RFFF041 

19.000 


19.000 


19.000 


date:  17  MAY  76 


TABULATED  PI^ESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7B1  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  BOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 8)  « -5-OHO  ALPHA  ( M)  * 6.mO  QlPSF)  - H2.918  PO/PSF  » 8110, 7 RUM  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0685 

-.ones 

-.0379 

-.0453 

.830 

-.04H3 

-.0248 

-.0436 

.mo 

-.0H85 

-.0482 

-.0428 

-.0401 

.590 

-.0587 

-.0443 

-.0422 

-.0401 

.770 

-.0569 

-.0506 

-.0443 

-.0443 

.078 

-,0611 

-.0537 

-.0453 

-.0632 

BETA  I ai  - -5.020  ALPHA  t 51  = 8.270  OtPSTl  ■ ‘»2.91S  P0/P5F  • 2110.7  RUN  NO  • 

SECTION  t 11 HA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0168 

-.0010 

.0041 

-.0021 

.230 

.0010 

-.0021 

.0157 

-.0004 

.410 

-.0052 

.0000 

.0000 

.0030 

.590 

-.0116 

.0000 

-.0010 

.0030 

.770 

-.0095 

-.0021 

.0020 

.0000 

.878 

-.0105 

-.002! 

-.0021 

-.0109 

BETA  1 2)  « -5.020  ALPHA  t 61  = 10.300  QIPSFl  » H2.9I2  PO/PSF-  2110.7  TOJN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CNL 

.050 

.0252 

.0380 

.0451 

.0444 

.230 

.0430 

.0430 

.0588 

.0444 

,410 

.0367 

.0451 

.0430 

,0478 

.590 

.0367 

.0420 

.0430 

.0461 

.770 

.0325 

.0430 

.0430 

.0409 

.878 

.0325 

.0430 

.0420 

.0262 

(RrrroHi 

19.000 


19.000 


19.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ83  t NAAL-751  ) 


PAGE  ices 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( 3)  * .000  ALPHA  t IJ  » -.020  Q(PSF)  » ‘tB.893  PO/PSF  • 2110.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDET^T  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

,5920 

,8530 

X/CML 

.050 

“.1499 

-.1384 

-.1080 

-,I32B 

,230 

-.1342 

-.1353 

-.0996 

-.1293 

.HiO 

-.1304 

1353 

1353 

1276 

,590 

-.1447 

-,1348 

-.1342 

-,1276 

*770 

-.1457 

-.1353 

1342 

-.1332 

,87B 

-.1468 

-.1374 

-* 1353 

-.0906 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  t 2)  = 2.010  QtPSFl  » 42.893  PO/PSF  • 2110.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( n HA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

*5BE0 

.8550 

X/CIiL 

.050 

-.1135 

-.1009 

-.0841 

-.0952 

.230 

-.0998 

-,099B 

-.0736 

-.0900 

*410 

-.1052 

- . D9BB 

-.0977 

-.0803 

,590 

1093 

-.1009 

-.0988 

-.0900 

.770 

-,1125 

-.0998 

-.0998 

-.0988 

.878 

-.1093 

-.0908 

-.1009 

-.0946 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  ( 31  = 4.070  QCP^)  “‘42.B93  PO/PSF' « 2110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t tJMAiN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

*8530 

X/CML 

.050 

-.0800 

-.0684 

-.0516 

-,06DB 

.230 

-,0642 

-.0653 

-.0400 

-*0591 

.410 

- *0695 

-.0632 

- . 0652 

-.0591 

.530 

-.0726 

-.0632 

-.0621 

-.0573 

.770 

-.0747 

-.0642 

- 0642 

-,0632 

,878 

-*0769 

-.0653 

-.0653 

-.0758 

(RFFF04) 

IB.OOQ 


18.000 


18.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PSESSURE  DATA  - DA 163  t NAAL-751  > 
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DA  1 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  I 3»  • .000  ALPHA  ( M « 6.140  OtPSFl  • 45.893  PO/PSF  ■ 8U0.6  RUN  NO  " 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

“.0390 

-.0374 

-.0200 

-,0246 

.830 

“.02H5 

-.0SB3 

-.0063 

-.0228 

,H10 

-.0316 

-.0232 

-.0232 

-.0194 

.590 

-.0337 

-.0242 

-,0263 

-.0194 

.770 

-.0337 

-.0248 

-.0263 

-,0253 

.878 

-.0348 

-.0253 

-.0255 

-.0401 

BETA  C 3)  = .000  ALPHA  ( 5)  = 8.S40  QIPSF)  = 48.893  PO/PSF  • 8110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t llMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

.0031 

.0157 

.0167 

.0168 

.230 

.0178 

.0136 

.0335 

,0168 

,410 

.0115 

.0146 

,0146 

,0168 

.690 

,0083 

.0136 

.0146 

.0185 

.770 

,0062 

.0146 

,0157 

,0146 

.878 

,0052 

0185 

.0178 

-.0031 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 6)  = 10.310  QtPSFl  «*  42.893  PO/PSF  - 8110. B RUN  NO  » 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

,0378 

,0462 

.0483 

,0495 

.230 

.0483 

.0483 

.0630 

.0513 

.410 

.0462 

,0493 

.0504 

.0547 

.590 

.0441 

.0504 

.0514 

,0530 

.770 

.0409 

.0504 

.0504 

,0504 

,870 

.0409 

.0493 

.0514 

:024l 

(RFFFC41 

18.000 


18.000 


IB. 000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1050 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( H)  - 5.050  ALPHA  ( 1)  - -.OBO  Q(PSF)  - HS.915  PO/PSF  » 8110.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Btfl. 

.0780 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

IS7S 

-.1198 

-.0955 

-.1141 

.530 

-.1156 

-.U77 

-.0841 

-.1158 

.410 

-.1509 

-.1145 

-.1166 

-.1154 

-590 

-.1540 

-.U5B 

-.1166 

-.1154 

-770 

-.1551 

-.1166 

-.1156 

-.1145 

.878 

-.1575 

-.1156 

-.1166 

-.0736 

BETA  ( 4)  = 5.050  ALPHA  ( 81  - 8.010  QtPSF)  » 48.315  PO/PSF  - 8110.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0997 

-.OBBl 

-.0714 

-.0047 

.530 

-.0885 

- . 0850 

-.0609 

-.0830 

.410 

-.0945 

-.0871 

-.0819 

-.0796 

.590 

-.0955 

-.0885 

-.0859 

-.0796 

.770 

-.0955 

-.0903 

-.0850 

-.0059 

.878 

-.0966 

- . oaas 

-.0840 

-.0756 

BETA  I HI  » 5,050  ALPHA  1 3)  » 4.070  OlPSFl  ■ 48.915  PO/PSF  ■ 8110.5  RUN  NO  • 

SECTION  { UHAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0631 

-.0555 

-.0450 

-.0551 

.530 

-.0555 

-.0555 

-.0305 

-.0486 

.410 

-.0578 

-.0494 

-.0494 

-.0486 

.590 

-.0568 

-.0494 

- , 0494 

-.0486 

.770 

-.0589 

-*  0^+94 

-.0494 

-.0504 

.878 

-.0578 

-.0494 

- . 0494 

-.0641 

(RFFF04) 

17.000 


17.000 


17.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75I  > 


PAGE  109) 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( m ■ 5.050  ALPHA  ( 41  • 6.160  QIPSFI  • 43.915  PO/PSC  - 8110.5  RUN  NO  • 

SECTION  { IIMATN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5860 

.8530 

X/CML 

<050 

-.0316 

-.0179 

-.0166 

-.0165 

<eso 

-.0169 

-.0169 

.0000 

-.0107 

.410 

-.061 1 

-.0158 

-.0147 

-.0073 

.590 

-.0211 

-.0147 

-.0137 

-.0090 

.770 

-.0561 

-.0150 

-.0147 

-.0137 

.878 

-.0611 

-.0158 

-.0158 

-.0674 

BETA  t 4)  = 5.050  ALPHA  ( 5)  =»  8.S10  Q(PSF)  - 43.915  PO/PSF  - 3110.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( 1 IMA IN  LND  GR  DR-I  DEPD4DENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0056 

.0188 

.0609 

.0620 

.630 

.0178 

.0605 

.0365 

.0637 

.410 

.0157 

.0660 

.0609 

.0654 

.590 

.P157 

.0509 

.0620 

.0671 

.770 

.0146 

.0660 

.0609 

.0260 

.870 

,0157 

-0509 

.0609 

.0066 

BETA  I 4)  = 5.D50  ALPHA  ( 6)  = 10.390  OtPSFl  ■=  43.915  PO/PSF  • 3110.5  RUN  NO  « 

SECTION  I 1 1 MAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

.0418 

.0555 

.0586 

.0580 

.230 

,0513 

.0565 

.0680 

.0597 

.410 

.0506 

.0597 

.0585 

.0614 

.590 

.0502 

.0586 

.0586 

.0597 

.770 

.0563 

.0565 

.0576 

.0597 

.878 

.0523 

.0565 

.0576 

,0410 

(RFFF04) 

17.000 


17.000 


17.000 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0.5 163  ( NAAL-751  ) 


PACE  109S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  “ 10,080  ALPHA  I H » .000  OtP^)  ■ 48.775  PO/PSF  ■ 5110.7  RUM  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.U2S 

-.1022 

-.0791 

-.1006 

.230 

*•.1012 

-.1012 

-.0717 

-.0909 

,mo 

-.1075 

-.tool 

-.0991 

-.0972 

.590 

!065 

-.0991 

-.0991 

-.095H 

.770 

-.1075 

-.1012 

-.  1012 

-.0991 

.870 

-.1065 

-.1022 

-.1012 

-.0643 

BETA  •;  »)  = 10.080  ALPHA  < S)  = 8.070  QtPSFl  ■ 45.775  PO/PSF  » 5110.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0035 

-.0607 

-.0539 

-.0680 

.230 

-.0719 

-.0676 

-.0444 

-.0645 

.410 

-.0729 

-.0655 

-.0666 

-.0610 

.590 

-.0729 

-.0666 

-.0645 

-.0628 

.770 

-.0729 

-.0676 

-.0666 

-.0645 

.878 

-.0740 

-.0676 

-.0666 

-.0513 

BETA  t 5)  = 10.090  ALPHA  C 3)  = 4.100  Q(PSF1  = 48.775  PO/PSF  «•  8110.7  RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0496 

-.0359 

-.0253 

-.0350 

.230 

-.0401 

-.0349 

-.0137 

-.0333 

.410 

-.0401 

-.0349 

-.0338 

-.0298 

.590 

-.0391 

-.0327 

-.0349 

-.0315 

.770 

-.0380 

-.0370 

-.0349 

-.0338 

.873 

-.0380 

-.0330 

-.0338 

-.0359 

(RFFF041 

16.000 


16.000 


16.000' 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PACE  1093 


«x|  Jo 

S§ 


BETA  I 5)  « 10,090 


Y/6KL 

X/CML 

.050 

.S30 

,mo 

.590 

.770 

.878 


BETA  ( 5)  « 10.090 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

ALPHA  ( ^)  * 6.160  QCPSF)  « HE. 775  PO/PSF  « 3110-7 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


IJMAIN  LND  GR  OR- 

1 

,0760 

,3100 

.5820 

,0530 

-.0168 

- . 1 

.0052 

-.0004 

-.0073 

-.0010 

.0167 

.0013 

-.0063 

.0010  - 

.0010 

.0064 

-.003: 

' QDIO 

.0000 

,0030 

-.0042 

.0000  - 

,0021 

,0010 

-.0052 

,0000 

.0000 

-.0126 

SECTION  ( 

IIMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

,8530 

s ^ 

X/CML 

.050 

,0210 

,0305 

.0347 

.0376 

.230 

.0284 

.0337 

.0463 

.0376 

,410 

.0305 

.0347 

,0347 

.0410 

.590 

.0315 

.0359 

.0350 

,0393 

.770 

,0294 

,0347 

.0347 

.0347 

.878 

,0315 

.0347 

.0337 

.0147 

BETA  I 5) 

« 10. 

090  ALPHA  ( 6) 

= IC 

SECTION  t 

DMAIN  LND  GR  DR- 

1 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

.050 

.0505 

.0631 

.0736 

.0669 

.230 

.0599 

,0673 

.0000 

.0606 

,410 

.0631 

,0604 

.0684 

.0606 

,590 

,0631 

.0663 

.0684 

.0686 

.770 

,0631 

.0663 

.06/3 

.0705 

.878 

.0642 

.0663 

.0663 

.0441 

ALPHA  ( 5)  » 8.220  QIPSH  48,775 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  - 2110,7 


RUN  NO 


.340  Q1P5F)  • 42.775 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  * 2110.7 


RUN  NO 


(RFFFOH) 

16.000 


16,000 


16,000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA 
0A163  ORB 


0A163  ( NAAL-751  ) 

HAIM  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 6690.0000  SQ.FT.  XMRP  ^ 

LREF  * ^74*Bl00  INCHES  YMRP  » 

BREF  « 936.6800  INCHES  ZMRP  « 

SCALE  .0405 

BETA  t n ^ -10.020  ALPHA  C 1) 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-1 


page  10S4 
CRFFF05)  t II  MAY  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1076.7000  IN.  XO 
.0000  m.  YO 
375.0000  IN.  20 


.020  QiPSn  • 42.853 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

BDFLAP 

PHl-N 

PHI-M 


.170 

.000 

6.000 

6.000 


ELEVON 

SPOBRK 

THETAN 

thetah 


.000 

25.000 

.000 

1.100 


PO/PSF  * 2UQ.8 


RUN  NO  25.000 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5S2D 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2790 

-.2074 

-.1242 

-.1920 

.230 

-.2032 

-.2011 

-.1442 

-.1851 

.410 

-.1990 

-.1969 

-.1958 

-.1868 

.590 

-.1990 

-.1969 

-.1948 

-.1886 

.770 

-.2021 

-.1927 

-.1937 

-.1927 

.878 

-.2021 

-.1937 

-.1927 

-.1095 

BETA  1 n 

“ -10. 

OaO  ALPHA  ( 2) 

“ i 

SECTION  C 

DMAIN 

LND  GR  DR- I 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.2327 

-.1653 

-.1263 

-.1488 

.230 

-.16U 

-.1579 

-.1221 

-.1454 

.410 

-.1558 

-.1527 

1527 

-.1419 

.590 

-.1558 

-.1527 

-.1527 

-.1471 

.770 

-.1600 

-.1516 

-.1516 

-.1463 

.B7B 

-.1495 

1516 

-.1200 

2.070  QtPSF)  » 42.853 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2U0.Q 


RUN  NO  o 25.000 


BETA  C IJ  = -10.020  ALPHA  ( 3) 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1 


.150  Q(PSF)  - 42.853 

DEPENDEMT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2110.8 


RUN  NO 


25.000 


0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1852 

-.1168 

-.1189 

-.1022 

.230 

-.1147 

-.1103 

-,0905 

-.1004 

.410 

-.1105 

-.lOBit 

-.1084 

-.0970 

.590 

-.1105 

-.1063 

-.1041 

-.0970 

■ ,770 

-.1105 

-.1031 

-.1052 

-.1031 

.878 

-.1136 

-.1020 

-.1031 

--U05 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  ) 


PAGE  toss 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t n « -lO.OeO  ALPHA  1 41  « 6.810  Q(PSF)  “ 48.833  P0/P5F  » 8110.8  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1384 

",0709 

-.0608 

-.0593 

.230 

-.0719 

-.0634 

-.0423 

-.0550 

.mo 

-.0653 

-.0634 

-.0634 

-.0584 

.590 

-.0655 

-.0602 

-.0595 

-.0541 

.770 

-.0697 

-.0581 

-.0602 

-.0571 

.070 

-.0697 

-.0571 

-.0581 

-.0788 

BETA  t 1)  = -10.080  ALPHA  ( 5)  = 8.890  Q(PSF)  - 48.853  P0/P5F  - 8110.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0903 

-.0252 

-.0136 

-.0141 

.230 

-.0562 

-.0160 

.0000 

-.0107 

.410 

-.0147 

-.0126 

-.0147 

-.0055 

.590 

-.0109 

-.0115 

-.0186 

-.0072 

.770 

-.0220 

-.0136 

-.0103 

- . 0094 

.870 

-.0220 

-.0094 

-.0105 

-.0388 

BETA  ( 1)  = -10.080  ALPHA  ( 6)  = 10.360  QtPSFl  » 48.853  PO/PSF  « 8110.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0403 

.0262 

.0314 

.0340 

.230 

.0209 

.0593 

.0451 

.0392 

.410 

.0314 

.0367 

.0356 

.0443 

.590 

.0304 

.0356 

.0367 

.0443 

.770 

.0262 

.0377 

.0367 

.0388 

*878 

.0241 

.0380 

.0409 

.0188 

(RFFFOSl 

85.000 


85.000 


85.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  i NAAL-75I  > 


PAGE  1695 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 6)  - -5.010  ALPHA  < 11  » .010  QlPSFl  « ^^.9>^3  PO/PSF  - 2110.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.esia 

-.noa 

-.U6S 

-.1623 

.C30 

-.1692 

-.1639 

-.1187 

-.1520 

-.tSlB 

-.1608 

-.  1618 

-.1503 

.590 

-.1671 

-.1587 

-.1587 

-.1503 

,770 

1692 

-.1565 

1565 

-.15HH 

.878 

1723 

-.1597 

1555 

-.0961 

BETA  t 2)  » -5.010  ALPHA  t .?)  •>  2,090  QtPSF)  • HB.StS  PO/PSF  ■ 2110.7  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.1892 

-.1272 

-.^o^ 

-.1210 

,230 

-.1261 

-.1230 

-.09HB 

-.1089 

.HID 

-.1209 

-.USB 

-.naa 

-.1107 

.590 

-.1272 

-.1167 

-.1177 

-.UHI 

.770 

-.1303 

-.1156 

-.1156 

-.1146 

.878 

-.1303 

-.1167 

-.1146 

-.0925 

BET,\  C 2)  = “5.010  ALPHA  t 31  » ‘t.lBO  QtPSFl  - H2.9^3  PO/PSF  - 2110.7  Rlffl  NO  - 

SECTION  ( I ) HA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1483 

-.0841 

-.0041 

-.0763 

.230 

-.0873 

-.0793 

-.0578 

-.0711 

.HIO 

-.0778 

-.0768 

-.0757 

-.0659 

.590 

-.0820 

-.0736 

-.0736 

-.0694 

.770 

-.0883 

-.0736 

-.0726 

-.0705 

.878 

-.0905 

-.0715 

-.0694 

-.0841 

(RFFFOS) 

2H.000 


2>(.000 


24.000 


DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 0A163  « NAAL-75I  > 


PAGE  1097 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  ( 3»  - -5.010  ALPHA  ( H)  » 6,  i90  Q(PSF)  « H8.9H3  PO/PSF  « 2U0.7  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3t00 

.5820 

.eS3v 

X/CML 

.050 

-.1079 

-.0440 

-.0304 

-.0347 

-.0503 

-.0380 

-.0157 

-.0279 

,H10 

-.0346 

-.0325 

-.0325 

-.0227 

.5B0 

-.0419 

-.0325 

-.0325 

-.026! 

.770 

-.0482 

-.0293 

-.0304 

-.0272 

.070 

-.0461 

-.0283 

-.0283 

-.0629 

BETA  t 31  = -5.010  ALPHA  ( 51  =»  0.560  OtPSFl  - HS.943  PO/PSF  " 51 10.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  I 11 MAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0653 

-.0031 

.0104 

.0082 

.230 

-.0116 

.0052 

.0231 

.0151 

.410 

.0073 

.0104 

.0003 

,0185 

.590 

-.0010 

.0115 

.0115 

.0168 

.770 

-.0031 

.0126 

.0126 

.0157 

.878 

-.0004 

.0126 

.0136 

-.0053 

BETA  t 3)  = -5.010  ALPHA  ( 61  » 10.340  QtPSFl  - 45.943  PO/PSF  - 5110. 7 RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0136 

.0449 

.0512 

.0527 

.230 

.05B5 

.0460 

.0616 

*0562 

,410 

.0491 

,0564 

.0522 

.0596 

.590 

.0449 

.0564 

.0564 

.0596 

*770 

.0397 

.0564 

.0596 

,0596 

.878 

.0376 

.0575 

.0596 

.0418 

(Re'FFOS) 

54.000 


54.000 


54.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  ) 


PAGE  J09B 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INr^R  SURFACE 

BETA  t 3)  « ,020  ALPHA  { U .010  Q(PSF)  - 42.960  P0/P5F  » 2U0.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.1994 

-.1438 

-.1112 

-.1329 

.230 

-.1490 

-.1364 

-.1007 

-.1243 

.410 

-.1333 

-.1301 

-.1333 

-.1208 

.590 

-.1417 

1291 

-.1291 

-.1225 

.770 

-.1458 

-.1291 

-.1291 

-.1228 

.878 

-.1458 

-.1280 

-.1270 

-.0829 

ET-'A  ( 3)  = .020  ALPHA  ( EJ  ==  2.060  OtPSP)  » 42.960  PO/PSF  - 2110. 7 RUN  NO 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/GML 

.050 

-.1605 

-.10H9 

-.0829 

-.0950 

,230 

-.1175 

-.0996 

-.0734 

-.0846 

.410 

-.0975 

-.0923 

-.0954 

-.0846 

.590 

-.1038 

-.0983 

-.0913 

-.0864 

.770 

-.1101 

-.0902 

-.0902 

-.0871 

.878 

-.1101 

-.0913 

-.0892 

-.0818 

BETA  i 3)  = .020  ALPHA  t 3)  = 4.110  QtPSF)  * 42,950  PO/PSF  “ 5110.7  RUN  W « 

SECTION  C UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

-050 

-.1189 

-.0573 

-.0495 

-.0573 

.230 

-.0821 

-.0631 

-.0389 

-.0487 

.410 

-.0600 

-.0547 

-.0537 

-.0487 

.590 

-.0642 

-.0537 

-.0537 

-.0452 

.770 

-.0726 

-.0516 

-.0505 

-.0505 

.878 

-.0747 

-.0537 

-.0505 

-.0631 

/■ 


(RFFF05) 

23.000 


23.000 


23.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A183  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » .020  ALPHA  t H)  * 6.220  QtPSFJ  - HB.3B0  PO/PSF  « 2JI0.7  RUN  NO  - 


SECTION  ( 

O O 

^ fcr  y/bml 

X/CML 
.050 


UMAm  LND  on  DR- 1 


Q § 

gtg 

^63 


.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

-.0724 

-.0252 

-.0136 

-.0176 

-.0420 

-.0220 

-.0031 

-.0090 

-.0210 

-.0125 

-.0157 

-.0072 

-.0203 

-.0147 

-.0136 

-.0038 

-.0304 

-.0125 

-.0105 

-.0094 

-.0325 

-.0105 

-.0105 

-.0220 

.230 
.410 
.590 
,770 
,87B 

BETA  t 3)  - .OEO  ALPHA  C 5) 
SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


270  ’ QtPSF)  = 42.9S0 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSr  =*  2110.7  RUN  NO  * 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0262 

.0157 

.0262 

.0202 

.230 

-.0073 

.0167 

.03SB 

.0209 

.410 

.0100 

.0262 

.0241 

.0288 

.590 

.0136 

.0272 

.0283 

.0340 

.770 

.0094 

.0293 

-C293 

.0335 

,878 

.0034 

.0293 

.0346 

.0167 

BETA  ( 3)  “ .020  ALPHA  ( 6)  = 10.340  Q(PSF)  * 42.960  PO/PSF  » 2110.7  RUN  NO  « 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0167 

.0534 

.0649 

.0580 

.230 

.0335 

.0676 

.0775 

.0700 

.tUD 

.0565 

.0670 

.0670 

,0717 

.590 

.0544 

.0880 

.0670 

.0752 

.770 

.0502 

,0670 

.0701 

.0722 

.878 

.0513 

.0680 

.0701 

.0818 

(RFFF051 

23.000 


23.000 


23.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUI^ACE 

BETA  t H)  « 5.030  ALPHA  I 1)  « .020  QCPSF)  ■ R2.9BB  PO/PSF  » 2110.6  RUN  NO  <• 

SECTION  ( IJMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

157H 

-.U9S 

-.0892 

-.1122 

.230 

-.1373 

-.lies 

-.0819 

-.1071 

.110 

-.1186 

-.1070 

-.lOBl 

-.1036 

.590 

1217 

-.1070 

-.1081 

1002 

.770 

-.1217 

1070 

-.1049 

-.0976 

.878 

-.1238 

-.1060 

-.1060 

-.0598 

BETA  t m = S.030  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSFl  “ H2.922  PO/PSF  - 2110.B  RW4  NO  - 

SECTION  { UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1198 

-.0840 

-.0682 

-.0779 

.230 

-.1009 

-.0830 

-.0557 

-.0710 

.410 

-.0809 

-.0714 

-.0746 

-.0658 

.590 

-.0840 

-.0704 

-.0714 

- . 0624 

.770 

-.0851 

-.0683 

-.0693 

-.0620 

.870 

-.0861 

-.0683 

-.0572 

-.0609 

BETA  1 H)  = 5.030  ALPHA  ( 3>  » 1.120  QCPSF)  « 12.323  PO/PSF  - 2110.6  RUN  • 

SECTION  { tlHAIN  LND  GR  OR-I  DEPE^OENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0715 

-.0442 

-.0336 

-.0417 

.230. 

-.0578 

-.0442 

-.0221 

-.0348 

.410 

■ -.0452 

-.0315 

-.0336’ 

-.0331 

-590 

-.0452 

-.0315 

-.0294 

-.0279 

.770 

-.0473 

-.0273 

-.0273 

-.0252 

.070 

-.0404 

-.0284 

-.0273 

-.0463 

(RFFFOS) 

22.000 


22.000 


22.000 


DATE  I”  MAY  76 
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OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t m » S.030  ALPHA  t HJ  - 6.190  QtPSF)  - 4S.922  PO/PSF  - 2110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENtffiNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.B530 

X/CML 

*05D 

'.D37B 

-,0U5 

-.0010 

-.0072 

.230 

-.oeio 

-.0084 

.0115 

.0047 

.H!0 

-.0073 

.0031 

.0031 

.0099 

.590 

-.0094 

.0020 

.0041 

.0116 

.770 

-.OOBH 

.0052 

.0073 

,0034 

.878 

-,0136 

.0031 

.0073 

-.0042 

BETA  t H)  = S.030  ALPHA  t 51  » 8.260  QtPSF)  - 42.922  P0/P5F  - 2110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  CR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.6530 

X/CML 

.050 

.0041 

.0272 

.0325 

.0271 

.230 

.0186 

.0283 

,0441 

.0375 

.410 

,0315 

.0399 

.0399 

.0461 

♦ 590 

.0315 

,0420 

.0430 

,0495 

.770 

.0315 

.0451 

.0451 

.0472 

.078 

.0272 

.0430 

,0441 

.0241 

BETA  t 4)  = 5.030  ALPHA  ( B)  = 10.340  QtPS^)  =■  42.922  PO/PSF  - 2110.6  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

.0452 

.0651 

.0714 

.Q56B 

.230 

.0577 

.0693 

.0829 

.0788 

.410 

.0893 

.0793 

.0798 

.0857 

.590 

,0724 

.0819 

.0829 

.0B92 

.770 

.0714 

.0840 

,DB29 

,0871 

.870 

.0661 

,0819 

.0829 

,0588 

(RFFFOS) 

22.000 


22.000 


22.000 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SlffiFACE 

BETA  < 5)  » 10.060  ALPHA  C U « .000  QIPSF)  » 43.866  PO/PSF  • 3110. 7 RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

,050 

-.1308 

-.0967 

-.0758 

-.0969 

-.100,7 

-.0967 

-.0851 

-.0865 

.mo 

-.0977 

-.0962 

-.0904 

-.0814 

,590 

-.0977 

-.0062 

-.0873 

-.0779 

.770 

-.0977 

-,oam 

-.0841 

-.0799 

.873 

-.1009 

-.0851 

- . 0830 

-.0483 

BETA  < 5)  =*  lO.OSO  ALPHA  t S)  * 3.080  Q(PSF)  » 43.863  PO/PSF  « 3110.7  RUN  NO 

SECTION  f 11 MAIN  LND  CR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0310 

-.0621 

-.0453 

-.0590 

.230 

-.0705 

-.0610 

-.0368 

-.0470 

.410 

-.0589 

-.0495 

-.0505 

-.0401 

.590 

-.0589 

-.0434 

-.0473 

-.0366 

.770 

-.0573 

-.0452 

- . 0453 

-.OHIO 

.878 

-.0600 

-.0473 

-.0443 

-.0410 

BETA  ( SI  = 10.080  ALPHA  ( 31  = 4.300  QtPSF)  » 43.883  PO/PSF  - 3110.7  RUN  NO  •> 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0431 

-.0231 

-.0116 

-.0211 

.230 

-.0389 

-.0231 

-.0021 

-.0124 

.410 

-.0210 

-.0116 

-.0137 

-.0021 

.590; 

-.0200 

-.0105 

-.0105 

-.0004 

,770 

-.0179 

-.0034 

-.0074 

-.0021 

.878 

-.0200 

-,0074 

-.0063 

-.0231 

(RFFFOBl 

31.000 


31.000 


31.000 


C.) 


DATE  17  MAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 

DA I 63  ORB  MAIN  DEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFF05) 

BETA  ( 5)  = lO.OBO  ALPHA  t H)  = 6.210  OtPSFl  « 42.862  PO/PSF  » 2H0.7  RUN  NO  = 21.000 

SECTION  ( I IMA IN  LND  OR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  U03 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

•-.0032 

.0115 

.0200 

.0134 

,230 

“,0042 

.0105 

.0294 

,0106 

.mo 

,0136 

,0242 

,0210 

.0289 

.590 

.0168 

.0242 

.0273 

.0341 

,770 

.017B 

.0273 

.0284 

.0326 

,870 

,0147 

.0263 

.0284 

.0052 

SETA  ( 5) 

= 10. 

.060  ALPHA  ( 51 

= 8 

SECTION  i 

UMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.03BB 

.0472 

.0546 

.0496 

.230 

.02B3 

.0403 

.0830 

.0565 

,mo 

.0504 

.0620 

.0620 

.0702 

.590 

.0556 

.0630 

.0641 

.0702 

.770 

,0557 

.0662 

.0672 

.0662 

.678 

.0535 

.0641 

.0672 

.0409 

BETA  t 51 

= 10. 

.050  ALPHA  [ 6) 

= 10 

SECTION  { 

1 JMAIN  LND  GR  DR- 

I 

Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0756 

.0872 

.0903 

.0058 

,230 

.0641 

.0840 

.0967 

.0927 

.410 

.0B51 

.0988 

.0998 

. 1065 

.590 

.0925 

.0998 

. 1009 

.1082 

,770 

.0946 

. 1030 

. 1019 

, 1009 

.870 

,DB93 

.1009 

.1030 

.0798 

.320  QCPSFJ  = 42.BB2 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.370  QIPSFl  = 42.8B2 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/P5F  <■  2110.7  RUN  NO  =•  21.000 


PO/PSF  “ 2110.7  RUN  NO  = 21.000 


“w 


I 


i: 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3389 

-.2484 

-.2159 

-.2092 

.230 

-.2H21 

-.2263 

-.2137 

-.2006 

-.2159 

-.2168 

-.2200 

-.2040 

.590 

-.2168 

-.2147 

-.2126 

-.2058 

.770 

-.2147 

-.2095 

-.2105 

-.2105 

.878 

-.2158 

-.2095 

-.2105 

-.1831 

BETA  r n * -10.030  ALPHA  t B1  = S.lOO  Q(PSF)  - ^a.923  PO/PSF  - 3114.8  RUN  NO  • 30.000 
SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9ML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2830 

-.1978 

-.1830 

-.1608 

.230 

-.1935 

-.1788 

1767 

-.1556 

.410 

-.1683 

-.1693 

1725 

-.1573 

.590 

-.1693 

-.1641 

-.1662 

-.1573 

.770 

-.1704 

-.1630 

-.1620 

-.1630 

.078 

-.1704 

-.1609 

1630 

-. 1788 

BETA  t 1)  = -lO.OBO  ALPHA  t 3)  = . 4.170  Q(PSF)  « 43.933  PO/PSF  • 3114.3  RUN  NO  - 30.000 


SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BfiL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.2251 

-.1462 

-.1410 

-.1177 

.230 

-.1452 

-.1315 

-.1325 

-.1073 

.410 

-.1199 

-.1210 

-.1231 

-.1100 

.590 

-.1210 

-.1168 

-.1189 

-.1108 

.770 

-.1231 

-.1147 

-.1147 

-.1147 

.879 

-.1231 

-.1136 

-.1126 

-.1368 

DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  ( I)  «•  -10.060  ALPHA  t » 6.210  QtPSFl  " 43.923  PO/PSF  » 3114.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1758 

-.0965 

-.0839 

-.0786 

.330 

-.0955 

-.0050 

-.0818 

-.0675 

.410 

-.0784 

-.0745 

-.0766 

-.0650 

.590 

-.0755 

-.0703 

-.0724 

-.0659 

.770 

-.0776 

-.0671 

-.0698 

-.0661 

.878 

-.0776 

-.0692 

-.0661 

-.0766 

BETA  t 1)  = -10.060  ALPHA  1 51  = 8.300  QtPSFl  “ 43.933  PO/PSF  ■ 3114.3  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1175 

-.0461 

-.0482 

-.0279 

.230 

-.0461 

-.0346 

-.0430 

-.0262 

.410 

-.0268 

-.0868 

-.0273 

-.0141 

.590 

-.0262 

-.0231 

-.0231 

-.0158 

.770 

-.0294 

-.0189 

-.0199 

-.0147 

.878 

-.0273 

-.0168 

-.0178 

-.0380 

BETA  ( n = -10.060  ALPHA  ( 61  = 10.370  QlPSFl  = 43.933  PO/PSF  = 3114.3  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.060 

-.0598 

.0041 

.0000 

.0105 

.830 

.0000 

.0125 

.0062 

.0236 

.410 

.0170 

.0199 

.0209 

.0288 

.590 

,0220 

.0272 

.0251 

.0323 

.770 

.0188 

.0314 

.0893 

.0293 

.878 

.0167 

.0314 

.0314 

.0083 

IRFFFOBl 

30.000 


30.000 


30.000 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 2J  » -5.030  ALPHA  ( H « .010  QtPSFJ  ■ M2.B07  PO/PSF  » 211H.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X^CHL 

.050 

-.2752 

-.1974 

-.1817 

-.1795 

.230 

-.1935 

1859 

-.1775 

-.1657 

• HIO 

-.1817 

-.1754 

-.1764 

-.1640 

.590 

1006 

-.1712 

-.1722 

-.1674 

.770 

IBQ6 

-.1691 

-.1691 

1680 

.878 

-.1796 

-.1680 

-.1670 

-.  1449 

BETA  ( 2)  = -5.040  ALPHA  ( 2J  = 2.070  QtPSF)  - 42.807  PO/PSF  " 2114.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( tlHAlN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-,2206 

-.1492 

-.1534 

-.1347 

.230 

-.1544 

-. 1418 

-.1429 

-.1227 

,410 

-.1355 

-.1313 

-.1324 

-.1192 

,590 

-.1366 

-.1282 

-.1282 

-.1210 

.770 

-.1355 

-.1240 

-.1250 

-.1240 

.878 

-.1345 

-.  1229 

-.1229 

-.1355 

BETA  ( 8)  = -5.040  ALPHA  1 3)  - 4.100  Q(P5F)  » 45.^  PO/PSF  » 2114.0  mfliJ  NO  - 

SECTION  1 DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML'' 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1706 

-.1011 

-.1053 

-.0919 

.230 

-.1084 

-.0969 

-.1011 

-.0815 

.410 

-.0927 

-.0863 

-.0884 

-.0798 

.590 

-.0948 

-.0842 

-.0821 

- . 0798 

.770 

-.0927 

-.0800 

-.0811 

-.0790 

.870 

-.0927 

-.0790 

-.0790 

-.0958 

1RFFF06) 

29.000 


29.000 


29.000 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( "5, OHO  ALPHA  C H)  » 6.210  QtPSF)  * H2.887  PO/PSF  « 211H.0  RUN  NO  • 


SECTION  t imAlN  LND  GR  DR~I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

050 

-.1181 

-.0559 

-,0622 

-,0H3B 

,c^30 

-,0635 

-.0559 

-.0580 

-.0367 

.HIO 

-,0HS5 

-.OHOO 

-.0H32 

-.0332 

*590 

-.0506 

-.0400 

-.0379 

- .0200 

.770 

-,0506 

-.0337 

-,D3HB 

-.0337 

.878 

-.0516 

-.0316 

-.0337 

-.0537 

BETA  t 2)  = -5,030  ALPHA  ( 5)  B.290  QtPSFl  - H2.SB7 

SECTION  ( DMAIN  L?^  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

,050 

-.0662 

-.0063 

-.0189 

-,0055 

.230 

-.0242 

.0052 

-.0158 

.0082 

,H10 

,0000 

.009H 

,0052 

.0116 

.590 

-.OOH2 

.009H 

.009H 

,0185 

.770 

-.0073 

,0125 

,0115 

.0157 

.978 

-.0052 

,0125 

.01H6 

-.0126 

BETA  ( 2)  = -5. OHO  ALPHA  ( 6)  = 10.3H0  QtPSFl  - H2.BB7 

SECTION  t I IMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.0189 

,0451 

.0251 

.0392 

,230 

.0178 

.0398 

.0314 

.0530 

.410 

,0472 

.0535 

.0535 

,0547 

.590 

.0430 

,0546 

.0598 

.0667 

.770 

.0380 

.0619 

.0603 

.0619 

.870 

.0367 

.0640 

.0630 

.0283 

PO/PSF  =*  211H.0 


PO/PSF  * 211H.0 


RUN  NO  • 


RUN  NO  » 


(RFFFOBJ 

29*000 


29*000 


29*000 


DATE  17  MAY  76 
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OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » -.010  ALPHA  ( I)  *>  .000  Q(PSF)  - 42.910  PO'PSF  = 2114.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0138 

-.1555 

-.1481 

-.1468 

.eso 

-.1744 

-.1583 

-.1460 

-.1388 

.H1Q 

-.1481 

-.1408 

-.1418 

-.1365 

.590 

1583 

-.1397 

1376 

-.1861 

.770 

1534 

-.1345 

1334 

-.1303 

.078 

1583 

-.1355 

1313 

-.1176 

BETA  t 31  » .000  W.PHA  t 2)  = 2.0B0  Q(PSF)  » 42.910  PO/PSF  - 2114,0  RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1714 

-.1115 

-.1851 

-.1090 

.530 

-.1385 

-.1115 

-.1157 

-.0958 

.410 

-.1073 

-.0999 

-.1009 

-.0958 

,590 

-.1136 

-.0967 

-.0967 

-.OBBB 

.770 

-.1146 

-.0946 

-.0946 

-.0985 

.878 

-.1136 

-.0936 

-.0904 

-.1083 

BETA  ( 3)  = -.010  ALPHA  t 3)  = 4.120  Q(PSF)  » 42.910  PO/PSF  * 2114.0  RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1594 

-.0673 

-.0799 

-.0648 

.830 

-.0905 

-.0715 

-.0768 

-.0556 

.410 

-.0673 

-.0578 

-.0589 

-.0581 

-590 

-.0736 

-.0547 

-.0547 

-.0435 

.770 

-.0747 

-.0586 

-.0515 

-.0586 

.878 

-.0747 

-.0515 

-.0494 

-.0715 

IR^FFOBl 

28.000 


28.000 


28.000 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  » 


PACE  lt09 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  =»  -.010  ALPHA  ( H)  = 6.300  QIPSFl  » HE. 910  PO/PSF  - Eim.O  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  CR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3t00 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-*0B52 

-.0E3J 

-.0309 

-*0280 

.230 

-.0557 

-.0294 

-.0368 

-.0159 

.HIO 

-.0242 

-,0147 

-.0137 

-.0124 

.590 

-*0305 

-.0116 

-.0126 

-.0021 

.770 

-.0358 

-.0074 

-.0095 

-.0004 

.B7B 

-.0368 

-.0095 

-.0063 

-.0347 

BETA  ( 3)  = -.010  ALPHA  ( 51  * 8.S80  QIPSF)  ■ ‘lE.910  PO/PSF  ■ SllH.O  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIMAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*0530 

X/CML 

.050 

-.0368 

*0209 

.0031 

,0202 

.230 

-.0158 

.0125 

*0041 

*0323 

.410 

.0199 

,0304 

.0304 

.0358 

*590 

-one 

.0315 

.0336 

.0478 

.770 

,0115 

.0357 

.0346 

*0346 

*878 

*0073 

.0367 

.0388 

*0082 

BETA  ( 3)  = -.010  ALPHA  ! 65  = 10.350  QtPSFJ  » HE. 910  ' PO/PSF  - SIIH.O  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0094 

*0639 

.0429 

.0598 

.230 

*0282 

.0545 

.0440 

.0735 

,410 

.QB18 

*0723 

.0723 

.0804 

.590 

.0597 

*0754 

.0765 

.0890 

*770 

*0545 

.0796 

.0775 

.0754 

.070 

.0492 

,0765 

.0796 

.0503 

(RFFFOB) 

S8.00D 


88.000 


EB.QDO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  nio 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  t m - 5.0B0  ALPHA  ( tJ  « .000  QtPSF)  ■ ^^.9'»0  P0/P5F  - 2113.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5050 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1713 

-.1509 

-.1540 

-.1579 

.830 

-.1561 

-.1251 

-.1141 

.mo 

-.1519 

-.1114 

-.1155 

-.1075 

.590 

-.1551 

-.llOH 

1075 

-.0934 

.770 

-.1593 

-.1075 

-.0978 

,070 

1572 

-.1072 

-.1030 

-.0308 

BETA  < m = 5.0ao  ALPHA  t 2)  = 2.070  QIPSFl  « H2.9HO  PO/PSF  » 2U3.9  RUN  NO  - 

SECTION  I U HA IN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1305 

-.0019 

-.0955 

-.0847 

,530 

-.1039 

-.0092 

-.0945 

-.0727 

,410 

-.0808 

-.0714 

-,0745 

-.0623 

.590 

-.0051 

-.0672 

-.0602 

-.0503 

.770 

-.0885 

-.0640 

-.0640 

-.0577 

.070 

-.0903 

-.0661 

-.0619 

-.0071 

BETA  ( m = 5.020  ALPHA  ( 3)  = H.130  OIPSF3  « H2.940  PO/PSF  « 2113. 9 RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0MU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0852 

-.0400 

-.0578 

-.0469 

.530 

-.0684 

-.0484 

-.0557 

-.0349 

,410 

-.0431 

-.0336 

-.0326 

-.0245 

.590 

-.0463 

-.0284 

-.0573 

-.0107 

.770 

-.0463 

-.0231 

- . 0245 

-.022! 

.876 

-.0515 

-.0263 

-.0245 

-.0473 

(RFFFOB) 

27.000 


27.000 


27.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  t NAAU-75J  > 


PAGE  m 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 

BETA  I H)  “ 5.020  ALPHA  ( 4)  * 6.180  QtPSFJ  = H2.940  PO/PSF  * 2113.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0031 

-.0231 

“.0r72 

*830 

-.0263 

-.01 15 

-.0210 

.00H7 

-.0031 

.0073 

.0062 

.0105 

.590 

-.0063 

.0115 

.0115 

.0280 

.'770 

-.0084 

.0157 

.0167 

.0125 

*878 

-.0115 

.0185 

.0157 

-.0178 

BETA  1 HI  » 5.020  ALPHA  t 51  » 8.270  QtPSF)  - H2.9H0  PO/PSF  - 2113.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5020 

.6330 

X/CML 

.050 

-.0010 

.0377 

.0157 

.0305 

.230 

.0115 

.02B3 

.0167 

.0426 

.410 

.0335 

.0461 

.0461 

.0598 

.590 

.0356 

.0524 

.0524 

.0604 

.770 

.0325 

.0576 

.0545 

.0524 

.078 

.0293 

.0534 

.0545 

.0203 

BETA  < H)  = 5.020  ALPHA  t 61  = 10.370  QtPSFl  » H2.9H0  PO/PSF  « 2II3.9  RUN  NO  » 

SECTION  1 11 HA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0503 

.0775 

.0597 

.0633 

.230 

.0523 

.0631 

.0586 

.0737 

.410 

.0744 

.0080 

.0691 

.0941 

.590 

.0754 

.0912 

.0943 

, 1027 

.770 

.0765 

.0964 

.0964 

.0953 

.078 

.0723 

.0953 

.0395 

.0712 

{RFFFQBl 

27.000 


27.000 


27.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 


PAGE  I 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  ••  10.070  ALPHA  t I)  - .000  O(PSF)  - MB. 935  PO/PSF  ■ 2U4.I  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LI^  6R  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1868 

-.0915 

-.0978 

-.1004 

.830 

-.ni5 

-.0978 

-.103: 

-.0083 

,^10 

^.0947 

-.0831 

-.0841 

-.0711 

.530 

-.0957 

-.0789 

-.0778 

-.0607 

.770 

“.0968 

-.0757 

-.0747 

-.0673 

.878 

-.0989 

-.0768 

-.0736 

-.0947 

BETA  t 51  » 10.070  ALPHA  ( B)  =>  S.050  QIPSF)  - HB.935  PO/PSF  - 2114.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0808 

-.0546 

-.0808 

-.0698 

.830 

-.0707 

-.0630 

-.0756 

-.0554 

.410 

-.0598 

-.0430 

-.0441 

-.0365 

.590 

-.0567 

-.0380 

-.0378 

-.0868 

.770 

-.0535 

-.0346 

-.0357 

-.0894 

.878 

-.0577 

-.0367 

-.0346 

-.0619 

BETA  t 5)  = 10.070  ALPHA  ( 31  = 4.110  OtPSFJ  *=  42.935  PO/PSF  “ 2114.1  RUN  NO  ” 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0410 

-.0147 

-.0678 

-.0868 

.830 

-.0473 

-.0848 

-.0431 

-.0176 

.410 

-.0810 

-.0048 

-.0048 

.0047 

.590 

-.0168 

-.0010 

.0000 

.0133 

,770 

-.0137 

.0041 

.0031 

.0073 

.878 

-.0800 

.0058 

.0041 

- , 0386 

(RFFFOB) 

26.000 


26.000 


25.000 


DATE  11  MAY  IB 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  IH3 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  « 10*070  ALPHA  ( H)  ==  B*230  QtPSF)  » Ha,935  PO/PSF  “ 3114.1  RUN  NO  < 

SECTION  t MMAIN  LND  OR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8f^ 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0031 

.0230 

-.0157 

.0133 

.330 

-.0189 

,0104 

-.0073 

• OISO 

.410 

.0189 

,0325 

.0348 

.0409 

.590 

.0209 

.0388 

.04r** 

.0529 

.770 

*0262 

.0419 

.0419 

.0451 

.87B 

.0209 

.0419 

*0430 

*0041 

BETA  ( S)  = 10*070  ALPHA  I 5)  = B*2BG  QtPSH  » 43,933  PO/PSF  « 3114. 1 RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LNO  GR  DR-I  OEPENDENr  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

*5620 

.8530 

X/CML 

.050 

.0441 

.0509 

.0230 

.0444 

.230 

*0073 

.0493 

.0283 

.0478 

.410 

.0504 

.0693 

.0735 

.0737 

.590 

.0580 

*0767 

.0809 

.0823 

*770 

.0BB3 

.0009 

.0780 

.0819 

.878 

*0588 

.0790 

,0738 

.0346 

BETA  t 5)  - 10*070  ALPHA  ( 6)  = 10.340  Q(PSF)  » 42,935  PO/PSF  « 3114.1  RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0849 

.0934 

.0660 

.0873 

.230 

.0355 

.0859 

.0892 

.0821 

.410 

.0059 

.1090 

.1122 

.1114 

.590 

,0984 

.1153 

. 1195 

.1234 

.770 

* 1027 

.1174 

,1174 

.1195 

*878 

. 0954 

.1164 

.1183 

.0807 

(RFFF061 

36.000 


36.000 


36.000 


DATE  17  HAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  Um 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INN»1  SURFACE  (RFFPO?)  ( 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


smr  «= 

E690.0QO0 

SQ.FT, 

XHRP 

« 1076.7000  IN,  XO 

MACH  - 

*170 

ELEVON  » 

,000 

LREF  * 

474*8100 

INCHES 

YMRP 

° .0000  IN.  YO 

BDFLAP 

.000 

SPDBRIC  ■ 

25,000 

BREF  = 

9'?B.eS00 

INCHES 

ZHRP 

“ 375.0000  IN.  ZO 

PHI-N  ■ 

10.000 

THETAN  - 

1.300 

SCALE  =» 

.0405 

PHl-M  » 

10*000 

THETAM  » 

1.600 

BETA  ( 

n = “10,070  ALPHA  ( 

n - .000  QtPSF)  « H2.880 

PO/PSF  - 2114*2  RUN  NO  • 

35.000 

SECTION 

f nMAIN  LNO  GR  DR- 1 

DEPEMIENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

,050 

-.4811 

-.6246 

-.5836 

.S30 

-.2534 

-.2377 

-.2334 

-.2228 

,410 

-.2282 

-.2303 

“*2292 

-.2245 

*590 

-.2292 

-.2313 

-,2292 

-.2245 

.770 

-,2250 

-.2250 

-.2261 

-.2313 

.S7B 

-*2219 

-.2261 

-.2261 

-.2219 

BETA  ( I)  = -10.070  ALPHA  ( B)  = 2.060  QtPSF)  « H2.8B0  PO/PSF  • 2im.2  RUN  NO  • 3S.OOO 

SECTION  ( DMAIN  LNO  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

*3100 

.5820 

-0530 

X/CfIL 

.050 

-.4282 

-.5387 

-.5303 

-.1953 

.230 

-.2010 

-.1883 

-.1831 

-.1712 

.410 

-.1768 

-*1810 

-.1778 

-*1764 

.590 

-.1799 

-.IBIO 

-.1799 

-.1784 

*770 

-.1757 

-*1757 

-.1757 

-,1915 

*878 

1747 

-.1768 

-.1757 

-.1757 

BETA  t 1)  = -10.070  ALPHA  ( 3)  = H.J20  Q(PSF)  - R2,80O  PO/PSF  - 21IH.2  HIM  NO  » 35.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CHL 

.050 

-.3593 

-.4571 

-.4245 

1434 

.230 

-.1429 

-.1345 

-.1345 

-.1193 

*410 

-.1202 

-*1324 

-.1303 

-.1227 

-590 

-.1303 

-.1303 

-.1303 

-*1261 

.770 

-.1261 

-.1292 

-*1261 

-*1555 

.878 

-*1250 

1250 

-*127I 

-.1250 

OEIGINAi;  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  1 NAAU-751  1 


PAOE  ms 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( 1)  = -10.070  ALPHA  ( M)  - 6.180  QtPSF)  = ‘♦2.800  PO/PSF  » 211H  2 RUN  NO  • 

SECTION  { UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3062 

-.3082 

-.3714 

-.0935 

.B30 

- . 0863 

-.0873 

-.0831 

-.0694 

.410 

“.0758 

-.0821 

-.0789 

-.0746 

.590 

-.0800 

-.0800 

-.0000 

-.0797 

.770 

-.0789 

-.0750 

-.0779 

-.1084 

.878 

-.0709 

-.0768 

-.0758 

-.0768 

beta  ( I)  = -10.070  ALPHA  i 5)  = B.27Q  QlPSFl  - ‘♦2,080  PO/PSF  - 2114.2  RUN  ND  • 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2568 

-.3694 

-.5157 

-.0418 

.230 

-.0263 

-.0379 

-.0389 

-.0159 

.410 

-.0263 

-.0316 

-.0284 

-.0297 

.590 

-.0295 

-.0295 

-.0295 

-.0314 

.770 

-.0263 

-.0231 

-.0284 

-.0579 

,878 

-.0252 

-.0252 

-.0263 

-.0274 

BETA  ( 11  = -10.070  ALPHA  C 6)  = 10.330  QlPSFl  » 42.880  PO/PSF  - 2114.2  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-1  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1976 

-.3902 

-.4458 

.0082 

.230 

.0336 

.0178 

.0157 

.0323 

.410 

.0272 

.0330 

.0251 

.0237 

.590 

.0230 

.0341 

.0230 

.0220 

.770 

.0272 

.0304 

.0283 

-.0010 

.878 

.0272 

.0373 

.0262 

.0251 

tRFFF07) 

35.000 


35.000 


35.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-731  ) 


PACE 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  = -5.050  ALPHA  ( 1)  = -,0I0  QIPSFI  = Hg.928  PO/PK^  = eHH.l  RUN  NO  « 

SECTION  t IIMAIN  UND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

*050 

-.H427 

-.5561 

-.5002 

-.1879 

.230 

-.1710 

-.1909 

-.1825 

-.1776 

.410 

-.1748 

-.1752 

1742 

-.1673 

.590 

-.1783 

-.1615 

-. 1794 

-.1759 

.770 

-. 1763 

-.1763 

-.1783 

-.1742 

.878 

-.1748 

-.1794 

-.1773 

-.1773 

BETA  t ai  » -5.050  ALPHA  ( 2)  =<  2.090  QtPSF)  - HS.928  PO/PSF  - 8im,l  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3851 

-.4703 

-.5429 

-.1470 

.230 

-.1210 

-.1399 

-.1368 

-.1332 

.410 

-.1273 

-.1305 

-.1294 

-.1290 

.590 

-.1326 

-.1336 

1315 

-.1332 

.770 

1336 

-.1326 

-.1326 

-.1315 

.878 

-.1305 

-.1315 

-.1336 

-.1315 

BETA  ( 2)  = -5.040  ALPHA  t 33  = 4.090  QtPSF)  - 42.928  PO/PSF  - SU4.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( 13HAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3277 

-.5949 

-.4569 

-.1020 

.230 

-.0767 

-.0335 

-.0903 

-.0761 

,410 

-.0798 

-.0840 

-.0830 

-,0813 

.590 

-.0872 

-.0882 

-.0851 

-.0865 

.770 

-.0872 

-,0851 

-.0851 

- . 0924 

.078 

-.0051 

-.0861 

-.0851 

-,0051 

(RFFF07) 

34,000 


34 , 000 


34.000 


DATE  (7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-731  ) 
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OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  • 3)  ■ -S.OHO  ALPHA  ( m » 6.200  QtPSFl  - H2.9E8  P0/P5F  ■ 21 14.1  RUN  NO  " 

SECTION  t HHA1N  UNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3332 

-.4279 

-,0590 

.S30 

-.0263 

-.0420 

“,0420 

-,0262 

-.0326 

-.0347 

-.0315 

-.0331 

.590 

-*0378 

-.0370 

-.0368 

-.0383 

.770 

-.0378 

-,0347 

-.0347 

-.0504 

.878 

-.0399 

-.0347 

-.0368 

-,0357 

BETA  ( 2)  “ -5.040  ALPHA  ( 3)  « S.270  QIPSF)  » 42.928  P0/P5F  « 2114.1  RUN  NO  • 

SECTION  < UHAIN  LNO  OR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.2131 

-.2698 

-.3486 

-.0038 

.230 

.0220 

,0052 

.0041 

.0254 

.410 

.0125 

,01 15 

.0146 

.0185 

.590 

.0083 

.0091^ 

,0083 

.0099 

.770 

.0062 

.0125 

,0104 

-.0021 

,878 

*0052 

.0136 

,0115 

,0115 

BETA  t 2)  = -5.040  ALPHA  ( 6J  = 10.310  Q(PSF)  = 42.928  PO/PS=’  •=  2114.1  RUN  NO  = 

SECTION  t UHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.1577 

-.1976 

-.2975 

.0461 

.230 

.0661 

.0546 

.0535 

.0719 

.410 

,0598 

.0590 

.0630 

,0650 

.590 

. ,0556 

.0588 

.0577 

,0502 

.770 

,0553 

.0609 

.0598 

,0441 

.878 

,0546 

.0630 

.0619 

.0609 

(RFFF071 

34.000 


34.000 


34.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  “ .000  ALPHA  t 11  = .000  Q(PSF)  - H2.9S8  PO/PSF  = eilH.l  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3618 

-.4001 

-.5386 

-.1453 

.S3D 

1515 

-.1455 

-.1399 

-.1401 

.410 

1304 

-.1304 

-.1894 

-.1863 

.590 

-.1357 

-.1308 

-.1367 

-.1863 

.770 

-.1393 

-.1339 

-.1380 

-.1894 

.878 

-.1399 

-.1399 

-. 1409 

-.1380 

SETA  ( 3>  - ,000  ALPHA  ( 2)  “ 2.050  QIPSF)  « t»2,928  PO/PSF  - BUR.  I RUN  NO  <= 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5195 

-.3458 

-.4607 

-.1089 

.830 

-.0904 

-.1009 

-.0980 

-.0917 

.410 

-.0914 

-.0904 

-.0883 

-.0031 

.590 

-.0935 

-.0977 

-.0956 

-.0865 

.770 

-.09BB 

-.0977 

-.0956 

-.0078 

.870 

-.0908 

-.0977 

-.0977 

-.0367 

beta  ( 3)  •=  .000  ALPHA  ( 3)  = H.OBO  Q(PSF>  » H2.928  RO/PSF  » 2I1H.J  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0760 

,3100 

.5880 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.8758 

-.8881 

-.4081 

-.0711 

.830 

-.0505 

-.0568 

-.0589 

-.0458 

.410 

-.0516 

-.0516 

-.0463 

-.0458 

.590 

-.0526 

-.0586 

-.0586 

-.0470 

.770 

-.0559 

-.0586 

- . 0537 

-.0484 

.878 

-.0579 

-.0547 

-.0558 

- . 0547 

;RrFF071 

33.000 


33.000 


33«000 


I 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-7BI  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3J  - .000  ALPHA  ( HI  " 6.170  QtPSF)  - He.92B  PO/PSF  - 211H.1  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

*050 

-*2535 

-,555B 

-.3595 

-.0565 

*830 

-.0045 

- , 0073 

-.0136 

-.0004 

.410 

-.0094 

-.0073 

-.0045 

-.0038 

.590 

-*0073 

-.0073 

-.0063 

-.0075 

.770 

-.0j26 

-.0063 

-.0094 

-.0084 

.878 

-.0JS6 

-.0055 

-.0094 

-*0073 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 5)  = 8.290  QIPSFI  ■ H2.928  PO/PSF  ■ 21IH.1  RUN  NO  •> 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1701 

1634 

-.5744 

.0355 

*530 

*0459 

*0459 

.0334 

*0494 

.410 

.0334 

*0376 

.0397 

-0476 

.590 

.0334 

.0307 

,0376 

,0455 

-770 

.0355 

.0397 

.0397 

.0334 

*870 

.0355 

,0459 

*0397 

.0400 

BETA  ( 3)  •=  .000  ALPHA  ( 6J  “ 10.350  Q(PSF)  - HB.928  PO/PSF  • 2UH.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DCT*ENDEJIT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

.5850 

*8530 

X/CML 

*050 

-. 1514 

-.0946 

-.2250 

*0754 

*230 

*0019 

.0893 

*0693 

-0788 

*410 

.0725 

.0788 

.0777 

.0006 

.590 

.0735 

*0798 

.0798 

*0853 

.770 

*0767 

.0851 

.0830 

-0872 

*870 

.0767 

*0903 

*09S4 

,7893 

tRFFF07S 

33.000 


33.000 


33.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  1 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { - 5.030  ALPHA  ( 1)  - -.010  QIPSFl  - ^^.B77  PO/PSF  » SllH.O  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

.3100 

.5820 

• 8530 

X/CML 

.050 

-•8075 

-•3980 

-•4170 

-.1161 

.330 

-.106^ 

-•1053 

-.1074 

-.1092 

-.1074 

-.1042 

-.1000 

-.0988 

.590 

-.t053 

-.1042 

-.1053 

-.0988 

,770 

-.1064 

-.1064 

-.1074 

-•ion 

,878 

1074 

-•1074 

-.1095 

-*1074 

BETA  ( H)  - 5.030  ALPHA  ( 2)  « 2.010  QIPSn  » H2.077  PO/PSF  » 2im.O  RUN  NO  « 

* 

SECTION  < DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

• 0530 

X/CML 

.050 

-.2543 

-•2501 

-.3667 

-.0796 

.230 

-.0693 

-.0620 

-.0704 

-.0607 

.410 

-.0757 

-.0672 

-.0630 

-.0555 

.590 

-•0704 

-,0630 

-.0630 

-•0572 

• 770 

-.0683 

-,0651 

-.0704 

-.0620 

.878 

-•0651 

-.0630 

-.0672 

-.0693 

'ETA  t m « 5.030  ALPHA  ! 3j  - 4.100  QIPSFJ  » H2.877  PO/PSF-  8114.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

-050 

-.2157 

-.1793 

-.3252 

-.040! 

• 230 

-.0347 

-.0179 

-•0326 

- . 0245 

.410 

-.0431 

-.0295 

-.0263 

-.0245 

.590 

-•0400 

-.0263 

-.0284 

-•0297 

.770 

-.0316 

-.0242 

-.0263 

-.0263 

.870 

-.0273 

-.0179 

-.0242 

-.0273 

IRFFF07) 

32.000 


32.000 


32.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7SI  » 
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0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( H)  ■ 5.030  ALPHA  t m » G.170  Q(PSn  » RS.877  PO/PSF  • Bim.O  RUN  NO  “ 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3483 

-.1084 

I90B 

.0013 

.330 

-.OOBH 

.0136 

,0063 

-.0055 

.HIO 

-.0063 

.0073 

.0063 

.0083 

.590 

-.0074 

.0053 

.0094 

.0116 

.770 

-.0063 

.0094 

.0135 

.0135 

.878 

-.0053 

.0157 

.0394 

.0336 

BETA  ( •♦)  - 5.030  ALPHA  t 5)  = 8.B30  O(PSF)  • H2.B77  PO/PSF  - BIIR.O  RUN  NO  - 

SECTION  I 1) MAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BtIL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.1988 

-.0757 

-.1357 

.0358 

.330 

.0199 

.0555 

.0535 

.0306 

.410 

.0357 

.0504 

.0451 

.0409 

.590 

.0315 

.0473 

.0504 

.0496 

,770 

.0335 

.0483 

.0535 

.0557 

.870 

.0383 

.0483 

.0663 

.0778 

BETA  ( HI  = 5.030  ALPHA  t 61  = 10.310  QIPSF)  » HS.BT?  PO/PSF  « ailH.O  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1683 

-.0504 

-.0735 

.0663 

.530 

.0483 

.0893 

.0945 

.0703 

.410 

.0745 

.3945 

-0050 

.0833 

.590 

.0714 

.0871 

.0071 

.0961 

.770 

.0703 

.0850 

.0935 

.0977 

*878 

.0640 

.0971 

.1061 

.1176 

(RFFF07) 

3B.000 


3S.000 


3B.OOO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( E)  - 10.  UO  ALPHA  ( 1>  - .000  Q(PSF)  » HE. 858  P0/P5F  » 2HH.1  RUN  NO  - 

SECTION  f IIHAIN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5800 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3370 

-.1930 

-.3360 

-.0867 

.a30 

-.1011 

-.0706 

-.0840 

-.0815 

. .tffO 

1074 

-.0040 

-.0001 

-.0701 

.590 

-.0969 

-.0030 

-.001  1 

-.0798 

.770 

- . 0095 

-.0000 

-.0779 

-.0030 

.070 

-.08E! 

-.0653 

-.0707 

-.0707 

BETA  t 5)  = 10.110  ALPHA  ( E)  = S.OHO  QIPSFJ  » HE.85B  PO/PSF  - ElIH. I RUN  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5900 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4475 

-.1737 

-.0106 

-.0H53 

,030 

-.0779 

-.0401 

-.0368 

-.0608 

,410 

-.0663 

-.0401 

-.0463 

--0H53 

.590 

-.0653 

-.0495 

- , 0463 

-.0HI8 

.770 

-.0590 

-.0463 

-.0401 

-.0390 

.078 

-.0569 

-.0379 

-.0001 

-.008H 

BETA  t 5)  = 10.110  ALPHA  ( 31  = H.lOO  QIPSFJ  - HS.B58  PO/PSF  • BllH.t  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

K/CMt 

.0^0 

-.4009 

-.1536 

-.1357 

-,017B 

.E30 

-.0506 

-.0095 

.0041 

-.0331 

.HIO 

-.0073' 

.0010 

-.0095 

-.0055 

.590 

-.0050 

-.0095 

-.0095 

-.0004 

.770 

- , 0040 

-,0095 

-.0001 

.0000 

.87B 

-.0031 

-.0040 

.0157 

,0304 

IRFFF071 

31.000 


31.000 


3! .000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A16S  t NAAU-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  OEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( S)  - tO.no  ALPHA  t 41  = 6.210  QIPSF)  " 42.959  PO/PS^  o 2U4.1  RUN  NO  = 


SECTION  { DMAIN  UNO  OR  DR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


P o 

§§ 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4022 

-.1369 

-.0474 

.0116 

,230 

-.0200 

.0262 

.0441 

.0013 

.410 

.0104 

.0483 

.0315 

.0341 

,590 

,0125 

.0336 

.0315 

.0479 

.770 

,0147 

.0315 

,0368 

.0410 

,878 

.0157 

.0315 

.0526 

.0684 

BETA  t 5)  =■  10.110  ALPHA  ( 5)  = 9.250  QtPSFl  ■=  42.359 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.9530 

X/CML 

.050 

-.5489 

-.1390 

.0000 

.0269 

.230 

.0094 

.0630 

.0746 

.0306 

.410 

.0430 

.0861 

.0693 

,0702 

.590 

.0556 

,0704 

.0672 

.0940 

.770 

.0546 

.0651 

.0767 

.0756 

,878 

.0472 

.0662 

,0893 

, 1009 

BETA  t 5)  = 10.100  ALPHA  ( 63  = 10.330  Q(PSF)  = 42.858 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3889 

1251 

.0251 

.0806 

.230 

.0346 

.0977 

. 1 145 

.0633 

.410 

.0703 

.1197 

.1029 

.1061 

.590 

.0903 

.1019 

.1040 

.1185 

’.770 

,0945 

,0977 

.1124 

.1092 

.978 

.0809 

.1006 

.1303 

.1387 

PO/PSF  o 2114.1 


PO/PSF  « 2114.1 


RUN  NO  ■= 


RUN  NO  • 


(RFFF07) 

31.000 


31 .000 


31.000 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SRcr  « 

S&9O.0Q0Q 

SQ.FT, 

XMRP  ^ 

107B.7000 

IN. 

XO 

HACK 

.170 

ELEVON  “ 

,000 

lref  = 

^7^*8i00 

INCHES 

YMRP 

.0000 

IN. 

YO 

0DFLAP  ° 

.000 

SPDSRN  “ 

S5.0QQ 

BREr  ** 

91^6.5800 

INCHES 

ZMRP  « 

375.0000 

IN. 

ZO 

PHI-N  ° 

15.000 

TKETAN 

e.ooo 

SCALE  ^ 

.0405 

PHI-M  « 

15.000 

THETAM  « 

B,H0Q 

BETA  ( n =■  -10.070  ALPHA  ( 1)  » .OIO  Q(Pa^)  » ^^.eB7  PO/PSF  “ 2165.6  RUN  NO  ° 156.00 

SECTION  ( I IMA IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5719 

-.7265 

-1.1344 

-.2969 

.230 

-.2744 

-.2681 

-.2906 

-.2452 

.410 

-.2670 

-.2706 

-.2744 

-.2624 

.590 

-.2649 

-.2723 

-.2754 

-.2710 

.770 

-.2628 

-.2681 

-.2670 

-.2733 

.878 

-.2506 

-.2618 

-.2628 

-.2628 

BETA  t 1)  « -10.070  ALPHA  t 2)  = 2.090  Q(P5F)  >=  H2.6S7  PO/PSF  =»  2123. S RUN  NO  « 156.00 


SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5-120 

.8530 

X/CML 

.050 

-.51 14 

-.6461 

-1 .0107 

-.2471 

.230 

-.2357 

-.2115 

-.2494 

- . £040 

.410 

-.2157 

-.2284 

-.2273 

-.2092 

.590 

-.2168 

-.2210 

-.2305 

-.2230 

.770 

-.2136 

-.2168 

-.2189 

-.2252 

.078 

-.2084 

-.2i26 

-.2178 

-.2147 

BETA  t I)  = -10.070  ALPHA  I 3)  = 4.130  QIPSFJ  <*  42.837  PO/PSF  •>  2123.6  R12^  NO  “ 15B.0D 

SECTION  l DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.4587 

-.5747 

-.9036 

-.1958 

.230 

-.1856 

-.1529 

-.1982 

-.1677 

.410 

-.1624 

-.1782 

-.1702 

-.1629 

.590 

-MB55 

-.1719 

-.1782 

-.1750 

.770 

-.1624 

-.1676 

-.1698 

-.1782 

.078 

-.1592 

-.1646 

-.1700 

-.1665 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  I 1)  » -10.070  ALPHA  t H)  - 6.320  QtPSFl  - t»2.8B7  PO/PSF  - BI25.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

x/cr^ 

.030 

-.3985 

-.4965 

-.7780 

-.1456 

.230 

-.1328 

-.0854 

-.1434 

-.mo 

.410 

-.104H 

-.1191 

-. 1075 

.590 

-.1138 

-.U^3 

-.1265 

-.1231 

.770 

-.1138 

-.1160 

! 181 

1297 

.878 

-.1006 

-.1107 

-.1191 

-.1181 

BETA  ( IJ  = -10.080  ALPHA  t 5)  = 8.300  QtPSFl  - 42.867  PO/PSF  •>  2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0588 

-.0577 

-.0619 

-.0658 

.230 

-.0556 

-.0546 

-.0672 

-.1363 

.410 

-.0693 

-.3400 

-.4145 

-.0714 

.590 

-.0441 

-.0661 

-.0136 

-.0580 

.770 

-.0556 

-.0399 

-.0619 

-.0619 

.878 

-.0965 

-.0567 

-.0651 

-.0693 

SETA  ( 1)  = -10.070  ALPHA  ( 6J  ■=  10.360  QtPSFl  «>  48.867  PO/PSF  • 2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  I'EPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

x/cra. 

.050 

-.2016 

-.3300 

-.5391 

-.0314 

.230 

.0000 

.0598 

-.0273 

-.0021 

.410 

.0220 

-.0010 

-.0063 

.0099 

.590 

-.0010 

-.0!  15 

-.0126 

-.0107 

.770 

-.0010 

.0000 

.0000 

-.0150 

.878 

-.0010 

.0073 

-.0084 

-.0042 

tRFFFOai 

156.00 


155.00 


155.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  > 


PAGE  IIE3 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( ai  «•  -5.050  ALPHA  ( 1 ) =>  .050  QIPSF)  ■ HB.SaS  PO/PSP  • 2125. S RUN  NO  “ 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  OR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5717 

-.6653 

-,9785 

-.2382 

.230 

-.1755 

-.1955 

-.2439 

-.1986 

.mo 

-*2228 

-.2228 

-.2055 

.090 

-.2081 

-.2217 

-.2238 

-.2210 

,770 

-.2154 

-.2196 

-.2249 

-.2238 

.878 

-.209! 

-.2133 

-.2238 

-.2207 

BETA  t 2)  » -5.050  ALPHA  t 21  = 2.070  QtPSPl  - 42.923  PO/Pa='  - 2125.5  RUN  NO  « 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE. CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5103 

-.5849 

-.8558 

-.1932 

.230 

-.1407 

-.1270 

-.1932 

-.1467 

.410 

-.1395 

-.1690 

-.1743 

-.1553 

.590 

-.1606 

-.1722 

-.1764 

1726 

.770 

-.1638 

-.1690 

-.1743 

-.1701 

.878 

-.1617 

-.1596 

-.1732 

-.1711 

BETA  I 2>  = -5.050  ALPHA  t 3)  = 4.160  QIPSF)  - 42,923  PO/PSF  - 2125.5  RUN  NO  • 

SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

.050 

-.4502 

-.4995 

-.7363 

-.1435 

.230 

-.0999 

-.0631 

-.1388 

-.0952 

.410 

-.0862 

-.1157 

-.1209 

-.1038 

.590 

-.1094 

1241 

-.1262 

-.121! 

.770 

-.1125 

-.1178 

-.1199 

-.1199 

.878 

-.1115 

-.1062 

-.1220 

-.1178 

tRPFFOB) 

157.00 


157.00 


157.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  tlB7 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  C 2)  » -5,050  ALPHA  ( m >=  6.240  QtPSD  » 42,923  PO/PSF  - 2125.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CML 

,U50 

-.3895 

-.H179 

-.6189 

-.0953 

,530 

-.0550 

.0003 

-.7853 

-.0470 

.mo 

-.0337 

-.0601 

-.0653 

-.0501 

.590 

-.0579 

-.0737 

-.0758 

-.07H6 

.770 

-.0589 

-.0631 

-.0705 

-.0747 

.070 

-.0599 

-.0537 

-.0695 

-.0640 

BETA  t 2)  = -5,050  ALPHA  ( 5)  = 8.280'  QCPSFl  » 42.923  PO/PSF  ■ 2125.5  RUN  NO  - 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5800 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3054 

-.334B 

-.5154 

-.0417 

.030 

-.0084 

.0702 

-.0388 

-.0104 

.410 

.0104 

-.0073 

-.0189 

-.0141 

.590 

-.0136 

-.0262 

-.0315 

-.0079 

.770 

-.0136 

-.0105 

-.0147 

-.0106 

.878 

-.0115 

.0000 

-.0010 

-.0040 

BETA  t 2J  = -5.050  ALPHA  ( 6)  = 10.340  Q(PSF1  - 42.923  PO/PSF  ■ 2125.5  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5900 

-8530 

X/CML 

.050 

-.0581 

-.0531 

-,4081 

,0116 

.030 

-0345 

-1363 

.0146 

,0088 

.410 

. 0555 

-0461 

-0070 

.0305 

.590 

.0356 

-Q04G 

.0040 

.0302 

.770 

.0356 

,0366 

.0365 

.0503 

.078 

.0345 

.0480 

,0566 

.0597 

IRFFFOB) 

157.00 


157.00 


157.00 


DATE  n HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PAGE 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

beta  { 3)  » .000  ALPHA  ( 1)  » ,000  QIPSF)  » ^^.a83  PO/PSF  » SI85.H  RUN  NO  • 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0700 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5080 

-.5469 

-,7173 

-.2263 

.830 

-.1546 

-.1003 

-.1041 

-.1522 

.*♦10 

-.1409 

-.1630 

-.1651 

-.1625 

.590 

-.I5BB 

-.1693 

-.1704 

-,16ES 

.770 

-.1620 

-.1693 

-.1756 

-.1599 

.878 

-.1599 

166H 

-.1767 

->1735 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( S)  = B.070  QtPSP»  » ‘♦8.883  PO/PSF  - ai85.H  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4625 

- .4857 

-.6574 

-.1593 

.830 

-.1032 

-.0579 

-.13BQ 

-,1075 

.410 

-.1843 

-.1180 

1888 

-,1144 

.590 

-.1169 

-.1254 

-.1875 

-.1230 

.770 

-.1148 

-.1201 

-. 1885 

-.1222 

.878 

-.1138 

-.IU7 

-, 1854 

-.1254 

BETA  I 3)  = .000  ALPHA  ( 3)  * ^.130  QIPSP)  “ *»B,Ea3  PO/PSF  - 8125.H  RUN  NO  = 

SECTION  ( J»MA1N  LND  GR  DR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

■ K/CHt 

.050 

-.4036 

-.4141 

-.5944 

-.0969 

.830 

-.0494 

.0094 

-.0935 

-.0803 

.410 

-.0599 

-.0641 

-.0788 

-.0779 

.590 

-.0746 

-.0820 

-.0830 

-,0S!4 

.770 

-.0704 

-.0715 

-.0746 

-.0694 

.B7d 

-.0662 

-.0535 

-,0546 

-.0515 

IRFFF08) 

155.00 


155.00 


155.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  l NAAL-751  ) 


PASS  MSS 


0A163  0R8  MAIN  GEAR  DOOR  U^R  SURFACE 

BETA  t 31  « .000  ALPHA  ( m =«  B.SOO  QCPSFl  = H2.B83  PO/PSF  " S1S5.H  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3V00 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,3529 

-.3H02 

-.4897 

-.0677 

.230 

.0031 

.0694 

-.0453 

-.0435 

.410 

-.0200 

-,0159 

-.0337 

-.0349 

.590 

-.C’-26 

-.0379 

-.0358 

-.0314 

.770 

-,0253 

-.0263 

-.0242 

-.0179 

.878 

-.0221 

-.0105 

-.0021 

.0052 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 51  - 8.280  QlPSFl  ■ H2.883  PO/PSF  * 2125. H RUN  NO  “ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3099 

-.2668 

-.4202 

-.0193 

.230 

,0640 

.1165 

.0020 

.0030 

.410 

.0230 

.0293 

,0125 

,0133 

.590 

.0125 

.0104 

.0136 

.0185 

-770 

,0167 

.0209 

,0241 

.0335 

.078 

.0170 

.0356 

.0461 

,0556 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  t 6)  = 10.340  QtPSFl  •>  42.883  PO/PSF  - 2125.4  RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

.050 

-,2899 

-.1964 

-.3403 

.0305 

.230 

.1049 

.1459 

.0493 

,0460 

.410 

.0629 

.0734 

.0566 

,0564 

.590 

.0535 

.0566 

.0587 

-0684 

.770 

.0586 

.0650 

.0703 

.0776 

.879 

.0555 

.0797 

.0934 

.1049 

tRFFFOSl 
155. 00 


155.00 


155.00 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  I’-RESSURE  DATA  - 0AJ63  C NAAL-75I  J 


PAGE  nso 


'^‘163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( H)  - 5.000  ALPHA  ( 1)  - .000  O(PSF)  ■ H2.8B7  PO/PSF  - 2125.4  RUN  NO  “ 

SECTION  ( I J HA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.52M9 

-.4355 

-.4049 

-.1470 

.230 

-.0031 

-.0578 

-.1315 

-.1304 

,»ftO 

-.1160 

-.1125 

-.1178 

-.1125 

.590 

-.1210 

-.1241 

-.1304 

-.1297 

.770 

-.1094 

-.1115 

-.1210 

-.1252 

.B7B 

-.1062 

-.0915 

-.0978 

-.1062 

BETA  ( m » 5.000  ALPHA  ( 21  * 8.070  QtPSF)  - 42.857  PO/PSF  « 2125.4  NON  NO  • 

SECTION  t !)MAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5020 

-.3633 

-.4709 

-.1143 

.230 

-.0473 

-.0158 

-.0947 

-.1091 

.410 

-.0010 

-.0705 

-.0831 

-.0797 

.590 

-.0073 

-.0042 

-.0852 

-.0815 

.770 

-.0779 

-.0726 

-.0737 

- . 0758 

.078 

-.0716 

-.0559 

-.0505 

-.0452 

BETA  C 41  = 5.000  ALPHA  f 3)  « 4.130  QCPSF)  » 42.867  PO/PSF  •>  2125.4  RUN  NO  " 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4802 

-.3075 

-.4149 

-.0625 

.230 

-.0116 

.0241 

-.0495 

-.0712 

.410 

-.0390 

-.0305 

-.0432 

-.0401 

.590 

-.0474 

-.0463 

-.0400 

-.0349 

.770 

-.0442 

-.0347 

-*0284 

-.0274 

.878 

-.0432 

-.0179 

.0000 

.0115 

IRFFFOBI 

158.00 


158.00 


158.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


pace  1131 


DA  163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 4)  " 5.000  ALPHA  ( 4)  » 6.200  Q<PSF)  - 42,667  PO/PSF  » 2125.4  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKU 

.0760 

•3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4561 

-.2791 

-.3276 

-.0280 

.230 

.0241 

• 0589 

.0010 

-.0349 

.410 

.0073 

.0178 

.0031 

-.0004 

.590 

-.0074 

-.0031 

.0041 

.0116 

.770 

-.0004 

-.0010 

.0189 

.0241 

.878 

-.0116 

.0126 

.0473 

.0663 

BETA  ( 4>  «■  5,000  ALPHA  t 5)  - 8.260  Q(PSF)  - 42.967  PO/PSF  • 2125.4  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( 11 MAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.C/60 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4304 

-.2383 

-.2351 

.0099 

.230 

.0545 

.0902 

.0503 

,0064 

.410 

.0503 

.0639 

.0471 

.0426 

.590 

.03BB 

.0409 

.0492 

• 0581 

.770 

• 0325 

.0377 

.QBQB 

.0713 

.878 

.0230 

.0482 

.0891 

• 1185 

BETA  t 4)  » 5.000  ALPHA  ( 6)  » 10.370  QtPSF)  ■ 42.867  PO/PSF  - 2125.4  RUN  NO  " 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/Ctfl. 

• 050 

-.4116 

-.2169 

-.1705 

.0531 

.230 

• 0915 

*1294 

.0970 

• 0531 

.413 

.0936 

.1157 

.0905 

• 0859 

.590 

.0862 

.0883 

.0936 

• 1100 

.770 

.0736 

.0820 

, 1052 

.1210 

.078 

• 0570 

.0862 

.1315 

.1694 

tRFFFOai 

158.00 


158.00 


158.00 


OAT£  11  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  J 


PAOE  usa 


OA1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUREACE 


BETA  C 5>  « JO. 050  ALPHA  ( 1)  « .000  QtPSE)  - ^^.807  PO/PSf  • 2125.5  RlM  NO  « 


SECTION  C UMAIN  LND  OR  DR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5500 

-,3780 

-.3232 

-.1022 

.230 

-.0811 

-.0495 

-.0653 

-.1264 

-.0905 

-.0737 

-.0811 

-.0815 

.590 

- . 0979 

-.0084 

-.0053 

-.0867 

.770 

-.0937 

-.0832 

-.0716 

-.0758 

.87B 

-.0895 

-.0632 

-.0442 

-.0360 

BETA  I 51 

« 10, 

,050  ALPHA  t 31 

« 2.080 

QtPSn  » 42.807 

SECTION  i 

IJMAIN 

LND  GR  DR 

1-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CML 

.050 

-.6498 

-.3069 

-.2923 

-.0797 

.230 

- , 044 1 

-.0045 

-.0357 

-.0BB3 

.HIO 

-.0378 

-.0147 

-.0360 

-.0348 

.590 

-.0505 

-.0410 

-.0347 

-.0262 

.770 

-.0568 

-.0410 

-.0221 

-.0147 

-878 

-.0662 

-.0347 

.0094 

.0504 

BETA  t 51 

= 10. 

.050  ALPHA  t 3) 

* 4.130 

Q(PSn  « 42.897 

SECTION  t 

DMAIN 

LND  GR  DR 

l-l 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.C993 

-.3209 

-.2894 

- . 0330 

.230 

-.0031 

,0462 

.0136 

-.0590 

.410 

.0041 

.0357 

.9073 

.0064 

.590 

-.0010 

.0083 

.00B3 

.0354 

.770 

-.0179 

-.0010 

.0157 

.0335 

.078 

-.0353 

-.0010 

.0525 

.1115 

PO/PSF  « 2125.5  nm  NO  - 


PO/PSr  • 2125.5  RUN  W • 


(RFFFOB) 

159.00 


159.00 


159.00 


ORIGINMi  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  n 51AV  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  f NAAL-75I  I 


PAGE  1I3S 


0a;63  orb  main  gear  door  INNER  SWPACE 

BETA  t 51  - 10.050  ALPHA  ( m * 6.E00  Q(PSF»  « 42.087  PQ/PSF  • 2125.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

-3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3231 

-.2610 

-.2294 

.0237 

■ 230 

.0325 

.0873 

.0610 

-.0297 

.410 

.0462 

>0788 

.0403 

.0479 

.590 

.0441 

.0504 

.0462 

.0720 

.770 

.0294 

-0357 

,0567 

.0767 

.878 

.0000 

.0294 

,0946 

.1573 

BETA  I 5)  = 10.050  ALPHA  £ 5)  » 8.2B0  QCPSFl  ■ 42.887  PO/Pa='  - 2125.5  RUN  NO  • 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CMU 

.050 

-.4529 

-.2070 

-.1534 

-0591 

.230 

,0629 

.1239 

,1092 

.0013 

.410 

,0787 

.1165 

.0861 

,0805 

.590 

,0840 

-0992 

.0808 

>1115 

,770 

.0640 

.0714 

.0955 

.1144 

.870 

.0283 

-0587 

.1323 

.2022 

BETA  ( 5)  - 10.050  ALPHA  t 61  • 10.320  QtPSFl  » M2. 887  PO/PSF  • 2125.5  RW  NO  ■ 

SECTION  £ IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

-3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-,3876 

-.1449 

-.1008 

.0977 

.230 

.0923 

.1564 

,1533 

.0271 

,410 

,1165 

-1533 

.1207 

,1184 

.590 

.1281 

.1291 

.1176 

,1511 

.770 

,0944 

.1060 

.1344 

.1533 

.878 

.0535 

,0923 

.1753 

.2477 

(PFFFOBI 

159.00 


159.00 


159.00 


DATE  17  MAY  76 


TASULATEO  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  « NAAt-751  > 


PASS 


IIS^ 


0A1E3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE  (RFFP09I  ( 03  FEB  70  > 


REFERENCE  DATA 


SREr 

2690.0000 

SQ  FT. 

XHRP 

» 1076.7000 

IN.  XO 

LREF 

M74.8100 

INCHES 

YHRP 

- . 0000 

IN.  YO 

BREF  » 

936.6600 

INCHES 

2HRP 

« 375.0000 

IN.  ZD 

SCALE 

.0405 

BETA  t 

n * -10.050  alpha  ( 

n • .000 

QtPSF)  ■ 42.902 

SECTIOM 

{ IIHAIN  LND  OR  DR-i 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5953 

-.7522 

-1.1094 

-.3010 

.330 

-.3789 

-.2012 

-.3213 

-.2733 

.410 

-.2807 

-.2929 

-.2992 

-.2751 

.590 

-.2887 

-.2992 

-.3024 

-.3010 

.770 

-.2845 

-,2B97 

-.2360 

-.2876 

,878 

-.2813 

-.2887 

-.2339 

-.2739 

BETA  l II  = -10.050  ALPHA  ( B)  - 2.060  QtPSF)  « M2. 902 

SECTION  t IJMAIN  LND  CR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABl.E  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5352 

-.6689 

.r.9082 

-.2491 

.230 

-.309-^ 

1275 

-.2676 

-.2336 

.410 

-.2233 

-.2349 

-.2444 

-.2267 

.590 

-.2318 

-.2433 

-.2486 

-.2526 

.770 

-.2307 

-.2360 

-.2381 

-.2328 

.B78 

-.2286 

-.2339 

-.2402 

-.2212 

BETA  C IJ  • -10.060  ALPHA  « 31  ■ H.120  QtPSF)  “ MB. 902 

SECTION  t DHAIN  LND  CR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4855 

-.5832 

-.8648 

-.1082 

.230 

-.2280 

-.0548 

-.2081 

1744 

.410 

-.1418 

-.1734 

-.1839 

-.1623 

.590 

-.1755 

-.I860 

-.1691 

-.1802 

.770 

-.1776 

-.1807 

-.1860 

-.1734 

.879 

-.1776 

1776 

-.1797 

-.1601 

PARAMETRIC  DATA 

MACH  • .170  ELEVON  • .000 

eOFLAP  - .000  SPOBRK  - BS.OOO 

PHI-N  > 20.000  ThCTAN  > 2.900 

PHI-M  - 20,000  TI«TAM  « 3.100 

PO/PSF  • 2125.6  RUN  NO  «■  ISO. 00 


PO/PSF  - 212S.6  RWJ  NO  - 150.00 


PO/PSF  - 21^.6  RUN  NO  « 150.00 


I 


.li 


DATE  17  HAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A163  C NAW.-751  > 


PASS  1135 


0A163  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

beta  < 1)  • -10.060  ALPHA  ( H)  • 6.S00  QIPSH  • Re.BOB  PO/PSF  • 3125.6  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMAIN  UND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3  • 0 

.58B0 

.6530 

X/CML 

.050 

-.H397 

-.5oaa 

-.7469 

-.1280 

,BZO 

“.ISHl 

-.0158 

1403 

-.1159 

.HIO 

-,064a 

-.1094 

-,ia73 

-.1021 

.590 

-.1170 

-.1336 

-.1357 

-.1315 

.770 

-.1831 

-.1341 

-.1283 

-.1147 

.87B 

-.  lesa 

-.1189 

-.1241 

-.1136 

BETA  t I)  - -10.060  ALPHA  I 5>  - B.290  OtPSF)  > H2.902  PO/PSP  * 2125.6  RUN  140  > 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8i1L 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3840 

-.4218 

-.6190 

-.0640 

.230 

-.1164 

.0146 

-.0039 

-.0657 

.410 

.0052 

-.0493 

-.0650 

-.0460 

.530 

-.0535 

-.0745 

-.0745 

-.0778 

.770 

-.0661 

-.0661 

-.0734 

-.0629 

.870 

-.0671 

-.0587 

-.0640 

-.0566 

BETA  ( 11  • -10.060  ALPHA  t 61  « lO.NOO  QIPSF)  » 12.902  PO/PSF  - 2125.6  Rl«4  NO  «■ 

SECTION  « IIHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8WL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3260 

-.3334 

-.5126 

.0013 

.230 

-.0601 

.0423 

-.0199 

-.0107 

.410 

.0586 

,0145 

-.0004 

.0081 

.590 

.0031 

-.0178 

-.0170 

-.0193 

.770 

-.0052 

-.0073 

-.0128 

-.0042 

.878 

-.0073 

.004* 

-.0063 

-.0031 

CRFFF091 

150.00 


150.00 


ISO. 00 


DATE  17  HAY  7G 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  I NAAL-751  1 


PAGE  1136 


0AIG3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  1W4ER  SURFACE 

BETA  { 8)  •>  -5.030  ALPHA  ( II  - .000  QCPSn  - 48,935  PO/PSF  • 8185.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( JJHAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5380 

.8530 

X/CW. 

.050 

-.6IH9 

-.6735 

-.9737 

-.8430 

.230 

-.0934 

-.8683 

-.8883 

.mo 

-.1479 

-.8182 

-.8388 

-.8137 

.590 

-.2057 

-.8390 

-.8H13 

-.8387 

.770 

-.8350 

-.8388 

-.8371 

.878 

-.5256 

-.8350 

-.8434 

-.8487 

BETA  ( 81  « -5.030  ALPHA  t 5)  » 8.070  QCPSF}  - 48.935  PO/PSF  - 818S.S  RUN  NO  " 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5685 

-.5887 

-.8581 

-.1948 

.830 

-.8835 

-.0650 

-.8057 

-.1681 

.410 

-.0955 

-.1647 

-.1857 

-.1604 

.590 

-.!538 

-.1857 

-.1980 

-.1793 

.770 

-.1689 

-.1836 

-.1879 

-.1068 

.878 

-.1781 

1886 

-.1899 

-.1968 

BETA  t 8!  » -5.030  ALPHA  I 31  » 4.140  QIPSFl  « 48,935  PO/PSF  » 8185.5  RUN  NO  • 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5045 

-.5150 

-.7388 

-.1520 

.830 

-.IB92 

-.0483 

-.1408 

-.1184 

.410 

-.0536 

-.1088 

-.1888 

-.lOb? 

.590 

-.1019 

-.1377 

-.1307 

-.1331 

.770 

-.1145 

1314 

-.1356 

-.1356 

.878 

-.1187 

-.1861 

-.1366 

-.1419 

(RFFF09) 

151.00 


151 .00 


151.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  ) 


PAOE  1137 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  ( S)  « -5.030  ALPHA  ( 4)  ■ 6.3tO  QtPSF)  ■ 43.935  PO/PSF  - 8IS5.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  UND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

*0760 

,3100 

.5880 

,0530 

X/CML 

-050 

-.4411 

-*4316 

-*6564 

-.1039 

,530 

1505 

-.0379 

-*0895 

-.0608 

*410 

-.0159 

-.0516 

-.0768 

-.0591 

*590 

-,0518 

-*0848 

-.0084 

-.0815 

,770 

-*0610 

-.0737 

-.0835 

-,0853 

*S7S 

-.0663 

-.0653 

-.0810 

-.0845 

BETA  I 3)  o -5.040  ALPHA  t 5)  = 8.390  Q(P5F>  ■ 43.935  PO/PSF  - 3135.5  RUN  NO  - 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

*5050 

*0530 

X/CML 

,050 

-.3753 

-.3505 

-.5556 

-*0555 

.530 

-*0946 

.0050 

-.0315 

-.0579 

*410 

.0555 

.0094 

-,0545 

-.0331 

*590 

-.0084 

-.0315 

-.0347 

-*0597 

.770 

-.0137 

-,0563 

-.0510 

-,0084 

*878 

-*0168 

-.0105 

*0041 

.0041 

BETA  ( 3J  * -5.040  ALPHA  ( 61  - 10.430  QtPSF)  - 43.935  PO/PSF  « 3135.5  RUN  NO  - 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5850 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3083 

-.5651 

-.4037 

-.0107 

*530 

-.0314 

.0177 

*0303 

*0355 

.410 

*0649 

.0681 

.0303 

*0588 

,590 

*0408 

.0540 

.0519 

*0553 

.770 

*0377 

.0335 

,0345 

*0505 

*870 

*0335 

. .0450 

*0555 

*0639 

IRFFF09) 

151.00 


151 .00 


151.00 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A163  ( MAAL-751  ) 


PACE  use 


0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  “ .000  ALPHA  ( 1)  ■ .000  QCPSF)  « HB.S^B  PO/PSF  ■ ala5.^  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5759 

-.5759 

-.0241 

-.2270 

.530 

-•SM92 

-.1204 

-.1937 

-.1635 

.HIO 

-.1236 

-.1529 

-.1843 

-.1635 

.590 

!550 

-.1822 

-.1812 

-.1704 

,770 

-.1613 

-.1853 

-.1927 

-.1780 

.870 

-.1665 

-.1822 

-.1948 

-.2010 

BETA  ( 3)  « .000  ALPHA  f B)  » 2.070  QCPSFl  - PO/PSF  » RUN  NO  » 

SECTION  ( I IMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENtffiNT  VARiJfflLE  CP 


y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.517^ 

-.5038 

-.7084 

-.2103 

.230 

-.1973 

-.0944 

-.1393 

-.1157 

.410 

-.0892 

-.0997 

-.1322 

-.1122 

.590 

-.H33 

-.1364 

-. 1385 

1260 

.770 

-.1144 

-.1291 

-.1406 

-.1336 

.878 

-.1165 

-.1165 

-.1375 

-.1417 

BETA  I 3)  « .000  ALPHA  ( 31  » 4.130  QtPSFl  “ 42.345  PO/PSF  » 51S5.4  RWl  NO  • 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  0> 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.4734 

-.4313 

-.6165 

-.1591 

.230 

-.1034 

-.0379 

-.0915 

-.1108 

.410 

-.0473 

- . 0473 

- . 0873 

-.0883 

.590 

-.0736 

-.0894 

-.0968 

-.0335 

.770 

-.0726 

-.0810 

-.0820 

-.0778 

.878 

-.0736 

-.0642 

-.0515 

-.0473 

IRFFF091 

153.00 


152.00 


152.00 


DATE  17  hay  76 


0A163  ( NAAL-751  I 


PACE  1139 


TABULATED 


PRESSURE  DATA 


0A)63  ORB 


MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( 31  ■ .000  ALPHA  (Ml  - B-ByO  QIPSF)  " ^a.9^^  PO/PSF  • BiaS.M  RUN  NO  • 

SECTION  ( UHaIN  LNO  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,07B0 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CHL 

,050 

-,4221 

-.3505 

-.5052 

1039 

.230 

-.OHIO 

-.0221 

-.0326 

-.0573 

,410 

-.0084 

.0062 

-.0347 

-.0349 

.590 

-.0326 

-.OHIO 

-.0452 

-.0366 

.770 

-.0284 

-.0284 

-,0274 

-.0210 

,B7B 

-.0295 

-.0105 

,0020 

.0115 

BETA  ( 3)  « .000  ALPHA  ( 5)  ■ 8.370  QtPSFl  » 48.943  PO/PST  • 8185.4  RUN  NO  • 

SECTION  1 IlHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

K/CML 

,050 

-.3020 

-.2750 

-.4188 

-.0262 

,230 

.0356 

.0220 

,0209 

-.0090 

.410 

.0356 

,0545 

.0136 

.0099 

.590 

.0136 

.0115 

.0062 

.0168 

.770 

.0146 

.0809 

.0220 

.0366 

.878 

.0104 

.0345 

,0524 

.0692 

BETA  t 3)  •:  ,000  ALPHA  I 6)  =•  10.340  QCPSFl  » 48.948  PO/PSF  - 8I8S.4  RIW  NO  - 

SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABL£  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-,3405 

-.2091 

-.3247 

.0254 

.230 

.0976 

.0945 

.0829 

.0392 

.410 

.0808 

.0955 

.0619 

.0547 

.590 

.0609 

.0567 

.0556 

,0605 

.770 

.0535 

.0661 

.0724 

.0851 

.878 

.0483 

.0766 

. 1071 

.1239 

1RFFF091 

158.00 


158.00 


158.00 


e- 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PAiSE  1140 


0AI63  ORB  MAIN  DEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I H)  - 5.0a0  ALPHA  1 U * .030  Q(PSF>  • 43.938  PO/PSF  - 2135.4  RUN  NO  - 


SECTION  ( 

1 IMAIN  LNO  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CML 

• 05D 

-.50B5  - 

.5547 

-.ISBl 

*a30 

-.0020 

-.0608  - 

, 1289 

-.1483 

.mo 

-.1059 

-.0965  - 

,1227 

-.108-7 

.590 

-.1174 

-.1248  - 

.1374 

-.1293 

.770 

-.1070 

--U22  - 

.1216 

-.1353 

.B78 

-.1122 

-.0902  - 

.0912 

-.0986 

BETA  « 4)  - 5,030  ALPHA  ( 3)  - S.070  Q(PSn  » 43.938  PO/PSF  - 3135.4  RUN  NO  - 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5667 

-.4303 

-.5135 

-.1552 

.230 

-.0441 

-.0252 

-.0818 

-.1329 

.410 

-.0B93 

-.0546 

-.0850 

-.0795 

,590 

-.0808 

-.0039 

-.0902 

-.0916 

.770 

-.0724 

-.0703 

-.0745 

-.0776 

.870 

-.0755 

-.0535 

-.0399 

-.0304 

BETA  C 4J  « 5.020  ALPHA  ( 31  » 4.100  QlPSFl  » 43.938  PO/PSF  - 3135.4  RUN  NO  » 

SECTION  I tlHAlN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0420 

-.0441 

-.1451 

5,7925 

-230 

-.0335 

-.0241 

-.0210 

-.1502 

.410 

-.0136 

.0167 

,02bl 

-.1674 

.590 

-.5273 

-.3607 

-.4601 

-.1072 

.770 

.0000 

.0241 

-.0273 

-.0331 

.878 

-.0231 

-.0105 

-.0357 

.1786 

(RFFF09) 

153.00 


153.00 


153.00 


ORIGINAL  PAGR  IS 
OP  POOR  QUALOT 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAt-751  ) 


PAGE  UHI 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t »n  « S.OSO  ALPHA  ( m ■ 6.5ID  QIPSF)  • 43.938  PO/P5F  • 8135.4  RUM  NO  ■» 

SECTION  1 IIHAIN  LNO  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CKL 

.Q5Q 

-.5137 

-.3453 

-.3587 

-.0458 

-asD 

.0336 

.0610 

,0304 

-,0418 

.mo 

.oaio 

.0336 

.0094 

.0082 

.590 

,0031 

-.0021 

.0041 

,0168 

.770 

-,0021 

,0041 

.0231 

,0315 

.B7B 

-.0147 

,0157 

,0641 

,0062 

BETA  t 4)  - 5.080  ALPHA  t S)  » B.870  QtPSFl  • 48.938  PO/PSF  ■ 8185.4  RUN  NO  - 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-,5004 

-.3238 

-.2681 

-.0193 

.230 

• 0746 

,1019 

.0725 

,0047 

,410 

.0714 

.0798 

,0525 

,0495 

.590 

,0525 

,0451 

.0504 

-0633 

.770 

.0378 

.0430 

,0704 

.0861 

,873 

,0183 

.0451 

.1071 

,1450 

BETA  ( 41  «=  5.08D  ALPHA  f B)  = 10.350  QtPSF)  » 48.938  PO/PSF  » 8185-4  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,4619 

-.2561 

-.2026 

.0236 

.230 

,1133 

,1458 

,1253 

.0409 

.410 

.1185 

,1311 

.0975 

.0925 

.590 

,1028 

.0944 

,0986 

.1149 

,770 

.0807 

.OBSO 

.1154 

.1385 

.878 

.0493 

.0839 

,1479 

.2010 

(RFFF09) 

153.00 


153.00 


153.00 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  UHS 


OAtSi  ORS  HA IN  GEAR  DOOR  IHNER  SURPACE 

BETA  t 5)  - 10.080  ALPHA  ( I)  » .000  Q<PSF>  - HB.888  PO/PSF  * B1S5.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( UHAIN  LND  CR  DR-I  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.6920 

.8530 

X/CML 

.C50 

".6H6e 

-.4547 

-.3973 

-.1471 

-.0716 

-.0452 

“-GB52 

-.1367 

*H10 

-.0768 

-,0642 

-.0021 

-.0746 

.590 

-.0821 

-.0852 

-.0863 

-.0901 

.770 

-.0768 

-.0716 

-.0684 

-.0779 

.878 

-.0852 

05-^7 

-.0337 

-.0242 

beta  t 51  » 10,080  ALPHA  I 8)  - 2.070  QtPSF)  - MB. 898  PO/PSF  » BIB5.5  RUN  NO  - 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7009 

-.4928 

-.2900 

-.I486 

.230 

-.0168 

.0073 

-.0200 

-.1020 

.410 

-.0094 

.0031 

-.0263 

-.0176 

.590 

-.0263 

-.0336 

-.0336 

-.0228 

.770 

-.0399 

-.0368 

-.0147 

-.0094 

.878 

-.0651 

-.0336 

.0304 

.0693 

BETA  I 5)  * 10.080  ALPHA  t 3)  - M.I30  QtPSF)  - MS.B9a  PO/PSF  - SI2S.5  RUM  WO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VAR!Am.E  CP 


Y/BML  ^ 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6398 

-.4009 

-.3231 

-.0590 

,230 

.0339 

,0694 

.0346 

-.0711 

.410 

.0452 

.0557 

.0231 

.0220 

.590 

.0336 

.0210 

.0193 

-0341 

.770 

.0031 

0062 

.0234 

.0525 

.878 

-.0368 

-.0105 

.0767 

.1515 

(RFFF09I 

I5M.00 


1SM.OO 


15M.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  I 


PAGE  IJ'JS 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5>  > tO.OeO  ALPHA  ( H)  a 6. BOO  QlPSH  > MS.B9B  PO/PSF  • 8153.9  RUN  NO  • 
SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3IDQ 

.5820 

,0530 

X/CML 

,050 

-,5067 

-,2549 

-.2560 

,0203 

.230 

.0831 

,1263 

,UQ5 

-.0556 

,410 

,0916 

.0958 

.0642 

,0635 

,590 

.0800 

.0652 

.0560 

.0756 

,770 

,0347 

.0347 

,0715 

,1010 

.870 

-.0137 

.0147 

,1211 

,2090 

BETA  1 5)  - lO.QBO  ALPHA  I 5J  - 8.B80  QtPSFJ  - V5.898  PO/PSF  •»  5155.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  6R  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

,050 

-.4534 

-,2QPB 

-.172! 

,0563 

,230 

.1175 

,1490 

.1490 

-•0382 

,4JQ 

.1353 

.1385 

,1007 

.0994 

.590 

,1269 

,1059 

.0975 

,1166 

.770 

,0671 

.0713 

.1091 

,1427 

.078 

.0094 

.0419 

,1616 

,2589 

BETA  t 5»  * 10.080  ALPHA  ( 6)  - lO.HHO  QIPSFl  • ^B.e98  PO/PSF  • 5155.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  OR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.3780 

-.1480 

-.0850 

,0959 

.230 

,1573 

.1761 

.1803 

-,0262 

.410 

*nsi 

.1772 

.1363 

,1372 

.590 

.1669 

,1489 

,1304 

.1579 

,770 

.1007 

.1059 

*1552 

,1834 

,878 

.0430 

.0713 

,1970 

.3106 

(RFFF09I 

tSH.OD 


154.00 


154.00 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A163  t NAAU-751  > 


PACE  HW 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


tRFFFJOJ  { 05  APR  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

HB90.0000  SQ.FT. 

XMRP 

n 

1076.7000 

JN.  XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  « 

,000 

LREF 

‘♦74.8100  INCHES 

YMRP 

n 

.0000 

iN,  YO 

BDFLAP  - 

.000 

SPDBRX  » 

£5.000 

BREF 

m 

936.6800  INCHES 

ZMRP 

a 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl«N  » 

30.800 

THETAN  « 

5,000 

SCALE 

n 

.040S 

PHl-M  - 

3B.800 

THETAH  ■ 

5,000 

BETA 

t 

1)  » -10.060  ALPHA  ( 

1) 

■ .010 

QJPSn  • 

PO/PSF  » 813K0  RUN  NO  « 

50.000 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3152 

-,30B9 

-.3142 

-.3133 

.E30 

-.3173 

-,3078 

-.3152 

-.2078 

,HI0 

^.2762 

-.3152 

-,3226 

-.3015 

.590 

-.2309 

-.7021 

-.7348 

-.3036 

.770 

-,2246 

-.1602 

-.4438 

-.2984 

.878 

-.1423 

-.2878 

-.2404 

-.3047 

SETA  ( n 

= -10, 

060  ALPHA  t 2) 

* 2 

.080  Qtpsn  » 42,792 

PO/PSF  » 

2131.0 

RUN  NO  « 

50,000 

SECTION  t 

DMAIN 

LND  GR  DR-I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6347 

-,64B4 

-.9521 

-,2597 

-830 

-.3922 

-,4122 

-.2330 

-.2165 

,H!0 

-.1117 

-.1687 

-.2446 

-.2320 

V 

,590 

-.2182 

-.2408 

-,2551 

-.2632 

* 

.770 

-.2541 

-.2551 

-.2615 

-.2499 

.B7B 

-.2604 

-.2604 

-.2636 

-.2541 

BETA  ( i ) 

- -10. 

070  ALPHA  [ 3) 

4. 

.130  QIP5F1  » 42,792 

PO/PSF  ^ 

2131.0 

RUN  NO  « 

50,000 

SECTION  ( 

DHAIN  LNO  GR  DF 

!-I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

-5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5724 

-.5692 

-,B449 

-.2239 

.230 

-,3612 

-.3696 

-.1669 

-.1597 

-HIO 

-.0813 

-,0993 

-.1059 

-,1787 

,590 

-.1552 

-,103B 

-.2006 

-.2065 

,770 

-.1954 

-.2006 

-.2070 

-.1975 

.870 

-.2039 

-.2091 

-.2059 

-.2102 

TABULATED  PRESSURE  DATA 0A163  C NAAL-751  » 


PAGE  tms 


DATE  17  MAY  7B 


DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n - -10.070  ALPHA  ( 4)  « B.BIO  QlPSFl  ■ 43.793  PO/PSF  - 3131.0  RUN  NO  « 

SECTION!  DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5185 

-.4938 

-.7409 

-.2112 

.230 

-.3246 

-.31 19 

-.1012 

-.1041 

.mo 

-.0495 

-.0369 

1275 

-.1179 

.590 

-.0948 

-.1265 

-.1402 

-.1455 

.770 

-.1370 

-.1391 

-.1475 

-.1380 

.678 

-.1433 

-.1528 

-.1465 

-.1602 

beta  ( 1)  = -10.070  ALPHA  ( 5)  = 8.330  Q(PSF)  ■ 43.733  PO/PSF  • 3131.0  RUN  NO  » 

SECTION  1 DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4683 

-.4146 

-.6314 

-.2782 

.230 

-.2694 

-.2389 

-.0242 

-.0487 

.4-10 

-.0168 

.0178 

-.0634 

-.0608 

,590 

-.0431 

-.0652 

-.0873 

-.0BB4 

.770 

-.0726 

-.0768 

-.0905 

-.0726 

.878 

-.0804 

-.0084 

-.0905 

-.1105 

BETA  ( n = -10.070  ALPHA  I 6)  « 10.350  QtPSFI  - 43.793  PO/PSE  » 3131.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5890 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4244 

-.3307 

-.5403 

-.1144 

.230 

-.2043 

-.1622 

.0452 

-.0228 

.410 

.0231 

.0604 

-.0189 

.0013 

,590 

*0034 

-.0031 

-.0253 

-.0314 

.770 

-.01 16 

-.0147 

-.0316 

-.0200 

.870 

-.0274 

-.0189 

-.0274 

-.0453 

(RTFnOI 

5Q.000 


50.000 


50.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1146 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  s -S.OHO  ALPHA  I 1)  «*  .GOD  QIPSF)  • 43. BIO  PO/PSF  - 3130.9  RON  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CMU 

,050 

-,6761 

-.6361 

-.9135 

-.2041 

;b3o 

-.4314 

-.4325 

-.3057 

-.2297 

.410 

-.1403 

-,12B7 

-.3405 

-.2201 

.530 

-.1730 

-.2310 

-.3533 

-.2356 

-770 

-.2067 

-.2437 

-.3533 

-.2679 

-878 

-.2815 

-.2595 

-.3504 

-.2015 

BETA  I 31  = -5.040  ALPHA  ( 3)  •=  3.070  QCPSFI  - 43.810  P0/P5F  - 3130.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.649B 

-,5666 

-.8163 

-.3036 

.230 

-.3886 

-*3707 

1411 

-.1748 

.410 

-,U79 

-.0000 

-.1843 

-.1663 

,590 

-*1327 

-.1748 

-.3001 

-.1817 

,770 

-.1569 

-.1864 

-.1980 

-.3333 

.878 

-.1727 

-.2022 

-.3075 

-.3337 

BETA  « 3)  = -5. 050  ALPHA  ( 3)  » 4,110  QtPSFJ  - 43.810  PO/PSF  - 3130.9  RUN  NO  » 

SECTION  { UHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,60B4 

-.4958 

-,7294 

-,2437 

,230 

-.3221 

-.2926 

-,0726 

-.1384 

.410 

-.0821 

-.0337 

-.1358 

-.1091 

.590 

-.0916 

-.1109 

-,1358 

-.1367 

,770 

-.1074 

-.1295 

-.1526 

-.1621 

,878 

-.1242 

-.1379 

-.1537 

-,1705 

tRFFFlOl 

43,000 


49.000 


49.000 


originai;  Page  js 

OF  POOR  QUALETSI 


DATE  t7  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PACE  imv 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( ai  •*  -5.050  ALPHA  C R)  - 6.1B0  Q(PSF)  »=  4S.8I0  PO/PSF  - ai30.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHL 

*0780 

*3100 

*5820 

*8530 

X/CML 

*050 

-.5H39 

-*H166 

-.5165 

-*3BJ6 

*230 

-*2230 

-.2om 

*0031 

-*1M0! 

*HI0 

-*0337 

.oom 

-*0810 

-*0538 

*590 

-.QH2I 

-*0600 

-.0905 

-*086B 

*770 

-*0536 

-*0B9H 

-*0915 

-.0931 

*878 

-*0705 

- . 0726 

-*0778 

-.0905 

BETA  I B)  = -5.050  ALPHA  I 5)  - 0.550  Q(P5F)  ■ 45.810  PO/PSF  •>  5130.9  RIW  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

*0760 

.3100 

*5020 

.0530 

X/CHL 

*050 

-*4056 

-.3526 

-.5205 

-.4696 

.230 

-.1235 

-*U93 

*0706 

-*1383 

*mo 

*0136 

.0421 

-.0105 

-*0281 

.590 

*0000 

-.0063 

-.0274 

-.0350 

.770 

-,Q074 

-*0137 

-.0285 

*P^»  J 

*870 

-*0253 

-.0169 

-.0042 

-*0l05 

BETA  ( 5)  « -5.0S0  ALPHA  t 6)  - 10.350  Q(PSF)  ■ 45.810  PO/PSF  ■ 5130.9  Rl«  NO  « 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

*6820 

,8530 

X/CML 

*050 

-*4160 

-*2706 

-.4128 

-.5374 

.230 

-*0316 

-.0360 

,1305 

-,0850 

*41G 

.0604 

.0831 

.0557 

.0375 

.590 

.0452 

.0315 

*0306 

*770 

*0399 

.0420 

,0336 

,0573 

.878 

*0220 

*0378 

.0568 

.0515 

IRFFFlOl 

49.000 


49.000 


49.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  t NAAL-731  I 


PAGE  1I<I8 


0AIS3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  tlVFFtO) 

BETA  C 3)  •>  -.050  ALPHA  ( II  > .000  OCPSP)  > H8.8I0  PO/PSP  > B130.9  RUN  NO  - RS.OOO 

SECTION  t IIHAIN  UNO  OR  OR-J  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6933 

-.5606 

-.7815 

-.3546 

.530 

-.2945 

•*.0957 

-.5335 

.HIO 

-. 1220 

-.0841 

-.1830 

-.1808 

.590 

-. 1399 

-.1650 

-.1841 

1694 

,770 

-.1494 

-.1735 

-.1998 

-.5009 

,878 

-.1672 

-.1756 

-.1883 

-.5104 

BETA  I 3)  = -.020  ALPHA  t El  - 2.090  QIPSFl  » >»2.atO  PO/PSF  ■ 2130,9  RUN  NO  “ M8.0D0 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARI/fflLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6^'iO 

--491B 

-.6959 

-.3199 

.530 

-.1896 

-.5359 

-.0595 

-.5111 

,410 

-.0779 

-,0516 

-.1511 

-.1040 

-590 

-.0990 

-.U4B 

-.1548 

-.1506 

-770 

-.1045 

--U90 

-.1411 

-.1474 

,878 

-.1555 

-.1169 

-.1095 

-.1106 

BETA  ( 31  * -.020  ALPHA  ( 31  = H.lOO  QCPSF)  * H2.8I0  PO/PSF  - 2130.9  RWI  I©  ■ HB.OOO 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5784 

-.4598 

-.5910 

-.5100 

.530 

-.1043 

-.1557 

.0550 

-.2008 

.410 

-.0411 

-.0595 

-.0595 

-.0016 

.590 

-.0635 

-.0718 

-.0936 

-.1040 

.770 

-.0674 

-.0695 

-,0811 

-.0758 

.878 

-.0843 

-.0706 

-.0506 

-.0527 

DATE  17  MAY  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  f NAAL-751  ) 


PAGE  1149 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 31  « -,030  ALPHA  t 4)  » 5,800  OtPSH  » 42*810  PO/PSF  « 2130,9  RIM  NO  « 

SECTION  t UHAIN  UNO  CR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CNL 

.050 

-.5J90 

-.3590 

-.4874 

-,5891 

.230 

-,0179 

-.0747 

.0652 

-.1557 

.410 

.0052 

.0178 

-.0021 

-.0263 

.590 

-.0158 

-.0500 

-.0305 

-,0549 

.770 

-.0231 

-.0200 

-.0231 

-.0084 

.878 

-.0442 

-.0242 

.0094 

-.0021 

BETA  ( 31  » "*020  ALPHA  ( 5)  » 8.240  QtPSFl  “ 42.810  PO/PSF  « 2130.9  RUN  NO  « 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-l  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4B6B 

-.2947 

-.3908 

-.5858 

,230 

.0527 

-.0105 

,1002 

-.1112 

.410 

,0517 

.0717 

,0589 

,0238 

,590 

.0316 

.0295 

,0253 

.0255 

.770 

.0179 

.0253 

.0348 

.0538 

.878 

-.0074 

.0158 

.0654 

.0560 

BETA  ( 3)  » -.020  ALPHA  i 6)  = 10.360  QtPSFl  » 42.810  PO/PSF  * 2130.9  RUN  NO  - 

SECTION  i DMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4058 

-.2329 

-.2940 

-,5240 

,230 

.1032 

,0653 

,1516 

-,0729 

.410 

.1000 

,1232 

.1085 

,0808 

.590 

.0779 

-oan 

.0800 

*0825 

,770 

.0610 

.0705 

.0895 

.1190 

,878 

.0305 

.0558 

.1148 

,1190 

tRFFFIOJ 

48.000 


48.000 


48.000 


DATE  t7  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  < NAAL-7SI  » 


PAGE  I ISO 


OAI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SlfflPACE 

BETA  ( m « S.OOO  ALPHA  [ 1)  ■ -.010  QtPSFl  ■ H2.797  PO/PSF  • S130.8  RWJ  NO 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDD4T  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5655 

-i5l50 

-.6540 

-.3440 

-.0750 

-.1053 

-.0548 

-.2007 

-HIO 

-.0853 

-.0716 

-.1053 

-.1195 

*590 

-.1032 

-.1116 

-.1285 

-.1420 

.770 

-.1053 

-.1095 

-.1179 

,87R 

-.1274 

-.1074 

-.0769 

-.0748 

beta  t m » S.OQO  ALPHA  ( S)  » 3.030  QCPSFJ  “ ^^.797  PO/PSF  - 3130.8  RWI  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BI^ 

,0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.4987 

-.4430 

-.5513 

-.4473 

.230 

-.0337 

-.0589 

.0031 

-.1936 

.410 

-.0442 

-.0242 

-.0442 

-.0711 

.590 

-.0600 

-.0663 

-.0715 

-.0849 

.770 

-.0653 

-.0652 

-.0589 

-.0505 

.870 

-.0926 

-.0715 

-.0242 

-.0337 

BETA  ( m * 5.000  ALPHA  ( 31  * <».110  QCPSFl  “ ^3.7ff/  PO/PSF  " 3130.8  RUN  NO  » 

SECTICW  I DHAIN  LND  GR  DR-I  lEPENl^NT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.4239 

-.3775 

-.4306 

-.5451 

.330 

.0094 

-.0042 

.0431 

-.1664 

.410 

.0020 

.0284 

.0083 

-.0253 

-590 

-.0158 

-.0169 

-.0200 

-.0263 

.770 

-.0295 

-.0242 

-.0074 

.0168 

.878 

-.0643 

-.0443 

.0199 

,0221 

IRFFFIO) 

H7.0Q0 


H7.000 


47.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAL-751  ) 


PAGE  U5t 


GA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  TNMER  SURFACE 

BETA  ( * 5.000  ALPHA  ( H)  « 6.190  QtPSn  » MS. 797  PO/PSF  • S130.8  RUN  NO  « 

SECTION  t nWAlN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3710 

-.3530 

-.3446 

-.5690 

.330 

.0473 

.0589 

,0631 

-.1404 

.410 

.0494 

.0716 

.0536 

,0303 

,590 

.0E94 

.0373 

.0363 

.0355 

.770 

.0063 

.0147 

.0431 

,0736 

.878 

-.0337 

-.0074 

.0665 

.0811 

BETA  ( 4)  - 5.0D0  ALPHA  ( 5) 


SECTION  C UMAIN  LNO  GR  DR-1 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5830 

X/CML 

,050 

-.3119 

-.3456  - 

,3445 

.330 

.0916 

,1148 

.0747 

.410 

.1000 

,1169 

,0936 

.590 

,0031 

,0895 

.0831 

,770 

.0494 

.0631 

-0937 

.878 

-.0031 

.0373 

.1074 

BETA  C 4) 

= 5. 

000  ALPHA  ( 81 

SECTION  t 

UHAIN  LNO  GR  DR- 

1 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5930 

X/CML 

.050 

-.3083 

-.3661  - 

.3840 

.330 

.1435 

.1689 

.1345 

.410 

.1530 

.1710 

.1405 

.590 

.1383 

.1467 

.1351 

.770 

.0886 

.1076 

,1467 

.873 

.0353 

.0495 

.1467 

^ 8.350  QtPSn  - 43.797 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.4116 

-.1006 

.0669 

.0877 

.1353 

.1369 

- io.310  DIPSF)  « 43.797 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


.1406 

-.0835 

.1311 

.1519 

.1897 

.1991 


PO/PSF  « 31 30.8  Rur;  NO  » 


PO/PSF  » 3130.8  RUN  NO  » 


tRFFFlO) 

M7.0Q0 


47.000 


47.000 


DATE  17  MAY  76 


TABLn-ATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  } 


PAGE  1I5S 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  10.050  ALPHA  (11*^  .000  QtPSD  ^ HH,75S  PO/PSF  « 2I30,9  RUN  NO 

SECTION  ( DMAIN  UNO  CR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CHL 

.050 

-•7639 

-.6014 

-.5101 

-.6960 

.830 

-*0527 

-.0475 

-.0695 

-.1942 

*410 

-.0517 

-.0369 

-.0538 

-.0740 

*590 

-.0622 

-.0717 

-.0707 

-.0800 

,770 

-.0749 

-.0717 

-.0549 

-.0401 

*878 

-.1100 

-.0086 

-.0243 

-*0169 

BETA  I 5J  *=  10,050  ALPHA  I 5)  » S.OHO  QIPSF)  » H2.758  PO/PSF  5130.9  RUN  NO 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

’.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,6517 

-.5283 

-.4001 

-.4621 

-230 

.0083 

.0062 

-.0205 

-,1283 

.410 

.0157 

.0284 

.0020 

-,0159 

.590 

,0041 

.0020 

-*0010 

-.0004 

.770 

-,0253 

-,D!69 

-0105 

*0284 

.878 

-.0728 

-*0538 

-0231 

.0569 

BETA  i 5)  ^ 10.050  ALPHA  t 3)  » 4*120  QtPSF)  4^.75B  PO/PSF^  8130.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.581 1 

-,4725 

-.3712 

-.1180 

,230 

-0811 

.0727 

.0326 

-.1526 

.410 

.0991 

.1043 

*0553 

.0532 

.530 

*0801 

.0758 

.0632 

.0825 

.770 

*0189 

.0231 

.0685 

.1107 

.878 

-.0538 

-.0453 

*0695 

,1360 

IRFFHO) 

HB.OOO 


4B.0D0 


46.000 


DATE  17  MAY  76 


lAdULATEO  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  ) 
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OAI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( 5*  ■ 10.050  ALPHA  t H)  « 6. 350  QtPSFl  - MB. 750  PO/PSF  - 5130. 9 RUN  NO  - 

SECTION  t IJMAIN  U«»  6R  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.P5Q 

-.4636 

-.3368 

-.2672 

-.1753 

.830 

.1824 

.1266 

.0844 

-.1839 

.410 

,1456 

.1573 

.1150 

.1173 

.590 

.1277 

.1361 

.1140 

. 1363 

.770 

.0443 

.0590 

.1076 

.1678 

.07B 

-.0348 

-.0169 

. 1002 

.1845 

BETA  ( 5>  >=  10.050  ALPHA  ( 51  ■ B.S'+O  OtPSF)  ” HB.75B  PO/PSF  » 5130.9  RUN  NO  - 

SECTION  C IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3700 

-.2193 

-.1065 

-.1715 

.230 

,1580 

, 1633 

.1160 

-.2009 

.410 

,1842 

.1998 

.1530 

.1724 

,590 

, IB75 

.1748 

.1507 

.1776 

.770 

,0595 

.0835 

.1412 

.2019 

,878 

-.0179 

.0041 

.1327 

.2206 

BETA  I 51  = 10.050  ALPHA  ( 61  » 10.330  QlPSF)  ■ HS.758  PO/PSF  » 8130.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 IIHAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2140 

-.1624 

-.0358 

-.0712 

.230 

.1988 

.1988 

.1591 

-.1088 

.410 

.2258 

.2476 

.1967 

.2327 

.59i^ 

'.2060 

.2216 

.1967 

•2275 

.770 

.0948 

.1233 

.1728 

.2393 

.878 

.0083 

.0273 

,1528 

.2486 

(RFFFIOl 
^6  OQO 


H6.0Q0 


RB.QOO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  > 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFII9  I 03  FE6  76  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

SB9Q.0000 

SQ.FT.  XMFff» 

» 1076.7000  IN*  XO 

HACH  » 

.no 

ELEVON  « 

*000 

LREF 

H74.8100 

INCHES  YMRP 

.0000  IN.  YO 

BDFLAP  » 

*000 

SPDBRK  • 

35.000 

BREF  « 

936.6800 

INCHES  ZMRP 

- 375.0000  IN*  20 

PHI'N  « 

30.800 

THETAN  - 

5.000 

SCALE  « 

.0405 

PHI-M  « 

40,000 

THETAH  » 

6.3Q0 

BETA  i 

n =*  -10.080  ALPHA  1 

n * ,020  QIPSn  ^ 43.92B 

PO/P5F  - 3137.9  RUN  NO 

- 51.000 

SECTION 

( DMAIN  LND  GR  DR-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0750 

.3100  .5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7165 

-.7449  -1,0323 

-.4897 

.330 

-.5190 

-.5117  -.3784 

-,2726 

.410 

. -.1565 

-.1755  -.3026 

-.3003 

.590 

-.2669 

-.3057  -.3163 

-.3395 

.770 

-.3325 

-.3267  -.3330 

-.3057 

.878 

-.3378 

-.3320  -.3353 

-.2984 

BETA  C n ■ “tO.OBO  ALPHA  t g)  « g.OBO  QtPSFJ  » 43.938  PO/PSF  - 8187.9  RIW  NO  « SI. 000 
SECTION  ( HHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6753 

-.6606 

-.9116 

-.4895 

.230 

-.4778 

-.4610 

-,81U 

-.3105 

.410 

-.1201 

-.1134 

-.8457 

-.3398 

.590 

-.2005 

-.2415 

-.8593 

-.3690 

.770 

-.2615 

-.3741 

-.2768 

-.3541 

.878 

-.3763 

-.3773 

-.8804 

-.2457 

BETA  C I)  » -10.080  ALPHA  C 31  = 4.110“  QIPS^^)  » 48.089  PO/PSF  = 8187.9  RUM  NO  > 51.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENKNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

*050 

-.6276 

-.5751 

-.8095 

-.5159 

-330 

-.4468 

-.3953 

-.1482 

-.1452 

.410 

-.1030 

-.0653 

-.1903 

-.1848 

.530 

-.1398 

-D703 

-.1997 

-.3134 

.770 

-.1966 

-.3176 

-.3166 

-.2018 

.878 

-.3145 

-.2281 

-.3271 

-.1955 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAU-751  I 


PACE  nss 


0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  IN*0  SURFACE 

BETA  C n-  -10.080  ALPHA  ( m ■ 6. SOD  QIPSF)-  4S.9SB  PO/PSF  ■ 8127,9  RUN  NO  » 

SECTION  t IJHAIN  LND  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/GML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.5806 

-.4881 

-.7184 

-.5575 

.230 

-.3976 

-.3208 

-.0831 

-.0780 

.mo 

-.0789 

-.0210 

-.1283 

-.1211 

,590 

-.0831 

-.0989 

1409 

-.1522 

.770 

-.1283 

-.1483 

1578 

1338 

.878 

-,150H 

-.1630 

-.1609 

1420 

BETA  I 1)  » -10.000  ALPHA  1 51  - 8.270  QIPSF)  • N2.928  PO/PSF  • 2127.9  RUN  NO  » 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABI.E  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5447 

-.4125 

-.6245 

-.5055 

.230 

-.3159 

-.2309 

-.0252 

-.0279 

.410 

-.0472 

.0220 

-.0504 

-.0640 

.590 

-.0357 

-.0346 

-.0808 

-.0933 

.770 

-.0609 

-.0682 

-.0913 

-.0735 

.870 

-.0040 

-.0923 

-.1007 

-.0881 

BETA  t I)  « -10.080  ALPHA  t 6)  = ID.33Q  Q(PSF»  « t|2.928  PO/PSF  - 2127.9  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4946 

-.3371 

-.5203 

-.3052 

*230 

-.2268 

-.1460 

.0220 

.0168 

.410 

.onoo 

,0724 

.0146 

-.0055 

.590 

.0104 

.0262 

-.0231 

-.0279 

.770 

-.0042 

.0000 

-,0336 

-.0094 

.078 

-.0210 

-.0241 

-,0420 

-.0357 

IRFFFm 

Sl.OOD 


51.000 


51.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJS3  t NAAU-75J  J 
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0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  iRFFFin 

BETA  { a)  » -S.QSO  ALPHA  t U « .000  Q(PSF)  - 13.938  P0/P5F  « 3127.8  RUN  NO  - Sa.ODD 

SECTION  ( IIHAIN  LND  BR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7458 

-.6247 

-.8825 

-.6879 

.B30 

-.4031 

-.44BB 

-.1865 

-.1911 

.HIO 

-.1771 

-.1195 

-.2205 

-.2307 

.590 

-.1719 

-.1960 

-.2421 

-.2410 

.770 

-.1949 

-.2484 

-.2746 

-.2051 

.878 

-.2190 

-.2725 

-.2693 

-.2620 

BETA  ( ai  = -5.060  ALPHA  t 31  - 3.060  QCPSFl  - H3.S3B  PO/PSF  » 3137.8  RUN  t®  » 53.000 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.7133 

-.5591 

-.7088 

-.5749 

.230 

-.4091 

-.3650 

-,13l» 

-.1380 

.410 

-.1384 

-.0829 

-.1678 

-.1758 

.590 

-.1322 

-.1426 

-.1982 

-.1985 

.770 

-.1479 

-.1846 

-.2171 

-.2318 

.878 

-.1689 

-.2077 

-.2150 

-.2108 

BETA  ( 3)  - -5,060  ALPHA  t 3)  » 1.130  QtPSFl  - 13.93B  PO/PSF  * 3137.8  RIM  NO  « 53.000 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

-05Q 

-.6642 

-.4971 

-.6916 

-.5381 

.230 

-.3142 

-.2838 

-.0767 

-.1141 

.410 

-.0925 

-.0473 

-.1040 

-.1176 

.590 

-.0946 

-.0946 

-.1429 

-.1400 

.770 

-.1051 

-.USB 

-.1545 

-.1682 

.078 

-.1219 

-.1356 

-.1610 

-.1534 

ORIGMAI,  PAGE  IS 
OP  POOR  QUAIffl 


DATE  t7  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAtBS  « NAAU-751  > 


PACE  ns7 


0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( S)  > >5.060  ALPHA  C 4)  - 6.190  Q(PSF)  » H8.93B  PO/PSF  • 8187.6  RUN  NO  » 


SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR-1 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.6013 

-*^E65 

-.6002 

-.7050 

*230 

-.2022 

-.0326 

-,0608 

*H10 

-.0379 

-.0031 

-.0H53 

-.0522 

*590 

".0HH2 

-.QH21 

-*0769 

-*0B8H 

*770 

-.0569 

-*0590 

-.1032 

-*0B8H 

.878 

-.0727 

-*075B 

-,10M2 

-*0916 

BETA  < 8>  « -5.060  ALPHA  t S»  - 8.B60  QIPSF)  ■ 48.938  PO/PSF  » 8187.8 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-*5256 

-.3550 

-.5035 

-.84BB 

.230 

-*U59 

-.1243 

.0168 

-.0729 

*^10 

.0170 

*0410 

*Q!6B 

-.0073 

.590 

*0052 

,0062 

-.0221 

-.0332 

.770 

-.0074 

-.0053 

-*0253 

-.0147 

*B70 

-.02B4 

-.0179 

-.0189 

-.0168 

RUN  NO  > 


BETA  I 8> 


-5.060  ALPHA  t 61 


.lO.FiO  QtPSFl  - 42.93B  PO/PST  * 8127.8  RUN  NO  “ 


SECTION  I IIHAIN  LNO  GR  OR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

*3100 

*5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4411 

-.2018 

-.3902 

-.8320 

.230 

-.0126 

-.0471 

.0596 

-.0175 

*410 

*0600 

*0840 

.0774 

.0391 

*590 

.0544 

.0544 

.0450 

.0322 

.770 

.0397 

.0471 

.0460 

.0859 

.878 

.0177 

.0324 

*0586 

.0429 

IRFFFIII 

58.000 


58.000 


SS.ODO 


DATE  n hay  76 
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TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  t NAAL-751  ) 

DA  1 53  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  « -.010  ALPHA  ( 11-  .000  QtPSD-  ^^.878  PO/PSF  - 8127.8  RUN  NO 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BfiL 

-0760 

,3100 

,58ao 

,8530 

X/CHL 

,D50 

-.7Haa 

-.5693 

“,76B4 

-*7939 

-aso 

“,3194 

“,1149 

-.1957 

.HIO 

-.laiE 

“,1054 

-.1497 

-,t5SD 

,590 

1310 

“1434 

-.1729 

-.1SB3 

-770 

--1H3H 

-,159E 

-.8077 

-,2055 

-87B 

“,nsQ 

-.8151 

-,E0B6 

BETA  13)  = -.010  ALPHA  t 2)  = 2.060  QtPSF)  - H2,B7B  PO/PSF-  2127. B RUN  NO  » 

SECTION  l DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIAK-E  CP 


mi . 

,0760 

.3100 

,5880 

,8530 

X/CML 

,050 

-.8784 

-.5087 

-.6763 

-,8579 

-830 

-.1788 

-.8450 

-.0778 

-.1504 

,410 

-.0757 

-,065a 

-.0915 

-,ioai 

.590 

-*0985 

1041 

-,1841 

-.1811 

.770 

IQSa 

-.1146 

-.1462 

-.1493 

.870 

-.!84l 

-,1268 

-.1409 

1830 

BETA  t 3)  = -.020  ALPHA  ( 3)  » H.mo  Q(PSFl  • H2.B78  PO/PSF  - 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPE^aDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

.050 

-.6108 

-.4437 

-.5977 

-.9745 

,830 

-.oaao 

1587 

-.0336 

-,0952 

.410 

-.0336 

-.osai 

-.0399 

-.0641 

,590 

-.0515 

-.0589 

-.0700 

-.0803 

,770 

-.0680 

-.0641 

-.0757 

-.0904 

.878 

-.0841 

r.0757 

-.0620 

-.0599 

{RFFFID 

53.000 


53.000 


53.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRES^WRE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  = -.OaO  ALPHA  (HI  = 6.220  QIPSH  = H2.87B  PO/PSF  - 2127.8  RUN  NO 

SECTION  ( nHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5361 

-.3719 

-.4803 

-.0934 

.230 

-.OQHS 

-.0043 

.0010 

-.0729 

.HIQ 

.0115 

.0241 

.0210 

-.0194 

.590 

-.0063 

-.0095 

-.0105 

-.0211 

.770 

-.0200 

-.0147 

-.0074 

-.0042 

.878 

-.0453 

-.0326 

.0062 

-.0326 

BETA  t 3)  = -.010  ALPHA  t 5)  * 8.260  QtPSF)  # 42.878  PO/P5F  •*  2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  pR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


^BML 

.0760 

.3100 

■ .5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.4661 

-.3034 

-.3748 

-.7020 

.230 

.0556 

-.0084 

.0398 

-.0365 

.410 

.0556 

.0776 

.0755 

.0213 

.590 

.0409 

.0419 

.0472 

.0374 

.770 

.0220 

.0283 

.0472 

.0671 

.078 

-.0094 

.0052 

.0556 

.0178 

BETA  t 31  = -.010  ALPHA  ( 6)  = 10.3H0  QtPSF)  - 42.878  PO/PSF  » 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-!  DEPENCENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3971 

-.2374 

-.2826 

-.6016 

.230 

.0997 

.0545 

.0766 

-.0228 

.410  . 

.1010 

. 1260 

.1218 

,0736 

.590 

-0071 

.0955 

,0976 

.0926 

.770 

.0629 

.0766 

.0976 

.1323 

.878 

.0262 

.0440 

.1018 

.0840 

(RFFFII) 

53.000 


53.000 


53.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  1 


PACE  1160 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


IRFFFin 


BETA  ( HI  « 5.050  ALPHA  ( 1)  » .000  Q(PSF>  « HS.09B  PO/PSF  ■ 2157^7  RUN  NO  ■ 5H.000 

SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

>oso 

-.67M9 

-.5164 

-.6372 

-.0043 

.230 

-.0756 

-.1364 

-.0588 

-.1363 

,HI0 

-.0819 

-.0661 

-.0050 

-.1054 

.590 

-.0976 

-.1039 

-.1176 

-.1226 

.770 

-.1039 

-.1018 

-.1018 

-.1186 

,878 

-.1302 

-.1165 

-.0798 

-.0945 

BETA  t H)  = 5.0SQ  ALPHA  t 5)  * 2.030  QIPSFl  - H5.898  PO/PSF  » 2127.7  RUN  NO  » 54.000 


SECTION!  DHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.6200 

-.4529 

-.5359 

-.8672 

.230 

-.0326 

-.0714 

-.0357 

-.1331 

.410 

-.0368 

-.0136 

-.0263 

-.0624 

.590 

-.0525 

-.0536 

-w0567 

-.0745 

■ 

.770 

-.0672 

-.0630 

-.0483 

-.0389 

.878 

-.1009 

-.0883 

-.0370 

-.0862 

BETA  t 41 

= 5. 

,020  ALPHA  r 3) 

« 4.130  QtPSn  ^ 45.898 

PO/PSF  - B127.7 

RUN  NO  - 54*030 

SECTION  1 

DHAIN 

LND  CR  DR-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

Hi — 

X/CHL 

.050 

-.5555 

-.3868 

-.4248 

-.8162 

.230 

.0136 

-.0053 

-.0053 

-.1196 

.410 

.0073 

.0400 

.0252 

-.0194 

.590 

-.0074 

.0000 

.0020 

-.0211 

) 

.770 

-.0316 

-.0211 

.0041 

.0294 

.878 

-*0696 

^.0548 

.0073 

-.0306 

DATE  17  HAY  76 
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PAGE  tlGl 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUtff’ACE 

BETA  t m » 5.0B0  ALPHA  t 4)  * 6. BOD  QIPSFl  » Ma.BSB  P0/P5F  - BI27.7  RUN  NO  ** 

SECTION  t DHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5B20 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.3250 

-,3314 

-,6SU 

.230 

.0525 

,0434 

,0188 

-.1073 

.mo 

,0525 

.0799 

.0620 

.0271 

.590 

.D3BB 

.0472 

.0462 

.0289 

*770 

.0083 

.0210 

,0536 

,0862 

.878 

-.0400 

-.0252 

.0546 

,0325 

BETA  t HI  *=  S.oao  ALPHA  ( 5)  = 8.S50  Q(PSF»  « HS.89S  PO/PSF  - 2137 .7  RUN  NO  - 

SECTION  { IIHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VWIIABLE  CP 


Y/BHL 

. 0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CKL 

,050 

-.4581 

-.2900 

-.3409 

-.3B39 

.230 

.0945 

.U23 

,0503 

-.0658 

,410 

.1018 

.1323 

,1081 

,0735 

.590 

.0913 

- 1071 

.1018 

.0874 

*770 

.0461 

.0672 

.1050 

.1470 

.878 

-.0115 

,0073 

.0934 

.0966 

BETA  t H)  = 5.020  ALPHA  t 61  = IQ. 330  QtPSFl  » H2.89B  PD/PSF  ■ 2127.7  RUN  NO  - 

SECTION  t DHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPEI83ENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5620 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4015 

-.2228 

-.2585 

-.1262 

,230 

.1450 

.1681 

.1092 

-,0538 

.410 

,1534 

.1816 

.1576 

.1236 

*590 

.1386 

.1597 

,1576 

.1529 

.770 

,0798 

,1040 

.1481 

.2023 

,878 

,0146 

.0335 

.1313 

,1481 

tRFFFin 

5H.Q00 


5H.00D 


5H.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  C NAAL-70I  ) 


PADS  nee 


DATE  17  HAY  7B 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { S)  » lO.ieO  ALPHA  t t)  ” .OOQ  QtPSF)  « ^^.S^O  PO/PSF  » 5137.9  RUN  NO  *• 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

.0760 

• 3100 

• 5850 

.8530 

X/CHL 
• 050 

-.7791 

-•6135 

-•5366 

-•7890 

• 530 

-.0367 

“•0378 

-•0987 

-.1433 

• HIO 

-.0315 

“•0178 

“.0367 

-.0589 

• 590 

-.0462 

-•0504 

-•0535 

-.0710 

• 770 

-.0714 

-.0605 

-.0367 

-.0178 

• 870 

-.1155 

“•1039 

“.0304 

-.0465 

BETA  t S)  = 10.120  ALPHA  I 21  = B.OSO  Q(PSF)  « M2. 890  PO/PSF  » 2127.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

,0760 

.3100 

.5050 

•8530 

X/CML 

.050 

-.6937 

-.5516 

-.4531 

-.3891 

,530 

.0199 

.0157 

-,0445 

-.0849 

• 410 

• 0594 

• 0473 

.0157 

-.0090 

• 590 

• 0135 

• 0552 

.0510 

.0013 

.770 

-.0595 

-.0095 

.0555 

.0515 

.878 

^.0831 

-.0684 

.0188 

• 0441 

BETA  ( 5)  » 10.120  ALPHA  I 3J  " H.tlO  QCPSFl  “ 42.830  PO/PSF  ■ 2127.9  RW^  NO  - 

SECTION  l DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

• 5850 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.6055 

-•4578 

-.3583 

-.1176 

.530 

. 0798 

.0093 

.0251 

-•1314 

.410 

.0924 

. 1559 

.0809 

.0395 

.590 

.0745 

.1008 

.0851 

. 0853 

.770 

• 0041 

.0593 

.0745 

.1585 

• 878 

-,0683 

-.0546 

.0504 

.0724 

IRFFFID 

55.000 


55.000 


55.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 


PACE  1163 


0AI63  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  « S>  = 10.120  ALPHA  ( «0  = 6. 180  QtPSF)  = M2. 890  PO/PSF  ■ 2127.9  RUN  NO  ° 

SECTION  ( UMAIN  LNO  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3)00 

.5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.5030 

-.5946 

-.8393 

-.1238 

.£30 

.1199 

. 1367 

.0683 

-.1677 

.4t0 

.1293 

.1766 

.1314 

.0772 

-590 

.1093 

.1567 

.1325 

.1410 

.770 

.0178 

.0673 

.1072 

.1766 

.878 

-.0610 

-.0368 

.0746 

-iiaa 

BETA  I 51  •:  10.130  ALPHA  t 51  = B.2B0  QtPSF)  - MB. 890  P0/P5F  ■ 2127.9  RUN  NO  ~ 

SECTION  t UMAIN  LNO  OR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.SB20 

.6530 

X/CML 

.050 

-.3760 

-.2027 

-.0977 

-.0365 

.230 

.1669 

.1825 

-1144 

-.1795 

.410 

.1752 

.2249 

.1763 

.1339 

.590 

.1459 

.2042 

.1773 

.1923 

.770 

.0409 

.0986 

.1396 

.2218 

.878 

-.0388 

-.0084 

.0976 

.1506 

BETA  I 51  ° 10.130  ALPHA  I 6)  10.330  QtPSF)  « M2. 890  PO/PSF  • 2127.11  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2243 

-.1390 

-.0189 

.0721 

.230 

.2151 

.2255 

.1579 

-.1644 

.410 

.2203 

.2753 

.2245 

,1928 

.590 

.1809 

,2514 

.2224 

.2444 

.770 

.0663 

,1315 

.1642 

.2546 

.878 

-.0179 

.0094 

.1105 

.1819 

tRFFFin 

55.000 


55.000 


55.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  ( NAAL-75I  I PAOE  U6^ 

0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  CRFFPigl  < 03  FES  7B  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1076,7000  IN.  XO 

HACH  • 

.170 

ELEVON  ■ 

*000 

LREF  - 

HTH.aiOO  INCHES 

YMRP 

^ .0000  IN*  YO 

BDFLAP  • 

.000 

SPCaRK  ■ 

25*000 

0REF  » 

936.6800  INCHES 

ZHRP 

375,0000  IN.  ZO 

PHI-N  » 

50.000 

THETAN  * 

9.800 

SCALE  - 

.QHQS 

PHI-M  • 

48.300 

TtCTAH  • 

6.200 

SETA  t 

I)  » -10.090  ALPHA  1 

n « .010  QtPSF)  - 42*870 

P0/P5F  • 2127.3  RUN  NO 

56.000 

SECTION 

< tlKAIN  LNO  GR  DR- I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760  ,3100 

*5020 

*8530 

X/CML 

.050 

-.8033  -.3076 

-.3255 

-.3493 

.230 

-.3392  -.3434 

-.3402 

-.1645 

.410 

-.3392  -.3423 

-.3444 

-.3023 

.590 

-.2138  -.7068 

-*7331 

-.3044 

.770 

-.2538  -.5446 

-.5677 

-.2623 

.078 

-.2370  -.1559 

-.1622 

-*3023 

BETA  « I)  «.  -JO. OSD  ALPHA  I BJ  ■ 2,070  QJPSFI  = ‘*2,870  PO/PSF  - 2127.9  RUM  NO  • 96.000 


SECTION  I DHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

,5B20 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.6445 

-.6407 

-.9178 

-.6624 

.230 

-.5015 

-.4931 

-.1966 

-.2262 

*410 

-*1240 

-.1062 

-.2386 

-.8485 

.590 

-.8145 

-.2292 

-.2618 

-.2917 

*770 

-.2796 

-.2807 

-.2028 

-.8491 

.B78 

-.8860 

-.2817 

-.2912 

-.2576 

BETA  f 1)  - -10. 100  ALPHA  i 3)  • ^.I30  Q(PSTI  - HE. 870  PO/PSF  « 2127,9  RUN  NO  >■  S6.000 

SECTION  « J )MA‘w  I ND  GR  Dfi-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.07bC 

.3100 

*5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.6016 

-^5627 

-.8099 

-.6505 

.230 

-*4817 

-.4210 

-.1325 

-.1487 

.410 

-.0935 

-.0578 

-*1820 

-.1918 

.590 

-.1399 

-- 1599 

-.8019 

-*8332 

.770 

-.2125 

-.2209 

-.2272 

-.1967 

.87B 

-.2272 

-.2282 

-.2324 

-,2061 

DATE  n MAT  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  C NAAL-75J  1 


PACE  1165 


O O 
•=1  ^ 


BETA  C I)  ° -10*030  -ALPHA  I = 

SECTIOM  ( 1 1 MAIN  LND  GR  DR- 1 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

6,a30  QtPSF)  - Ha*07O  PO/PSF  - 2107. 9 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5575 

-.4786 

-.7100 

-.7197 

.230 

-.4565 

-.3208 

-.0799 

-.0780 

.410 

-.07SB 

-.0031 

-.1210 

-.1297 

,590 

-.0747 

-.0841 

-.1409 

-.1677 

*770 

-.1325 

-.1451 

-.1630 

-.1325 

.878 

-.1508 

-.1641 

1599 

-.1504 

BETA  ( IJ  = -10. 100  ALPHA  ( 5) 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I 


S 

ra 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

*050 

- . 0547 

-.0031 

-.0820 

-.1004 

.230 

-.07J9 

-.0642 

SOID 

-.0400 

.410 

-,1473 

--0B94 

-.0978 

-.0726 

-590 

-.0021 

-.5354 

-.3955 

-.0003 

.770 

.0315 

-.3482 

-.2251 

--05I5 

.878 

.0980 

-.0484 

.0567 

-.0463 

BETA  ( 1 : 

= -10* 

100  ALPHA  ( 6) 

« IC 

SECTION  ( 
Y/8ML 

DMA1N 

.0760 

LND  OR  DR-1 
.3100  .5820 

.8530 

X/CML 

-050 

-.4799 

-.3189 

-.4978 

-.4784 

.230 

-.2452 

-.1400 

.0010 

.0530 

.410 

-0031 

.1041 

.0252 

-.0021 

.590 

*0231 

.0538 

-.0263 

-.0383 

-770 

.0052 

.0062 

-.0389 

-.0084 

.878 

-.0109 

-.0210 

-.0379 

-.0263 

8.300  Q<psn  « 42.970 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2127.9 


RUN  NO 


.390  Q(PSF)  " 42.870 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2127.9 


RUN  NO  » 


iRFFnai 

56.000 


56.000 


ee.oQQ 


DATE  17  MAY  76 


TABIJLATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAL-7BI  ) 


PASS  ties 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  i 2)  « -5. OHO  ALPHA  ( 1)  « .010  Q<PSF)  <•  MB. 687  PO/PSF  - 21B7.B  RUM  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

,8530 

X/CML 

.050 

-.7mo 

-.6115 

-.8746 

-.3636 

.830 

-.5105 

-.H473 

-.1863 

-.1781 

.mo 

-.1786 

-.U8S 

-.8831 

-.8808 

.590 

-.1586 

-.1800 

-.8484 

-.8455 

.770 

-.1937 

-.8579 

-.8883 

-.8973 

.878 

-.8858 

-.2810 

-.8810 

-.8694 

BETA  ( 2J  = -S.OMO  ALPHA  ( 2)  = 2.060  QIPSF)  » M2, 887  PO/PSF  » 2127.8  RUN  NO  " 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

,0530 

X/CML 

,050 

-.7170 

-.5434 

-.7009 

-.9449 

.830 

-.4804 

-.3657 

-.1450 

-.1089 

.410 

-.1345 

-.0704 

- . 1597 

-.1787 

.590 

-.1177 

-.1219 

1976 

1951 

.770 

-.1489 

1861 

-.8383 

-.8375 

.078 

-.1681 

-.8175 

-.8839 

-,8186 

BETA  ( 2)  = -5. DM0  ALPHA  t 31  = M.120  QIPSFJ  » MB. 837  PO/PSF  - 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  [ DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

-5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6694 

-.4081 

-.6905 

-.7668 

.830 

-.3158 

-.8709 

-.1052 

-.0608 

.410 

-.0031 

-.0305 

-.0979 

-.1177 

.590 

- . 0768 

-.0716 

-.1505 

-.1305 

.770 

-.0979 

-.1800 

-. 1747 

-,1726 

.078 

-.1189 

1484 

-.1674 

-.1600 

IRFFFIS) 

57.000 


57.000 


57.000 


DATE  17  MAY  7G 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAU-75I  1 


PAGE  1167 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  < a)  «=  -5. OHO  ALPHA  t H)  - 6.180  Q(PSFI  - Ha.0B7  PO/PS=‘  ■ 3137.8  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5930 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6118 

-.4336 

-.5855 

-.9519 

.330 

-•5093 

-.3144 

-.0809 

-,0348 

.HIO 

-.0336 

.0094 

-.0168 

-.0531 

.590 

-.0336 

-.0343 

-.0799 

-.0779 

.770 

-.0515 

-,0535 

-.110“ 

-.0935 

.078 

-.0694 

-.0757 

-.1093 

-.0883 

BETA  t 2)  * -5. OHO  ALPHA  { 51  » 8.370  QtPSF)  - Ha.6U7  PO/PSF  ■ 8127.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

. L'  /60 

.3100 

.5830 

.8530 

X/C^^L 

.050 

-.5531 

-.3703 

-.4705 

-.9909 

.330 

-.0747 

-.1304 

-.0357 

-.0348 

.410 

.0178 

.0504 

.0398 

.0013 

.590 

.0135 

.0146 

-•0031 

-.0397 

.770 

-.0083 

.0000 

-.0179 

-•0331 

.878 

-.0384 

-.0189 

-.0310 

-.0116 

BETA  l a»  = -5. OHO  ALPHA  ( 6)  = 10.320  Q(PSn  - Ha.9E'»  PO/PSF  « 8187.8  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4793 

-.3953 

-.3773 

-.0105 

.330  . 

• 0188 

-.0535 

.0188 

.0054 

.410 

.0693 

.0956 

.0893 

.0495 

.590 

.0588 

.0851 

'.0519 

.0393 

.770 

.0409 

.0514 

.0577 

.0640 

.878 

.0146 

.0363 

.0493 

.0504 

tRFFFlS) 

57.000 


57.000 


57.000 


DME  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  < NAAL>75I  > 


PACE  MSB 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  t 3)  - -.010  ALPHA  ( 1)  - ,000  QCPSPJ  » «*2.922  PO/PSF  - 2I27.B  RUN  NO 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7558 

-.6876 

-.7505 

-1.1622 

.e3o 

-.0712 

-.3300 

-.  1619 

-.1607 

.410 

-.1093 

-.0935 

-.  1209 

-.1539 

.590 

-.1230 

-.1282 

1776 

-.1710 

.770 

-.1307 

-.1577 

-.2229 

-.2228 

.870 

-.1640 

-.1831 

-.2260 

-.2113 

BETA  ( 3>  =•  -.010  ALPHA  ( 2)  « 2,070  QIPSF)  • 42.922  PO/PSF  ■ 2127.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6995 

-.5146 

-.6491 

-1.1906 

.230 

-.1502 

-.2458 

-.1271 

-.1192 

.410 

-.0683 

-.0557 

-.0704 

-.1054 

.590 

-.0840 

-.0903 

-.1103 

-.1227 

.770 

-.0998 

-.1082 

-.1449 

-.1544 

.878 

-.1250 

-.1292 

-.1491 

-.1176 

BETA  ( 3>  » .000  ALPHA  t 31  « 4.120  QtPSFl  • 42.922  PO/PSF  - 2127.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-I  OEPD^DENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6378 

-.4494 

-.5673 

-1.1051 

.230 

-.0642 

-.1684 

-.0705 

-.0032 

.410 

-.0305 

-.0168 

-.0263 

-.0625 

.590 

-.0483 

-.0516 

-.0631 

-.0763 

.770 

-.0593 

-.0631 

-.0693 

-.0947 

.878 

0BB3 

-.0831 

-.0705 

-.0600 

(RFFFI2) 

58.000 


58.000 


58.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIG3  t NAAL-751  ) 


PACE  1169 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  - -*010  ALPHA  ( 4)  - 6*190  Q(PSF)  « 46*925  PO/PSF  » 6127,8  RUN  NO  - 


SECTION  t 

DHAIN  LND  CR  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5654 

-.3860  - 

.4647 

-.9104 

.230 

.0073 

-.0776  - 

.0273 

-.0795 

.410 

.0135 

.0335 

.0282 

-.0124 

.590 

.0000 

-.0031  - 

.0031 

-.0141 

.770 

-.0199 

-.0157  - 

,0021 

.0083 

.878 

-.0493 

-.0430  - 

.0094 

-.0661 

SETA  C 3J  = -.010  ALPHA  t 5)  6*270  QtPSFJ  » 42,922  PO/PSF  » 6127,8  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.4920 

-.3143 

-•3690 

-.8003 

.230 

.0519 

.0115 

.0283 

-*0485 

.410 

.0519 

>0872 

.0777 

.0323 

.590 

.0483 

.0535 

.0556 

.0392 

.770 

.0251 

*0315 

.0504 

,0830 

.878 

-*0094 

-.0042 

.0370 

-.0179 

BETA  ( 3)  » -.010  ALPHA  ( 61  « 10*310  QtPSFJ  - 42*922  PO/PSF  « 2127*8  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4181 

-.2479 

-.2763 

-.5981 

.230 

*1071 

.0871 

.0745 

-.0451 

.410 

.1081 

*1354 

.1186 

*0840 

.590 

.0924 

*1050 

.1081 

*0960 

.770 

.0629 

.0787 

.1039 

,1491 

.878 

.0230 

.0314 

,0829 

.0388 

<RFFF1B) 

66,000 


58.Q0Q 


58,000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PAGE  U70 


0A)63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( > 5.030  ALPHA  ( t)  - .000  QCPSPl  « RB.S35  PO/PSF  - S1B7.8  fVJN  NO  > 

SECTION  t DHAIN  LNO  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CMl 

-050 

-*6940’ 

-.5318 

-,6EH5 

-1*0815 

.aso 

-,0737 

-.1095 

-*087H 

-.1731 

*H10 

-.0000 

-.0600 

-.0769 

-.1040 

-590 

-.0907 

-.0979 

-.1074 

-,n6i 

,770 

-.1053 

-.1042 

-.0969 

-.1074 

.878 

-.1369 

-*1295 

-.0958 

-.1506 

BETA  C 4)  <=  5.030  ALPHA  t 2)  - 2.040  QCPSn  > 42.835  PO/PSF  « 2127.8  RUN  NO  > 

SECTION  C UHAIN  LND  GR  DR-l  OEPEI«)ENT  VARIABLE  CP 


V/BMU 

.0760 

.3100 

.5800 

*6530 

X/CMU 

.050 

-.6405 

-*4751 

-*5067 

-1.0093 

*030 

-,0316 

-.0569 

-.0600 

-.1610 

*410 

-*0379 

-.0095 

-.0274 

-*0608 

*590 

-.0516 

-.0495 

-,0507 

-*0764 

,770 

-,0727 

-.0664 

-,0484 

-.0074 

,878 

^.1054 

-.1011 

-.0590 

-.1433 

BETA  ( 4)  <=  5.030  ALPHA  ( 3)  = 4.390  OtPSFl  « 42.835  PO/PSF  • 2127.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BtiL 

*0760 

*3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

-050 

-.5823 

-.4108 

-.4330 

-.9001 

,030 

.0094 

.0115 

--016B 

-.1437 

*410 

*0073 

*0357 

.0168 

-.0176 

,590 

-.0074 

.0000 

*0020 

-.0228 

.770 

-.0337 

-.0240 

,0010 

*0410 

*078 

-.0748 

-.0695 

-.0179 

-.0779 

IRFFFIBI 

59.000 


59.000 


59.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0Ai63  t NAAL-751  ) 


PACE  1171 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


SETA  i H)  » 5.030  ALPHA  i HJ  - 6,230  QtPSF)  » »*a,035  PO/PSF  « 2127, 8 RUN  NO  i- 


SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-J 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CHL 

.050 

-.5398 

-.3894  - 

,3BB3 

.230 

.0515 

.0673 

,0167 

.410 

.0H9H 

.0799 

,0508 

.590 

.0357 

.0494 

.0504 

,770 

-.0021 

.0189 

.0515 

.870 

-,0463 

-.0347 

.0262 

BETA  [ 41 

» 5. 

.020  ALPHA  1 5) 

SECTION  t 

11HAIN  LND  GR  DR- 

1 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5B2D 

X/CHL 

-05j 

-.5192 

-,3778  - 

.3042 

.230 

.1012 

.1181 

.0580 

.410 

• 1023 

.1339 

,1107 

.590 

.0865 

.1110 

.1086 

.770 

,0316 

-0632 

.1012 

.878 

-.0222 

-.0053 

.0664 

BETA  t 4) 

* 5. 

020  ALPHA  t 61 

SECTION  I 

HHAIN 

LNO  GR  DR- 

I 

Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

X/CHL 

-050 

-.4421 

-,3161  - 

,2846 

.230 

• 1469 

.1679 

,1154 

.410 

.1469 

.1876 

,1658 

,590 

.1249 

.1627 

.1658 

.770 

.0692 

,1070 

, 1448 

.078 

.0104 

,0314 

.0976 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.6510 

1315 

.0168 

,025H 

.0967 

-.0095 

• 8.330  QtPSn  - H2.835 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.B530 


-.3569 

-.0956 

.0567 

.0026 

.1572 

.0506 

• 10.320  QIPSF)  « 42.835 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,8530 


-.1278 

-.043H 

.1167 

.1545 

.1959 

.0965 


P0/P5F  - 2127. B 


PO/PSF  » 2127.8 


mJN  NO  » 


mw  NO  « 


(RFfnai 

59.000 


58.000 


59.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  1 


PAGE  1I7S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  CRFFHei 

BETA  t 51  » 10.070  ALPHA  t 11  = .000  QtPSFJ  » ‘tS.BBU  P0/P5F  ■ eiB7.9  RUM  NO  - BO. 000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  6R  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

-050 

-.B013 

-.6509 

-.5857 

-.9229 

.330 

- . 0547 

- . 05B9 

1033 

-.1866 

-mo 

-.0536 

-.0399 

-.0610 

-.0797 

-590 

-.OBHi 

-.0693 

-.0715 

-.0985 

.770 

-.0873 

-.0852 

-.0620 

-.0315 

-87B 

-.1230 

-.1262 

-.0694 

-.1041 

BETA  « 51  = 10.060  ALPHA  t 2)  •=  B.OBO  QtPSF)  ■ M2.B9Q  PO/PSF  - 2127.9  fllW  NO  » 60.000 

SECTION  t IIMAIN  LND  6R  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.6485 

-.5284 

-.4348 

-.4958 

.230 

.0010 

-.0010 

-.0516 

-.1177 

.410 

.0020 

.0283 

.0031 

-.0332 

.590 

-.0105 

.0062 

.0020 

-.0263 

.770 

-.0505 

-.0221 

.0041 

.0357 

-878 

-.0968 

-.0832 

-.0231 

-.0305 

BETA  ( 51  « 10.060  ALPHA  ( 31  H.11Q  QtPSFI  - H2.8S0  PO/PSF  <•  2127.9  RUN  NO  - 60.000 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.5753 

-.4322 

-,2524 

-.1366 

,230 

.0704 

.0883 

.0294 

-.1211 

.410 

-0735 

.1198 

.0851 

.0323 

,590 

.0514 

.0925 

.0862 

.0685 

.770 

-.0126 

,0294 

.0630 

.1114 

,878 

-,0789 

-.0536 

-0115 

,0062 

DATC  17  MAY  76 


TABULATED  F^iESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1173 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t SI  - lO.OeC  ALPHA  ( m - 6.180  QtPSn  •=  ^B.8^0  PO/PSF  - £157.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

*050 

-,4580 

-.3256 

-.2437 

-.1640 

.230 

, IBH9 

.1522 

.0029 

-.1675 

.HIO 

. n 86 

.1877 

,1491 

.0874 

*590 

*0071 

.1617 

.1512 

. 1408 

*770 

-.0010 

-0734 

*1039 

.1734 

.078 

-.0683 

-.0360 

,0335 

.0485 

BETA  I 5)  = 10.060  ALPHA  t 5>  “ 8.B60  QtPSFl  » RS.BSf?  PO/PSF  - 5187.9  RUN  NO  - 

SECTION  C IIHAIN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3444 

-*233t 

-.1701 

-.0951 

,230 

.1679 

.1980 

*1291 

1743 

.410 

.1574 

.2303 

.1980 

.1442 

*590 

.1165 

.2135 

.2011 

,1940 

.770 

.0157 

,1080 

. 1333 

.2228 

.878 

-.0577 

-.0168 

-0482 

,0071 

BETA  f 5)  = 10.060  ALPHA  ( 61  =■  10.330  QIPSFl  - H5.890  PO/PSF  =*  S1S7.9  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2358 

-.1495 

-.0990 

-,0245 

.230 

.2172 

,2462 

,1694 

-.1074 

*410 

.1905 

-2836 

,2410 

,1962 

.590 

.1560 

,2659 

,2514 

.2444 

.770 

.0431 

.1463 

,1663 

,2639 

.878 

-.0326 

.0104 

,0573 

,1252 

(RFFFIS) 

60.000 


80.000 


80.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  I 


PAGE  1171* 


OAIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

{RFFF13J  < 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

X 

2B90.0000  SQ.FT. 

XMRP 

tt 

! 078,7000 

IN.  XO 

MACH  « 

.170 

ELEVON  “ 

.000 

LREF 

c 

tt74.8!00  INCHES 

YHRP 

X 

.0000 

IN.  YO 

BDFUP  ^ 

.000 

SPOBRK  « 

25.000 

BREF 

Si 

936.6800  INCHES 

2HRP 

X 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N 

86.000 

THETAM  » 

20.000 

SCALE 

. 0405 

PHl-M  - 

70.000 

THETAH  « 

11.200 

BETA 

t 

1)  ^ “lO.lOD  ALPHA  { 

n 

- .010 

QtPSFJ  - 48,892  PO/PSF  - 8187.6 

RUN  NO 

- 68.000 

SECTION 

t DMAIN 

LNO  GR  OR- 

I 

dependent  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7484 

-.7200  - 

.9779 

-.9947 

*830 

-.6786 

-.4874  - 

.3189 

-.2524 

.410 

-.1779 

-.1305  - 

.2421 

-.2472 

.590 

-.2560 

-.2579  - 

.2750 

-.3889 

.770 

-.3337 

-.2958  - 

.3031 

-.3253 

.878 

-.3379 

-.2884  - 

.2842 

-.2848 

BETA  < n = -iO.lOO  ALPHA  t B)  » 2.090  QtPSFJ  » M2. 892  PO/PSF  • 2127.8  RUN  NO  • 62.000 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6651 

-.6325 

-.8724 

-.8132 

.830 

-.6156 

-.4052 

-.2589 

-.1816 

.410 

-.1379 

-.0631 

-.1789 

-.2057 

.590 

-.1881 

-.1915 

-.2220 

-.31M5 

.770 

-.2599 

-.2389 

-.2452 

-.2583 

.B78 

-.2768 

-.2357 

-.2368 

-.24H1 

seta  I I)  = -10.100  alpha  1 3)  « M.120  QIPSF)  •=  M2. 892  PO/P^  - 2127.6  RIW  NO  ■ 62.000 

SECTION  I IIMAIM  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5861 

-.5577 

-.8071 

-.7165 

.830 

-.5230 

-.3220 

-.2052 

-.1229 

,410 

-.U3B 

.0062 

-.1105 

-.1298 

.590 

-.1115 

-.1168 

-.1557 

-.2437 

.770 

1789 

-.1768 

-.1852 

-.2020 

.878 

- . 2094 

1810 

-.1709 

1894 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  ) 


PAGE  1175 


P S 
•xs  Q 

l| 

3 Sa 


BETA  ( n » “10,100  ALPHA  t H) 

SECTION  I nMAiN  LND  GR  DR-I 


0A153  QRS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

6. ISO  QtPSF)  » PO/PSF  * S1S7.6 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.OBO 

-.5100 

-.4910 

-.7350 

-.6987 

.230 

-.4290 

-,2408 

-.1619 

-.0745 

.410 

-.0915 

.0504 

-.0347 

-.0468 

.590 

-.0505 

-.0338 

-.0904 

-,1693 

.770 

-.0967 

1020 

-.1199 

-.1346 

.970 

-.1268 

-.1157 

-.1178 

-.1262 

BETA  ( n » 


-10.100 


ALPHA  I 5) 


0.270  Q(PSF) 


48.892 


P0/P5F 


8187.6 


RUN  NO 


SECTION  ( 

UKAIN 

UNO  GR  OR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4316 

-.4316  - 

.6353 

-.5494 

.230 

-.3021 

-.1411  - 

.0905 

.0064 

.410 

-.03B9 

.0915 

.0325 

,0134 

,590 

-.0042 

.0399  - 

,0274 

-.0815 

.770 

-.0231 

-.0274  - 

,0558 

-,0747 

.878 

-.0516 

-.0505  - 

.0558 

-.0705 

BETA  ( n = -lO.iOO  ALPHA  C 6)  « 10,330  QIPSFl  » 48,892  PO/PSF  8187. 6 RUN  NO  « 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.3425 

-.3436 

-.5332 

-.3199 

,230 

-.2043 

-.0818 

-.0314 

.0803 

,410 

.0*67 

.1330 

.0890 

.0717 

.590 

.0408 

.0921 

.0387 

-.0158 

.770 

,0313 

.0345 

,0093 

-.0178 

,878 

.0135 

.0062 

-,0031 

-.0073 

IRFFFI31 

68.000 


68.000 


68.000 


DATE  17  MAY  78 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 


PAGE  1176 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( Si  « -5.0S0  ALPHA  t 1)  » .000  QtPSFJ  * 4B.9IS  P0/P5K  » SIS7.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.6972 

-.6394 

-.9054 

-.9506 

.230 

-.5111 

“.4038 

-.2955 

-.1987 

.410 

1672 

“ , 0820 

-.1409 

1504 

.590 

1472 

1714 

-.2219 

-.2263 

,770 

1861 

-.2387 

-.2545 

-.2692 

.878 

“.2093 

-.2399 

-.2650 

“.2776 

BETA  t S)  = -5.050  ALPHA  ( 21  * 2.050  QtPSF)  - 12.S12  PO/PSF  =>  2I27.S  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.05T 

-.6298 

-.5931 

-.8283 

-.8319 

.23u 

-.4104 

-.3065 

-.2309 

-.1226 

-410 

-.1260 

-.0430 

-.0840 

-.1002 

.590 

-.1050 

-.0913 

-.1585 

1507 

.770 

-.1291 

-.1659 

-.2026 

-.2103 

.870 

-.1543 

-.1850 

-.1994 

-.2120 

BETA  ( 2)  = -5.0BO  ALPHA  ( 3)  •=  H.OBD  QtPSFJ  «■  42.912  PO/PSF  * 2127.5  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5697 

-.5277 

-.7358 

-.5451 

.230 

-.2996 

-.2188 

-.1745 

-.0745 

.410 

-.0704 

-.0031 

-.0263 

-.0435 

.590 

-.0599 

-.0336 

-.0851 

-.0952 

.770 

-.0799 

1.019 

-.1461 

-.1619 

.870 

-.1030 

-.1261 

-.1482 

-.1608 

(RFFFISI 

63.000 


63.000 


63.000 


DATE  17  MAY  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0Ai63  C NAAL-751  ) 


PAGE  1177 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  C ^}  « -5*060  ALPHA  ( HI 

SECTION  C DHAIN  UNO  OR  DR- 1 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

-5820 

X/CHL 

.050 

-.5081 

-*4534 

-.6680 

.230 

-.1462 

-.1252 

-.1283 

.410 

-.0095 

.0367 

*0178 

*590 

-.0095 

*0083 

-,0305 

.770 

-*0315 

-.0536 

-.0894 

.878 

-.0560 

-*0820 

-*0926 

BETA  C 2) 

-5. 

060  ALPHA  ( 5) 

SECTION  t 

IIHAIN  LNO  GR  DR-1 

Y/BHL 

*0750 

.3100 

*5020 

X/CML 

-050 

-.4433 

-.3803 

-.5893 

.230 

-.0210 

-.0420 

-.1019 

.410 

*0461 

*0756 

,0850 

. ,590 

,0308 

*0566 

.0209 

-770 

,0167 

*0125 

-.0199 

.078 

-.0084 

-.0220 

-.0399 

beta  I 21 

^ -5, 

060  ALPHA  t 6) 

SECTION  ( 

IIHAIN  LND  GR  DR-l 

Y/BML 

.0760 

.3100 

-5B20 

X/CMU 

.050 

-.3647 

-.3122 

-.5130 

.230 

.0861 

-0441 

-.0589 

.410 

.0935 

*1187 

.1492 

.590 

-0872 

.1019 

*0945 

.770 

.0651 

.0672 

.0357 

*878 

*0367 

.0325 

.0041 

» 6*180  QtPSn  » 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*8530 


*5835 

*QM35 

*ooea 

.0383 

*1080 

*I09^ 

» 8*se0  OiPST)  » M2*9ia 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


*6283 

.0185 

.05BH 

*0323 

.0315 

.0420 

» 10-300  QtPSF)  42-912 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


,6072 

.0702 

.1271 

.1047 

.0272 

.0148 


PO/PSF  « 2127,5  RUN  NO  - 


PO/PSF  « 2127.5  RUN  NO  « 


PO/PSF  ” 2127-5  RUN  NO  - 


<RFFFI3) 

63.000 


53.000 


63-000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  ( NAAL-TSl  ) 


PAGE  tl78 


0AI63  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 31  ■«  .000  ALPHA  f U ■ .000  QCPSFJ  • H2.90S  PO/PSF  » 8119.0  RUM  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LNO  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-,6801 

-.6160 

-.8462 

-.7451 

.230 

-.8376 

-.2628 

-.2449 

-.1745 

.mo 

-.1051 

-.0757 

-.0988 

-.  1810 

.590 

*.1135 

-.1135 

-.1577 

-.1417 

.770 

-.1430 

-.1892 

-.2239 

-.8383 

.878 

-.1650 

-.2226 

-.2386 

-.8888 

BETA  f 3)  = ,000  ALPHA  ( 8)  - 8. OHO  QiPSFl  « H8.R08  PO/PSF  ■ 8119.0  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIM  LND  GR  DR-I  DEPEM3ENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6286 

-.5603 

-.7726 

-.7968 

.230 

-.1356 

-.1787 

-.2239 

-.1400 

.410 

-.0620 

-.0420 

-.0357 

-.0607 

.590 

-.0767 

-.0631 

-.0967 

-.0762 

.770 

-.1041 

-.1230 

-.1619 

-.1724 

.878 

-.1251 

-.1671 

-.1934 

-.1787 

SETA  ( 3)  * .000  ALPHA  ( 31  * 4.180  QtPSFl  - 48.908  PO/PSF  - 8113.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( 11 MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

• 8530 

K/CHL 

.050 

-.5597 

-.5029 

-.7111 

-.7715 

.230 

-.0505 

-.0926 

-.2072 

-.0832 

.410 

-.0231 

.0010 

.0315 

.0030 

.590 

-.0347 

-.0210 

-.0400 

-.0159 

.770 

-.0600 

-.0642 

--I041 

-.1136 

.878 

-.0863 

-.1073 

-.1462 

-.1003 

IRFFFIS) 

67.000 


67.000 


67.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  1 


PACE  1179 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » .000  ALPHA  i t»)  » 6.200  Q(PSFJ  - H2.902  PO/PSF  * 2119.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.350 

-.4925 

-.4347 

-.6427 

-.6221 

.230 

.0167 

-.0073 

-.1859 

-.0348 

.HID 

.0157 

.03SB 

.0629 

.0150 

.590 

.0073 

.0146 

.0052 

.0185 

.770 

-.018B 

-.0136 

-.0252 

.0020 

.879 

-.0483 

-.0535 

-.0745 

-.0399 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 61  « 8.270  OtPSH  " 42.902  PO/PSF*  2119.0  RUN  NO  « 

SECTION  t 1)MA»N  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4095 

-.3581 

-.5325 

-.4533 

.230 

.0619 

.0587 

-.12BI 

-.0348 

.410 

.0545 

.0839 

.1112 

,1063 

.590 

.0402 

.0650 

,0350 

.1063 

.770 

.0199 

.0346 

,0220 

.0598 

.878 

-.0084 

-.0105 

-.0370 

,0052 

BETA  ( 3)  = .GOD  ALPHA  ( 6)  « 10.320  QtPSF)  * 48.902  PO/PSF  « 2119.0  RUN  NO  * 

SECTION  t nHAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3274 

-.2811 

-.4190 

-.2921 

.230 

.1010 

.U15 

-.0663 

-.0366 

.410 

.0904 

.1294 

,1505 

.1515 

.590 

,0852 

.1104 

.1431 

•1532 

.770 

.0578 

.0789 

.0926 

.0968 

.878 

.0273 

.0294 

,0220 

,0578 

(RFFFI3) 

67.000 


67,000 


67.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  3 


PACE  USD 


0A163  ORB  3TAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t H)  * 5.050  ALPHA  ( 1)  = .010  QtPSFJ  “ H8.9E7  PO/PSF  = £119.0  RUM  MO  ■ 

SECTION  t 13MAIN  LND  6R  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5020 

,6530 

X/CML 

,050 

-,6Hai 

-.6243 

-.7901 

-.0504 

,230 

-,0650 

-.0955 

-.2728 

-.2017 

,HIO 

-.0934 

-.0535 

-.0325 

-.0589 

,590 

-.{060 

-.0766 

-.0703 

-.0675 

.770 

-.1230 

-.1133 

-.1479 

-.1516 

,878 

-.1542 

-.1504 

-.2014 

-.1500 

BETA  t H)  = 5.050  ALPHA  ( £3  « £.040  OCPSFl  - HB.9E7  PO/PSF  - £119.0  RUN  NO  - 

SECTION  I 11 HA IN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.5919 

-.5562 

-.7065 

-.6056 

.230 

-.0347 

-.0284 

-.2313 

-.1797 

.410 

-.0610 

-.0073 

.0115 

-.0055 

.530 

-.0683 

-.0315 

-.0126 

-.0073 

.770 

-.0999 

-.0583 

-.0051 

1020 

.078 

-.1219 

-.IIGS 

-.1524 

-.0936 

BETA  I m * 5.050  ALPHA  I 31  » H.IHO  QtPSF)  » 4£.9£7  PO/PSF  - £II9;0  RUM  NO  - 

SECTION  I DMA  IN  LND  OR  DR- 1 DEPENCCNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5037 

-.4605 

--5057 

* 

-.5435 

.230 

-.0158 

.0073 

-.1851 

-.1538 

.410 

-.0294 

-0294 

.0462 

.0427 

.590 

-.0326 

-0104 

.0357 

.0496 

.773 

-.0589 

-.0210 

-.0252 

-.0315 

-078 

-.0003 

-.0789 

-.1009 

-.0452 

IRFfF;:-* 

EB.CQO 


6B.000 


68.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-7S1  J 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  OODR  INNER  SURFACE 

BETA  r « 5.050  ALPHA  ( H)  « 6.210  Q(PSF)  « »»S.927  PO/PSF  « 8119.0  RLfM  NO  “ 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4578 

-.3883 

-.4367 

-.3938 

.230 

.0157 

.0441 

-.1357 

-.1338 

.410 

.0052 

.0652 

.0778 

.0703 

.590 

.0020 

,0515 

.0715 

.0858 

.770 

-.0252 

.0167 

.0385 

.0410 

.878 

-.0550 

-.0410 

-.0481 

-.0095 

BETA  t 4)  = 5.050  ALPHA  t 5)  - 8.380  QfPSFJ  * 42.987  PO/PSF  2119.0  RUN  NO  « 

SECTION  { UMAIN  LND  GR  OR-^I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.4469 

-.3504 

-.2665 

-.1345 

.230 

.0545 

.0807 

-.1088 

-.1380 

.410 

.0440 

.1153 

.1069 

-0443 

.590 

.0419 

.0996 

.1153 

.0494 

.770 

.0094 

.0671 

.1017 

.1300 

,878 

-.0273 

.0031 

.0324 

-.0810 

BETA  i 4)  = 5.050  ALPHA  I 6)  * 10.370  QCPSF)  ^ 42.987  PO/PSF  « £119.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3739 

-.8815 

.0146 

.1138 

.830 

.1071 

.1564 

.0367 

-.1460 

.410 

.0Q18 

.1835 

.1918 

.1029 

.590 

.0692 

. 1585 

.1077 

.1132 

.770 

.□314 

.1176 

.1533 

.1575 

.876 

-.0058 

.0451 

.0850 

.0377 

(RFFF13) 

68.000 


88.000 


68.000 


r ■ ;--;y 

, I III 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 5)  » lO.lOQ  ALPHA  t IJ  -*  ,030  QtPSF)  » ^^,9I7  PO/P5F  » eUBA  RUM  NO  ^ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0780 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“.7915 

“.5S05 

“.5836 

-.5925 

.230 

-.0777 

“.0714 

“.2813 

-.2517 

.410 

“.0602 

“.0304 

-.03BB 

-.1604 

.590 

“.0703 

-.0441 

-.0441 

-.1174 

.770 

-.0987 

-.0735 

-.0514 

-.0168 

.87B 

“.1354 

“.1333 

“.lies 

“.leiB 

BETA  i 5>  - 10,100  ALPHA  ( 21  2.O0G  OtPSFl  « H5,917  PO/PSF  « 2119.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7653 

-.5319 

-.3332 

-.3451 

.230 

-.0473 

“.0252 

“.2039 

-.2124 

.410 

-.0420 

.0193 

-.0021 

-.0676 

.590 

-.0441 

.0062 

.0020 

-.0851 

.770 

-.0778 

-.0263 

-.0042 

.0178 

.878 

-.1146 

-.0883 

-.0725 

-.1514 

BETA  ( 5)  * 1D,I0Q  ALPHA  ( 31  = 4*110  QCPSFJ  « 42,917  PO/PSF  « 2119.1  RUN  NO  ^ 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.58S0 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6023 

“.3542 

.1218 

“.0055 

. .230 

-.0042 

.0567 

-.0799 

-.2141 

.410 

--0J37 

.0935 

.0861 

.0254 

.590 

-.0231 

.0693 

.0798 

.0064 

.770 

“.0652 

.0304 

.0577 

.0588 

.878 

“,098B 

-.0462 

-.0159 

-.1019 

(RFFF133 

69.000 


69.000 


69.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 5J  ■ 10.100  ALPHA  I 4)  - 6.230  QtPSF)  * 42.917  PO/PSF  - 2119.1  RUN  NO 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

33.8136 

.1303 

-iBia 

.0633 

.330 

-.0977 

.0809 

.1292 

-.0004 

.410 

-.6654 

-.0073 

.0388 

.1397 

,590 

-.2775 

-.4436 

-.2481 

-.0431 

.770 

-.2628 

.0251 

.1208 

-.0536 

.878 

-.3269 

-.0084 

.1534 

.1639 

BETA  l 51  •=  10.100  ALPHA  I 51  - 8.280  QtPSF)  » 42.917  P0/P5F  ■ 21I9.J  RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3820 

-.1072 

.1555 

.1737 

.230 

.0651 

.1650 

-.0137 

-.2452 

.410 

.qi8B 

. 1889 

.2045 

.0754 

.590 

-.0031 

,1650 

.2034 

.0961 

.770 

-.0526 

.1103 

.1892 

.1899 

.878 

-.0841 

,0135 

.0704 

.0104 

BETA  ( 51  = 10.090  ALPHA  t B1  = 10.340  QtPSFl  •»  42.917  PO/PSF  “ 8119.1  mW  NO  » 

SECTION  ( llHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CKt 

.050 

-.1240 

.0356 

.3431 

.3073 

.330 

.1133 

.2147 

.0388 

-.3071 

.410 

.0619 

.3371 

.3426 

.1081 

.590 

.0335 

.3003 

,3375 

.1271 

.770 

-.0384 

.1418 

.3033 

.3350 

,878 

-.0609 

.0398 

.0987 

.0338 

IRFFFIS) 

69.000 


69.000 


89.000  ' 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  J 


DA I 63  ORB 

REFERENCE  DATA 

SREF  e 2690.0000  SQ.FT.  XHRP  « 1076. 7000  IN.  XO 

LREF  = 474.8100  INCHES  YHRP  *■  .0000  IN.  YO 

eWEF  » 936.6800  INCHES  2HRP  » 375.0000  IN.  20 

SCALE  = .0405 

BETA  < 1)  » -10.090  ALPHA  ( 11  » .010  QIPSF)  » 48.902 

SECTION  C IlHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 3100 

• 5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.B91H 

-.7706 

-.9830 

-.5875 

.230 

-.6856 

-.4147 

-•4357 

-.4170 

*HI0 

-.2751 

-.1501 

-.2698 

-•2879 

• 590 

-.2467 

-.2009 

-,2BBB 

-.3723 

.770 

-.2866 

-.2436 

-•2751 

-.2982 

.878 

-.3202 

-.2572 

-.2635 

-.2625 

BETA  < n = -10.090  ALPHA  < 2)  = 2.110  O(PSF)  = 42.902 

SECTION  « IJHAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

• 050 

-.8022 

-.6854 

-.0023 

-.5425 

.230 

-.5527 

-.3274 

-.3716 

-.3664 

.410 

-.2315 

-.1221 

-.2000 

-.2265 

.590 

-.1863 

-.1579 

-.2137 

-.2973 

.770 

-.2021 

-.1063 

-.2127 

-.2369 

•870 

-.2358 

-.2042 

-.2084 

-.2063 

BETA  I 1)  = -10.090  ALPHA  ( 3)  = 4.120  QlPSFl  • 48.902 

SECTION  ( I IMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7226 

-.5951 

-•7026 

-.5398 

.230 

-•4150 

-.2412 

-•3118 

-.2940 

.410 

-•1906 

-.0074 

-.1401 

-.1645 

• 590 

-.1422 

-.1095 

-•1401 

-.2249 

.770 

-.1369 

-.1285 

-.1443 

-.1622 

.078 

-.1590 

-.1485 

-•1506 

-.1432 

PAGE  1184 
tRFFF14»  I 03  FEB  76  1 

PARAMETRIC  DATA 

HACK  » .170  ELEVON  » .000 

BDFLAP  - .000  SPOSRK  - 25.000 

PHI-N  - 66.000  THETAN  - 20.000 

PHI-M  - 88,000  THETAH  ■ 20.000 

PO/PSF  » 2U9.2  RUN  NO  ■ 70.000 


PO/PSF  - 8119.2  RON  NO  - 70.000 


PO/PSF  =•  2119.2  RUN  NO  a 70.000 


MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  • 0AI63  < NAAU-751  ) 
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St 

& 


la 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  { 1)  « -10.090  ALPHA  t HI  ■*  6.190  Q(PSF>  « ^^.90^  PO/PSF  - 3119.5 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

JC/CML 

.050 

-.6467 

-.5087 

-.6783 

-.5721 

.330 

-.6686 

-.1464 

-.2475 

-.2093 

.HIO 

-.1264 

-.0432 

-.0853 

-.1126 

.590 

-.1022 

-.0569 

-.0706 

-.1541 

.770 

-.0874 

-.0663 

-.0769 

-.0916 

.078 

-.1000 

-.0895 

-.0927 

-.0832 

BETA  t n » -10.090  ALPHA  t SI  * 8.570  OtPSF)  « H5.905  PO/PSF  ■ 5119.5 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5434 

-.4102 

-.5501 

-.2980 

.230 

-.1059 

-.0545 

-.  1773 

-.1070 

.410 

-.0556 

.0073 

-.0304 

-.0330 

.590 

-.0503 

-.0042 

-.0136 

-.0915 

.770 

-.0514 

-.0073 

-.0168 

-.0409 

.878 

-.0608 

-.0294 

-.0336 

-.0210 

BETA  t U « -10.100  ALPHA  t 6)  » 10.3H0  QIPSF)  « «i5.90B  PO/PSF  •>  5119.5 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4102 

-.3399 

-.5508 

-.3015 

.230 

-.0021 

.0335 

-.1028 

-.0692 

.410 

.0*98 

.0671 

.0230 

.0202 

.590 

.0094 

.0482 

.0345 

-.0313 

.770 

-.0021 

r0429 

. 0'i29 

.0282 

.878 

-.0199 

.0167 

.Dt?40 

.0450 

RUN  NO  ■ 


RIM  NO  > 


RUN  NO  « 


IRFFFl'il 

70.000 


70.000 


70.000 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  i NAAL-751  > PAGE  1166 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFriH) 

BETA  t B)  = -5.0SO  ALPHA  ( 13  » -.010  QfPSF)  » 42.865  PO/PSF  ■ 2119.1  RUN  NO  - 71.000 

SECTION  1 IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

-050 

-.8^-91 

-.7037 

-.9007 

-.8521 

.230 

-.H077 

-.3297 

-,H309 

-.3493 

.4]0 

-.2138 

-.1633 

1054 

-.2249 

.590 

-.1833 

-.1517 

-.1896 

-.2336 

.770 

1864 

-.1001 

-.2286 

-.2570 

.078 

-.1900 

-.2001 

-.2086 

-.2307 

BETA  t 23  = -5.0B0  ALPHA  ( 2)  = 2.070  QtPSFI  « 42.865  PO/PSF  - 2119.1  RUN  NO  •=  71,000 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7605 

-.6198 

-.7763 

-.5183 

-230 

-.2489 

-.2258 

-.3581 

-.2570 

.410 

-. 1387 

-.1250 

-.1576 

-.1554 

.590 

1376 

-.1260 

-.1492 

-.1333 

.770 

-.1418 

1271 

-.1576 

-.1670 

.870 

-.1544 

-.1408 

-.1433 

-.1733 

BETA  ( 23  = -5.080  ALPHA  ( 3)  = 4.110  QlPSFl  - 42.865  PO/PSF-  2119,1  RUN  NO  - 71.000 

SECTION  I IIHAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6132 

-.5470 

-.7563 

-.5437 

.230 

-.1336 

-.1273 

-.2907 

-.2263 

.410 

-.0757 

-.0642 

-.1157 

-.1194 

.590 

-.0789 

-.0757 

-.0926 

-.1263 

.770 

-.0834. 

-.0726 

-.0747 

-.0950 

.878 

-.1034 

-.0305 

-.0799 

-.1220 

DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) PACE  1187 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFItl) 

BETA  t e)  = -5.0B0  ALPHA  t m - 6.200  QIPSF)  - ^B.865  P0/P5F  - 2H9.I  RUN  NO  - 71.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5178 

-.4757 

-.7220 

-.4733 

.230 

-.0379 

-*0610 

-.2509 

-.2005 

.HIO 

-,0189 

-.0126 

-.0379 

-.0729 

.590 

-.0252 

-.0252 

-.0347 

-.0521 

,770 

-.0347 

-.0242 

-.0200 

-.0442 

,878 

-.0579 

-,0495 

-.0347 

-.0610 

BETA  t 21  » -5.0BQ  ALPHA  I 5)  * B.870  QIPSFl  - 42.865  P0/P5F  » 2119.1  RUN  NO  » 71.000 

SECTION  I 1 1 MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4622 

-.4401 

-.7517 

-.4682 

.230 

.0157 

-.0505 

-,2853 

-.1678 

,410 

.0252 

.0231 

,0094 

-,0401 

.590 

.0294 

0315 

.0389 

.0047 

,770 

.0147 

.0178 

.0262 

.0157 

,870 

—.0084 

-.0105 

-,0274 

.0115 

BETA  ( 21  = -5,080  ALPHA  I 61  - 10.330  QtPSFl  » 42.865  PO/PSF  - 2119.1  RUN  NO  >«  71.000 

SECTION  ( DMA IN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3713 

-.3597 

-.4797 

-.4023 

.230 

,0714 

-.0052 

-.2240 

-,1039 

.410 

,0714 

.0714 

.0578 

.0220 

,590 

,0799 

.0851 

,1146 

,0641 

.770 

,0620 

.0651 

.0862 

.0830 

,878 

.0357 

,0203 

,0252 

.0714 

OATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


0A183  ( NAAL-7S1  ) 


PAGE  1188 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  - .000  ALPHA  I 1)  » .000  QIPSFl  • 43.907  PO/PSF  • 3I19.I  RUN  W 

SECTION  t UHAIN  LNO  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5020 

.8550 

X/CML 

,050 

-,B76H 

-,6752 

-.9272 

-.6538 

.530 

1696 

-.1805 

-.3508 

-.3217 

,H!0 

-.1243 

-.1770 

1472 

,530 

-,1370 

-.1349 

-.1549 

-.1835 

,770 

1380 

-.1233 

-.1791 

-.1780 

,878 

IH9S 

-.1606 

-.1812 

1749 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  t 3)  » S.030  QCPSF)  «■  H3.9Q7  PO/PSF  - 3119.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CKL 

.050 

-.6319 

-.6560 

-.9068 

-.6692 

.230 

-.1123 

-.1879 

-.4167 

-.2930 

.410 

-.0976 

-.0871 

-.1333 

-.1656 

,590 

-.0913 

-.0313 

-.1249 

-.1604 

.770 

-.1008 

-.0987 

-.1133 

-.0823 

.878 

-.1175 

-.1249 

-.1490 

-.0850 

BETA  t 3)  = ,000  ALPHA  ( 3)  » H.J30  QtPSF)  = 43.907  PO/PSF  » 3119. 1 RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-I  (KPE^HKNT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-,.5386 

-.6523 

-.8090 

-.6180 

.230 

-.0558 

-.1599 

-.3092 

-.2574 

.410 

-.0610 

-.0421 

-.0726 

-.1211 

.590 

-.0494 

-.2379 

-.0294 

-.0556 

.770 

-.0610 

-.0526 

-.OHIO 

-.002! 

.878 

-.0852 

-.0873 

-.0968 

-.0600 

<RFFF14) 

73.000 


73.000 


73.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  « NAAL-751  ) 


PAGE  US3 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFIHJ 


BETA  C 31  - .000  ALPHA  ( 4)  » 6.180  QtPSFJ  •*  42.S07  PO/PSF  " 2H9.1  RUN  NO  ■ 72.000 


SECTION 

( DMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/Bhu 

.0760 

.3100 

.5B5D 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5007 

-.5735  - 

.5784 

-.5530 

1 

-.0573 

-.lies  - 

.3317 

-.5104 

.mo 

-.0510 

,0000  - 

.0304 

-.0757 

.590 

-.0115 

,0104 

.0398 

.0185 

,770 

-.05H1 

-.0084 

,0188 

.0587 

.878 

-.0504 

-.0483  - 

.0462 

-.0115 

BETA  C 3)  * .000  ALPHA  C 5)  * 8.540  OtPSFl  » 45.907  PO/PSF  - 5119.1  RUN  NO  - 75.000 


SECTION  1 IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4162 

-.4698 

-.3973 

-.3502 

.550 

-.0083 

-.0715 

-.2732 

-.1572 

.410 

.C125 

.0451 

.0157 

-.0314 

.590 

.0262 

.0577 

.OGBi 

.0903 

.770 

.0104 

.0346 

.0672 

.1156 

.878 

-.0147 

-.0094 

.0062 

.0483 

BETA  t 31  * .000  ALPHA  ( 61  *=  10.310  QIPSFl  ■ 45.907  PO/PBF  - 5I1S.I  RUN  NO  » 75.000 

SECTION  i 1 1 MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3825 

-.3856 

-.2154 

-.1554 

.530 

.0262 

-.0210 

-.5101 

-.1210 

.410 

.0409 

.0903 

.0588 

.0030 

.590 

.0598 

.0997 

.1239 

.1322 

.770 

.0409 

,0777 

.1039 

,1670 

,078 

,016/ 

.0283 

.0419 

,0955 

DATE  17  MAY  76 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  « NAAL-751  ) 


PACE  1190 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURrACE 

BETA  < *n  - 5.0SO  ALPHA  ( 1)  ■»  .000  QIPSFJ  ■ HB.SIS  PO/PSF  ■ 2119.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  0R>t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5B2D 

.8530 

X/CHL 

.Q50 

-.7368 

-.7920 

-.9382 

-.7920 

-.1693 

-.2451 

-.4701 

-.3263 

.mo 

-.1525 

- lom 

-.1346 

-.1642 

.590 

-.1399 

.J946 

-,0020 

-.1228 

,770 

J51H 

-.1136 

-.0999 

-.0547 

.870 

1633 

-.15D4 

-. I5B8 

-.1178 

BETA  I m » 5.030  ALPHA  ( B)  » 2.050  Q(PSF)  » ^^.9I3  PO/PSF  « 2119.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CMt 

.050 

-.7173 

-.6950 

-.6695 

-.6719 

.230 

-*1557 

-.2021 

-.4242 

-.2852 

.410 

-.1263 

-.0600 

-.0916 

-.1419 

.590 

',1063 

-.0495 

- . 0253 

-,0366 

,770 

-.1242 

-.0737 

-.0421 

,0125 

.878 

-,1421 

-.1158 

-.1034 

-.0758 

BETA  I 41  • 5.020  ALPHA  ( 3)  « 4.110  OlPSFl  ■ 42.913  PO/PSF  « 2119.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9MU 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.5894 

-.5083 

-,4695 

-.4604 

.230 

-.1313 

-.1534 

-.3677 

-.2536 

.410 

-.ini9 

-,0168 

-.0494 

-.1175 

,590 

-.0767 

-,0073 

,0167 

.0133 

.770 

-.0324 

-,0294 

-.0042 

.0545 

.878 

-,1124 

-.0708 

-.0693 

-.0347 

CRFFFI4J 

73.000 


73.000 


73.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  C NAAL-751  I 


PA{^  1131 


DA163  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 41  - 5,020  ALPHA  ( HI  - 5.170  Q(PSF)  ■ H2.913  PO/PSF  « 2119.0  RUN  NO  • 

SECTION  t UHAIN  LND  OR  OR-I  tEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CKL 

,050 

-,5683 

-.4761 

-.8850 

-,8606 

.830 

-.0956 

-.0977 

-.3006 

-.8175 

.^ivl 

-.0785 

.0878 

.0010 

-,0710 

.590 

-,0475 

.0556 

,0433 

,0486 

.770 

-.0609 

,0115 

.0833 

.0050 

,878 

-.0799 

-.0410 

-.0386 

-.0063 

BETA  [ 41  - 5.030  ALPHA  t 51  “ S.SBO  QtPSF)  - 4B.9I3  PO/PSF  » 2119-0  RUN  NO  • 

SECTION  I tlHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

-5980 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5153 

-.3691 

-.0873 

.0064 

.530 

-.0586 

-.0573 

-.8184 

-.1745 

.410 

-.0357 

.0777 

.0504 

-.0176 

.590 

-,0158 

.0788 

.0851 

.0634 

.770 

-.0315 

.0546 

;0B3D 

.1135 

.878 

-.0515 

,0000 

,0080 

.0178 

BETA  t 41  « 5.020  ALPHA  ( 61  - 10.330  QIPSTJ  • 42.313  PO/PSF  - 2119.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  C IIHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-,4109 

-.8317 

-1904 

,1096 

-830 

.0073 

.0583 

-.1805 

-.1310 

,410 

.0080 

.1393 

,0943 

,0116 

,590 

,0185 

,»341 

,1815 

,0958 

,770 

-.0105 

,1005 

,0964 

.1509 

,878 

-.0893 

,0397 

.0408 

,0366 

iryFFI41 

73.000 


73.000 


73.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  1 NAAL>79I  ) 


PACE  lise 


0AI63  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  « 10.080  ALPHA  ( t)  » -.010  QCPSH  « HB.910  PO/PSF  - eilS.B  RUN  NO 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7856 

-.6HS0 

-.50BH 

-.5153 

.530 

-.ai7H 

",S016 

-.H14S 

-.3000 

.mo 

".1870 

-.OBMl 

-.1061 

-.1674 

.590 

".1365 

-.0557 

-.0494 

-.0757 

.770 

-.m9i 

-.0798 

-.0693 

-.0531 

.970 

-.1659 

-.1305 

-.1334 

-.1334 

BETA  ( 5)  » 10.080  ALPHA  ( 2)  « B.DMO  QtPSFJ  » H8.910  PO/PSF  » 2119.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DHAIN  LND  6R  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7469 

-.5144 

-.1650 

-.1987 

.530 

-.1736 

-.1304 

-.3059 

-.5555 

.410 

-.1367 

-.0147 

-.0589 

-.1558 

.590 

-.1083 

-.0156 

-.0510 

-.0487 

,770 

-.1573 

-.0400 

-.0379 

.0010 

,878 

-.1465 

-.0315 

-.0989 

-.1565 

BETA  C 5J  = lO.OaO  ALPHA  t 3)  » H.130  QCPSF)  - 42.910  PO/PSF  - 2119.2  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5775 

-.5135 

.5439 

,0537 

.530 

-.1167 

-.0389 

-.1956 

-.1970 

.410 

-.1073 

.0567 

.0041 

-.0745 

,590 

-.0956 

.0451 

.0541 

-.0051 

.770 

-.1104 

.0083 

,0055 

,0465 

.878 

-.1304 

-.0494 

-.0556 

-.1073 

tRFFFlHJ 

74.000 


74.000 


74.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  I NAAL-751  ) 


PAGE  1193 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » lO.QBO  ALPHA  ( m 8.180  Q(PSF)  = HB.910  PO/PSF  • 2119.2  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5860 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4306 

-.1145 

,3595 

.1046 

.ezo 

-.tai8 

.0104 

-.1995 

-.5380 

-mo 

-.134H 

.1091 

.0600 

-.0675 

.590 

-.1166 

.0985 

.0839 

.0374 

.770 

-.!3GS 

.0556 

.0545 

. 1 196 

.878 

-.1470 

-.0157 

-.0157 

-.0315 

BETA  [ p)  = lO.DBO  ALPHA  t 5)  = 0.270  Q(PSF)  = PO/PSF-  2119.2  RUN  NO  • 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5950 

*8530 

X/CML 

.050 

-.5454 

.1385 

.5155 

*1956 

.530 

-.0871 

.0597 

-.1657 

-.5541 

,4tO 

-.1133 

,1448 

.0944 

-.0399 

.590 

-.1058 

, I35S 

*1185 

.0856 

.770 

-.1315 

*0870 

,0860 

.1731 

.878 

-.1375 

*0094 

.0083 

,0104 

BETA  I 5)  = lO.OBD  ALPHA  t 6)  = 10.320  Q(PSF)  >»  M2.91D  PO/PSF  * 2119.2  RUN  NO  « 


SECTION 

C IlHAiN 

LND  CR  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

*5850 

.8530 

X/CML 

,050 

-,0835 

,4496 

,6581 

.2633 

.530 

. -.0410 

,1136  - 

.1105 

-.1972 

,410 

-.0726 

.1840 

,1336 

-.0073 

.590 

-.0695 

.1684 

*1557 

.1204 

,770 

-.1084 

*1199 

.1199 

.1964 

.878 

-.1137 

.0347 

,0356 

,0147 

(RFFFIR) 

7H.00D 


7H.00Q 


74.000 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) PACE  1 ISi* 


0A163  ORB 

MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

IRFFFIS)  I 03  FES  76  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF 

S 

3690.0000  SQ.FT.  XMRP 

s 

1076.7000 

IN,  XO 

mcH  - 

,170 

ELEVON  « 

,000 

LR£F 

a 

<♦74. 01 00  INCHES  YMRP 

s 

.0000 

IN,  YO 

BDFLAP  » 

,000 

SPO0RK  * 

85,000 

BREF 

a 

936.6800  INCHES  ZMRP 

St 

375,0000 

IN,  ZO 

PHI-N 

66.000 

THETAN  « 

35.000 

SCALE 

a 

.0H05 

PHi"M  * 

88,000 

THETAM  ^ 

35,000 

BETA 

( 

1)  » -10.090  ALPHA  ( 

u 

- ,010 

QtPSF) 

- H0.9H8  PO/PSF  - 21 I7.B 

RUN  NO 

• 75,000 

SECTION 

( IIHAIN  LND  GR  DR-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

,3100 

,5080 

,8530 

x/ctfl- 

.053 

-,6558 

-.5584 

-,6557 

-1,8510 

,830 

-,3347 

-.3936 

-,8663 

-.1670 

,410 

-.2048 

-.8705 

-.8186 

1085 

.590 

-,8873 

-,8073 

-.8831 

-,34G4 

.770 

-,3109 

-,8B94 

-.8881 

-.3458 

,870 

-.3431 

-,8979 

-.3052 

-.2979 

BETA  ( n = -10.080  ALPHA  t 2)  = 2.110  O(PSF)  * PO/PSF  - 3H7.8  RUN  NO  ■ 75. ODD 


SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.6530 

X/CML 

.050 

,830 

.410 

.590 

.770 

,878 

-,5795 

-.2693 

-,8473 

-,1624 

-.8804 

-.2651 

-.4464  - 

-.3416  - 

-.2853  - 

-.1551  - 

-.2895  - 

-.8452  - 

.5397  - 

,2848 

.1876 

.2400 

.8305 

,8410 

1 .0550 
-.0777 
-.1344 
-,2839 
-.2892 
-.2557 

*k  *■  ■ ■ 

^ ■ * 

BETA  t 1 J 

« -10, 

,080  ALPHA  t 3) 

»*  4, 

.100  OCPSF)  «>  48.940 

PO/PSF  « 2117.8 

RUN  NO  « 75.000 

SECTION  [ 

DMAIN 

LND  GR  OR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

,3100 

.5080 

,8530 

X/CML 

,050 

,830 

.410 

,590 

,770 

.870 

-,4966 

-.2193 

-,8830 

-.1031 

-.1480 

-.1820 

-,3798  - 
-.3104  - 

-,1831  - 

-.0936  - 

-,1610  - 
-,1831  - 

.4202 

.8068 

.1410 

,1904 

.1658 

.1694 

-,9528 
-.0349 
-.0849 
-.8229 
-.8230 
-. 1862 

OEIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY! 


DATE  17  MAY  70 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1193 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t I)  • -10.030  ALPHA  ( L)  = B.EIO  QtPSFI  ■ ‘♦2.9H8  PO/PSF  “ 8117. 8 RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

' .3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

-.4313 

-.3219 

-.3400 

-.0008 

-cfjiO 

-.1672 

-.31 14 

-.2125 

-.0280 

.410 

-.2083 

1403 

-.1094 

-.0400 

.590 

-.0789 

-.0242 

1241 

-.1608 

.770 

- . 0694 

-.0073 

lO'il 

-.1462 

.870 

-.0062 

-.1170 

-.1125 

-.1157 

BETA  ( IJ  = -10.030  ALPHA  ( 5)  = 8.880  QtPSFj  « H8.3H8  PO/PSF  - 8117,8  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3784 

-.2778 

-.2778 

-.5934 

.230 

-.1142 

-.3103 

-.2526 

-.0588 

.410 

1834 

-.1289 

-.1237 

-.0055 

.590 

-.0755 

.0219 

.0020 

-.0605 

,770 

-.0430 

.0020 

-.0398 

-.0566 

.878 

-.0482 

-.0262 

-.0608 

-.0514 

BETA  ( n «=  -10,080  ALPHA  I B>  » 10.350  QIPSFl  ■ HS-SRe  PO/PSF  ■ 8117.8  RUN  NO  « 

SECTION  I .IIMAIN  LND  GR  DR-I  OEPEMDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2977 

-.2254 

-.1971 

-.4422 

.230 

-.0514 

-.2705 

-.2369 

-.0072 

.410 

1069 

-.0060 

-.0964 

.0013 

.590 

-.0356': 

.0506 

.0785 

.0185 

' .770 

-.0094 

.0534 

.0398 

.0219 

.878 

-.0168 

.0261 

.0041 

.0114 

<RFFF15) 

75.000 


75.000 


75,000 


DATE  17  MAY  76 


TA8ULA7ED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  < NAAL-7B1  » 


PAGE  US3 


0AI63  ORB  MAtN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C B)  » -5.060  ALPHA  t I)  « .000  OtPSFJ  = M2.93S  PO/PSF  - 8117,7  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

.050 

-.6005 

-.5418 

-.5376 

-1.U57 

,530 

-.3071 

-.5019 

-.3773 

-.1705 

.mo 

-.8987 

-.5705 

-.5473 

-.1605 

.590 

-.1066 

-.1519 

-.5557 

-,5599 

.770 

-.1761 

-.5553 

-.5451 

-.5693 

.878 

1970 

-.5309 

-.5359 

-.5595 

BETA  t 8)  = -5.060  ALPHA  [ 8)  = 8.060  Q(PSF)  « 48.938  PO/PSF  - 8117.7  RUN  NO  “ 

SECTION  I MMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5418 

-.4956 

-.4673 

-.9199 

.530 

-.5615 

-.5355 

-.4169 

-.5018 

.410 

-.5775 

-.5555 

-.5470 

-.1037 

,590 

-.1449 

-.0819 

-.1585 

-,1935 

.770 

-,1570 

-.1570 

-.1951 

-.5331 

.879 

-.1458 

-.1606 

-.1073 

-.1669 

BETA  t 8)  * -5.060  ALPHA  ( 31  ■>  4,130  QtPSF)  - 43.938  PO/PSF  - 8117.7  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5BS0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4579 

-.4359 

-.3795 

-.6497 

.530 

-.8060 

-.4989 

-.3644 

-.0099 

.410 

-.8300 

-.5164 

-.5057 

-.0779 

.590 

-.1098 

-.0399 

-.0977 

-.1578 

.770 

-.0851 

-.0756 

-.1376 

-.1715 

.878 

-.0993 

-.1095 

-.1458 

-.1550 

(RFFF15) 

76.000 


76.000 


76.000 


GATE  17  HAY  76 


TASUtATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  > 


PACE  ns7 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  Sl^EACE 

8E'A  ( 21  >•  -S.QSO  ALPHA  I HI  » 6.190  Q(PSF)  = H2.932  PO/PSF  - 8117.7  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-1  OEPENDH'IT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-*3906 

-.4085 

-.3884 

-.5888 

.230 

1590 

-.4611 

-.3953 

-.0884 

.HIO 

-*1758 

-.1895 

-.e095 

-.0919 

.590 

-.0B53 

-.0189 

-.0137 

-.0504 

.770 

-.0568 

-.0158 

-.0474 

-.0589 

.878 

-*0653 

-.0463 

-.0810 

-*0874 

BETA  ( 81  = -5.060  ALPHA  ( S)  = B.850  QtPSF)  * i*8.938  PO/PSF  « 8117.7  RUN  NO  » 

SECTION  t llHAlN  LNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIAK.E  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.3244 

-.3750 

-.8633 

-.5185 

.830 

-.1306 

-.4097 

-.3518 

-.0556 

*410 

-.1127 

-.1390 

-.1538 

-.0591 

.530 

-.0253 

.0199 

.0452 

.0889 

.770 

-.0031 

.0294 

.0126 

.0526 

.878 

-.0189 

-.0021 

-.0242 

-.0305 

BETA  1 SI  * -5.060  ALPHA  ( 61  = 10.380  QCPSFl  “ 48.938  PO/PSF  • 8117.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( 11 HA IN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.8BU 

-.3063 

-.2123 

-*4493 

.230 

-.1070 

-.3566 

-.3073 

.0013 

.410 

-.0451 

-.0B91 

-.0902 

.0030 

.590 

.0450 

.0688 

.0985 

.0804 

.770 

.0524 

.0754 

.0744 

.1457 

.878 

.0314 

.0408 

.0288 

-.0010 

(RFFF151 

76.000 


76.000 


76.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-75I  ) 


PAGE  ll£3 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 3)  = .000  ALPHA  t I)  " .000  Q(PSFI  = MB. 905  PO/PSF  - 3117.7  RUN  NO  >“ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,58BH 

-.6157 

-,H654 

-.7637 

.230 

-.3131 

-.6577 

-.4812 

-.1727 

.HIO 

“.2711 

-.3036 

-.2963 

-.1606 

.590 

-.1597 

-.1093 

-,!8BD 

-.2037 

.770 

-.1313 

-.1523 

-.2059 

-.2606 

.878 

-.m92 

-.1776 

-.2122 

-.1734 

beta  t 3)  = .000  ALPHA  ( 2)  « 2.050  Q(PSF)  « H2.905  PO/PS^  » BM7.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5690 

-.5B91 

-.4278 

-.7141 

.230 

-.3330 

-.63^4 

-.5185 

-.1663 

.HID 

-.2234 

-.2035 

-.2940 

-.1593 

.590 

-.1222 

--0B3B 

-.0938 

-.1196 

.770 

-.0948 

-.DSD 

1307 

-. 1359 

.878 

-.1106 

-,1191 

-.1602 

-.1496 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 3)  = H.IOO  QtPSF)  - ^^,g05  P0/P5F  - 2117.7  RUN  NO  '• 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Blfl- 

,0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5522 

-.5343 

-.3765 

-.6673 

.230 

-.3210 

-.5037 

-.4975 

-.1401 

.410 

-.1662 

-.2398 

-.2493 

-.1487 

.590 

-.0705 

-.0515 

-.0431 

-.0418 

.770 

-.0526 

-.0389 

-.0641 

.0209 

.878 

-.0736 

-.0736 

-.1062 

-.1167 

(RFFFI5) 

77.000 


77.000 


77,000 


DATe  17  HAV  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( WAAL -751  ) 


PAGE  1199 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  * .000  ALPHA  t 4)  =*  6.190  Q(PSF)  * 42.905  PO/PSF  » 2117.7  RUN  NO  - 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5043 

-.4515 

-.3302 

-.5955 

.230 

-.2838 

-.5306 

-.4621 

-.0321 

.410 

1129 

-.1833 

-.1934 

-.0793 

.530 

-.0084 

-.0010 

.0157 

.0082 

.770 

-.0010 

.0147 

.0073 

.1191 

.878 

-.0308 

-.0316 

-.0475 

-.1013 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( 5)  = 8.250  QtPSFl  - 42.905  PO/PSF  * 2U7.7  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.3846 

-,33B5 

-.2777 

-.4558 

.230 

-.2431 

-.4705 

-.4066 

-.0536 

.410 

-.0618 

-.1425 

-.1425 

-.0158 

.590 

.0481 

.0502 

.0701 

.0752 

.770 

.0439 

.0607 

,0617 

.2048 

.878 

.0104 

.0072 

-.0052 

-.1174 

BETA  ( 3)  ==  .000  ALPHA  ( 6)  = 10.310  Q(PSn  » 42.905  PO/PSF  * 8U7.7  RUN  NO' * 

SECTION  ( 13HA1N  LND  GR  DR- 1 * DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3333 

-.2117 

1907 

-.3235 

.230 

-.2012 

-.4171 

-.3553 

-.0399 

.410 

-.0220 

-.0975 

-.0901 

‘ .0374 

.590 

,0900 

.0984 

.1215 

,'1285 

.770 

,0859 

.1079 

,1142 

.2668 

.878 

.0523 

.0401 

.0418 

-.1111 

(RFFF15) 

77.000 


77.000 


77.000  . 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7SI  ) 


PACE  1800 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 4)  » 5.050  ALPHA  { tJ  * -.010  QtPSF)  = 42.870  PO/PSF  ■ 2117.6  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  6R  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 07BQ 

.3100 

• 5830 

.8630 

X/CML 

,050 

-•7693 

-•S4E3 

-.4880 

-.7433 

,330 

-.7378 

-.6339 

-•1940 

•mo 

-•S351 

-•3191 

-.3333 

-.1838 

.590 

-•1S17 

-.0965 

-.0893 

-•0864 

• 770 

-•!0S1 

-.0840 

1 103 

-•0370 

.870 

-• 132S 

-•1391 

-.1533 

-.1037 

BETA  ( 4)  = 5.050  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSF)  - 42.870  PO/PSF  « 2117.6  RUN  NO  « 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

• 8530 

X/CML 

.050 

-•6968 

-•5370 

-.4303 

-.7104 

.230 

-.4330 

-.6716 

-•5906 

-.1693 

.410 

-•1881 

-.3680 

-.3796 

-.1383 

.590 

-.0736 

-.0588 

-,0357 

-.0453 

.770 

-•0673 

-.0430 

-.0546 

.0673 

.878 

-.0956 

-,0914 

-•1145 

-.I860 

BETA  t 4)  = 5.050  ALPHA  t 3)  = 4.120  QtPSF)  » 42.870  PO/PSF  = 2117.6  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

•5830 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5675 

-.4388 

-.3930 

-.5847 

• 330 

-.3857 

-.5833 

-.5066 

-.1400 

-410 

-.1390 

-.3165 

-.3370 

-.0814 

.590 

-.0310 

-.0310 

,0030 

-0047 

• 770 

-.0343 

-.0031 

-.0084 

.1365 

•870 

-•0567 

-.0567 

-.0746 

-.3007 

tRFFF15) 

78.000 


78.000 


78.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-TSl  ) 


PAGE  laoi 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  ( HJ  • 5,050  ALPHA  ( 4)  « 6.1B0  Q(PSF)  » 42.870  PO/PSF  ■ 2117.6  RUN  NO  « 

SECTION  < IIHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5314 

-.2720 

-.2351 

-.3790 

.230 

-.3174 

-.4913 

-.4102 

-.1179 

.410 

-.0866 

-.1581 

-,1624 

-.0349 

.590 

.0242 

.0273 

.0547 

,0445 

.770 

,0115 

,0347 

,0360 

. 1655 

.878 

-.021! 

-.0295 

-.0337 

-.  1487 

BETA  ( 4J  ” 5,050  ALPHA  t 5)  “ B.B50  QIPSF)  - 42.870  PO/PSF  - 2U7.6  RUN  NO  " 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

-5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4043 

-.0063 

.0483 

-.1230 

.230 

-.2506 

-.4138 

-.3264 

-.0936 

.410 

-.0400 

-.1032 

-.0853 

,0513 

.590 

.0726 

.0820 

.1105 

.1083 

.770 

.0473 

.0736 

.0820 

.2016 

.078 

.0063 

-.0010 

.0000 

-.1021 

BETA  { 4)  = 5.050  ALPHA  ( 61  » 10.310  QtPSFl  = 42.870  PO/PSF  - 2117.6  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2496 

,0989 

.2286 

,0514 

.230 

-.2138 

-.3554 

-.2496 

-.0453 

.410 

.0010 

-.0505 

-.0232 

.1291 

.590 

.1135 

.1410. 

; .1589 

.1791 

.770 

.0789 

.1115 

. 1200 

.2587 

.078 

.0336 

.0283 

.0294 

-.0432 

IRFFFIB) 

78.000 


78.000 


78.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-731  ) 


PADS  180G 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 5)  =»  10.  ISO  ALPHA  ( 1)  " .000  QCPSF)  « <»B.075  PO/PSF  - S117.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( IlMAIN  LNO  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7370 

-.3322 

-.3430 

-.5538 

.230 

-.H573 

-*6065 

-.5235 

-.2072 

.HIO 

-.1861 

-.2712 

-.2817 

-.1607 

-590 

-.0683 

-.0030 

-.0589 

-.0814 

.770 

-.0694 

-.0662 

-.0715 

.0209 

-878 

-.1009 

-.1209 

-.1282 

-.2176 

BETA  ( 5)  « 10. ISO  ALPHA  ( 5)  » S.060  QtPSF)  = RS.075  PO/PSF  - S117.B  RUN  NO  » 

SECTION  t IlMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5914 

-.1494 

-.DBtO 

-.3403 

,230 

-.41 15 

-.5578 

-.4515 

-.1747 

.410 

-.1399 

-.2168 

-.2052 

-.0711 

.590 

-.0158 

-.0200 

.0062 

-.0090 

.770 

-.0379 

-.0231 

-.0179 

.0967 

.878 

-.0779 

-.0915 

-.0905 

-.1947 

BETA  ( 5)  = 10. ISO  ALPHA  ( 31  = 4.130  QtPSF)  * 4S,S75  PO/PS^  » 2117.0  RUN  NO  ■* 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4014 

.0945 

.1930 

-.0814 

.230 

-.3657 

-.5286 

-.3920 

-.1434 

.410 

-.1030 

-.1776 

-.1398 

.0219 

.590 

.0346 

.0472 

.0651 

.0788 

.770 

-.0084 

.0188 

.0314 

. 1576 

.878 

-.0694 

-.0630 

-.0578 

-.1408 

1 


IRFFFIS) 

79.000 


79.000 


79.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1803 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { 5)  - lO.iaO  ALPHA  ( » 6.170  Q(PSF)  ° H2.B75  PO/PSF  - 8117.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

.050 

-.2429 

.2553 

.3278 

-.0038 

.230 

-.3681 

-.5269 

-.4080 

1366 

.410 

-.0925 

-.1462 

-.U15 

.0772 

.590 

.0556 

.0735 

.t05l 

.1479 

.770 

-.0042 

.0409 

.0630 

.2511 

.878 

-.0704 

-.0505 

-.0505 

-.1972 

BETA  ( 5)  = 10.180  ALPHA  < 5)  « 8.8H0  Q(PSF)  ■>  48.87S  PO/PSF  = 8117.8  RUN  NO  » 

SECTION  C IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.SBBO 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0747 

.4409 

,4990 

.0924 

.230 

-.3200 

-.4650 

-.3590 

-.1021 

.410 

-.0578 

-.0999 

- . 0694 

. 1220 

.590 

.0809 

.1062 

.1398 

.1892 

.770 

.0125 

.0620 

,0862 

.2854 

.870 

-.0536 

-.0399 

-.0337 

-.1904 

BETA  t 5)  = 10. ISO  ALPHA  C 6)  = 10.370  QtPSF)  = MB. 875  PO/PSF  » 8117.8  RUN  NO  - 

SECTION  t I) MAIN  LND  GR  DR- I DCT^NDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.0947 

.5017 

.6108 

,1895 

.230 

-.2581 

-.3929 

-.2886 

-.0591 

.410 

- . 0074 

-.0506 

-.0232 

. 1688 

.590 

, 1211 

. 1442 

,1789 

.2290 

.770 

.0410 

.0916 

, 1 147 

.3035 

.870 

-.0358 

-.0158 

-.0116 

-.159! 

IRFFF15J 

79,000 


79.000 


79.000 


PACS  180‘> 
tRFPnS)  ( 03  FEB  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2630.0000 

SQ.FT, 

XMRP 

= 1076.7000 

IN,  XO 

MACH 

a 

.170 

ELEVON  n 

.000 

LREF  = 

H74.8100 

INCHES 

YMRP 

*=  .0000 

IN.  YO 

BDFLAP 

B 

.000 

SPOBRK  »» 

25.000 

GREF 

936.6000 

INCHES 

ZKRP 

* 375.0000 

IN.  30 

PHI-N 

B 

66.000 

THETAN  » 

50.000 

SCALE 

.0405 

PHl-M 

■* 

SB. 000 

THETAM  « 

50.000 

BETA  ( 

n =»  -10. 

no  ALPHA  ( 

n " .010 

QtPSFJ  - 42.897 

PO/PSF  « am.l  RUN 

NO 

* 80.000 

SECTION 

( HMAIN  \ 

LND  GR  DR 

l-I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.1767 

-.1441 

1346 

-.2125 

.530 

1777 

-.1977 

-.2051 

-.2298 

.410 

-.2156 

1535 

-. 1977 

-.2970 

.590 

-.2819 

-.2955 

-.3208 

-.4212 

.770 

-.3302 

-.3176 

-.3502 

-.4091 

.878 

-.3576 

-.3471 

-.3723 

-.2976 

BETA  I n * -tO.no  ALPHA  ( ■■  S.OBO  QtPSF)  ° HS.897  PO/PSF  » 8117.1  RUN  NO  - 00.000 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0T60 

.3100 

.6820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1379 

-.0989 

-.0789 

-. 1747 

.230 

1242 

-.1379 

-.1473 

-.1488 

.410 

1494 

-.1158 

-.1484 

-.2385 

.590 

-.2073' 

-.2431 

-.2631 

-.3553 

.770 

-.2568 

-.2578 

-.2947 

-.3620 

.878 

-.2073 

-.2820 

-.3326 

-.2936 

BETA  ( n = -10.no  ALPHA  t 3)  « *4.110  Q(P5F)  - *48.897  PO/PSF  “ 5117.1  RUN  NO  ■ 60.000 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1408 

-.0735 

-.0420 

-.2019 

.230 

-.0462 

-.0093 

-.1103 

-.0960 

.410 

-.1166 

-.0830 

-.0914 

-.1744 

.590 

-.1425 

-.1954 

-.2059 

-.2846 

.770 

-.1785 

-.2007 

-.0405 

-.2784 

.870 

-.2091 

-.2031 

-.2732 

-.2469 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 0AI63  t NAAL-75t  i 


page;  iao5 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  < n » -10.110  ALPHA  t 4)  = 6.180  QtPSF)  <•  48.897  PO/PSF  - 3117.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

*050 

--2B92 

-.2703 

-.7127 

*23D 

* t993 

-.0063 

-.1100 

-.0176 

,mo 

-*e093 

-.1641 

-.0137 

-.0055 

,590 

“-1993 

-.0662 

-.0915 

-.1194 

.770 

“ . 0B73 

-.0904 

-.1535 

-.1735 

*870 

“,0310 

-.1108 

-.1556 

-.1578 

BETA  ( 1)  = -10. no  ALPHA  ( 5)  = 8.260  Q(PSF)  « 42.897  PO/PSF  «■  2117,1  RUN  NO  “ 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5969 

-.3100 

-.2344 

-.6019 

.230 

.!878 

.1616 

-.0504 

-.0314 

.410 

-.2091 

1976 

.0146 

.0219 

.590 

-.1818 

-.0137 

.0073 

-.0021 

.770 

-.0557 

-.0126 

-.0441 

-.0399 

.878 

-.0567 

-.0336 

-.0799 

-.0820 

BETA  [ n = -10. UO  ALPHA  t B)  = 10.370  OtPS^)  ■ 48.897  PO/PSF  * 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  C DHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5224 

-.2575 

-.1324 

-.3934 

.230 

.2210 

.2396 

-.0158 

,0254 

.410 

-.1566 

-.1692 

.0367 

.0593 

.590 

-. 1240 

.0420 

.0672 

.0599 

.770 

-.0063 

,0451 

.0220 

.0535 

.078 

-.0116 

.0136 

-.0189 

-.0*47 

tRFFFlB) 

80.000 


80.000 


80.000 


DATE  t?  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  t NAAL-7SI  I 


PAGS  1803 


0AI63  ORS  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


tRrms) 


BETA  t B)  » -5.060  ALPHA  « 11  « .000  QtPSF)  » HB-SHB  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  ■ 81.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

<0760 

.3100 

.5920  .8530 

X/CML 

<050 

-<5670 

-.3935 

-<4931  -1.03B4 

.530 

<0988 

-.2571 

-,2810  -<5107 

.410 

-<3H49 

-.5765 

-<1403  -.1562 

.590 

-<5166 

-.1850 

-.2103  -.1969 

.770 

-.1609 

-.5154 

-.5039  -.3175 

.B78 

- < 1 9B7 

-.5397 

-.5915  -.5744 

BETA  ( a)  « -5.QB0  ALPHA  t 2)  » 2.050  QtPSF)  « 42.948  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  - 81.000 

SECTION  ( I) MAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

<0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5965 

-.3886 

-.4552 

-.3131 

<530 

<1144 

-.1059 

-.5568 

-.1330 

<410 

-.3545 

-.3056 

-<1353 

-<0899 

<590 

-.5006 

-<  1449 

1607 

-.1536 

.770 

-,1061 

-,1460 

-.2537 

-.5589 

,878 

-.1550 

-.169! 

-.5415 

-.5247 

BETA  C 2)  = -5.060  ALPHA  t 31  = H.130  QtPSF)  = 42.948  PO/PSF-  2U7.0  RUN  NO  - 81.000 

SECTION  t DMA  IN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5295 

-.3478 

-.3414 

-.6985 

.230 

.1185 

,0409 

-.1628 

-,0405 

.410 

-.2955 

-.2945 

-.1114 

-.0572 

.590 

1691 

-<0907 

-.0914 

-.0882 

.770 

-.0630 

-.0893 

1513 

-.1410 

.878 

-.0819 

-.1103 

-.1818 

-.1796 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 
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^ s 

is 


BETA  C SI  -5.060  ALPHA  { 
SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-l 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

6.1B0  QtPSF)  = MB*S48  PO/PSF  • 2117,0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.4754 

-.3212  - 

.2498 

-.5976 

.230 

.1217 

.1805  - 

.0609 

-.0468 

.410 

-.2655 

-.2918  - 

.0029 

-.0210 

.590 

-.1280 

- . 0546  - 

.0420 

-.0141 

.770 

-.0252 

- . 0462  - 

.0777 

-.0126 

.B78 

-.0483 

-.0661  - 

. 1091 

-.1070 

BETA  t 2) 

= -5. 

.070  ALPHA  t 5) 

“ € 

SECTION  ( 

IIHAIN 

LNO  GR  DR- 

I 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

- . 3662 

-.2330  - 

.1962 

-.6216 

.230 

.1468 

*1947 

.0307 

-.0090 

.410 

-.2256 

-.2508  - 

.0504 

.0271 

.530 

-.0619 

-.0042 

.0136 

.0495 

.770 

,0160 

-.0031  - 

.0252 

.1122 

.870 

-.00B4 

-.0203  - 

*0661 

-.0420 

BETA  t 2) 

= -5. 

070  ALPHA  C 6) 

^ U 

SECTION  I 

UflAlN 

LND  GR  DR- 

1 

Y/BHL 

.0750 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2918 

-.1658  - 

.1365 

-.5974 

.230 

.1720 

.2239 

.1301 

.0546 

.410 

-.1879 

-.2036  - 

.0021 

.0839 

.590 

.0041 

.0440 

.0702 

.1097 

.770 

.0713 

.0461 

.0325 

.2093 

.878 

.0390 

.0157  - 

.0157 

■ .0189 

*250  QIPSn  - H2,3HB 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  » 2117*0 


RUN  NO 


.330  QtPSF)  • H2,9^S 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


21 17.0 


RUN  NO 


{RFFF16I 

Bl.OOO 


BUOOO 


ei.ODD 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  ISOQ 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  t 31  »»  .000  ALPHA  ( IJ  » .000  Q(PSF)  ■ «.935  PO/PSF  - S117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.05G 

-,5292 

-.4229 

-.4724 

-.9510 

*230 

.0430 

.0020 

-.1525 

-.1108 

,mo 

-.4387 

-.4229 

-.1999 

-.1211 

.590 

1841 

-.1808 

-.1652 

-.1436 

*770 

-,tl57 

-.1694 

-.2230 

-.2009 

.878 

-.143! 

-.1862 

-.2546 

-.2556 

BETA  ( 3)  - .000  ALPHA  t 2J  « 2.060  QtPSFJ  - H2.93S  PO/PSF  ■ 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4974 

-.4112 

-.4038 

-.8092 

.230 

.0209 

.1124 

-.0683 

-.1159 

.410 

-.4306 

-.4270 

-.1914 

-.0935 

.590 

-.1472 

-.1409 

-.1170 

-.0745 

.770 

-.0789 

-.1304 

-.1556 

-.0526 

.878 

-.1115 

-.1472 

-.1925 

-.1030 

BETA  t 31  * .000  ALPHA  t 3)  = 4.120  QIPSFl  = 42.935  PO/PSF  - 2II7.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5066 

-.3786 

-.3240 

-.8000 

.230 

.0073 

.1247 

.0183 

-.0967 

.410 

-.4184 

— . 3995 

-.1405 

-.0416 

.590 

-.1007 

-.0954 

-.0650 

-.0193 

.770 

-.0388 

-.0912 

1038 

.0733 

.879 

-.0765 

-.1174 

-.1447 

-.1405 

1 


(RFFF161 

92.000 


82.000 


62.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  ) 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  t 3)  « .ODD  ALPHA  t 41  = 6.190  Q(PSF)  * 4S.935  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

.050 

H 4995 

-.3550 

-.5895 

-.7365 

,530 

.0188 

.1373 

.0775 

-.0557 

.LflO 

-.4069 

-.3639 

-.0905 

.0081 

.590 

- . 0485 

-.0503 

-.0055 

.0355 

.770 

.0083 

-.0461 

-.0440 

.1667 

.B78 

-.0594 

-.0713 

-.1007 

-*1835 

BETA  I 31  = .000  ALPHA  1 5)  = 8.250  QtPSF)  * 42.935  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4013 

-.5573 

-.5345 

-.5637 

.530 

.0398 

.1617 

.1144 

.0374 

.410 

-.3959 

-.3567 

-.0450 

.0598 

.590 

.0010 

-.0094 

.0409 

.0960 

.770 

.0503 

-.0156 

.0050 

.5335 

.878 

.0167 

-.0594 

-.0641 

-.1754 

BETA  I 3)  = -.010  ALPHA  ( 61  = 10.340  QtPSFl  *>  42.935  PO/PSF  » 2117.0  RUN  NO  = 

SECTION  ( DMAIN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3355 

-.1008 

-.1885 

-.3951 

.530 

.0703 

. 1951 

. 1586 

.0095 

.410 

-.3690 

-.5733 

.0155 

.108! 

.590 

.0409 

.0583 

,0914 

.1547 

.770 

.0885 

.0551 

.0483 

.5955 

.878 

.0556 

.0065 

-.0500 

-.1419 

[RFFFIBI 

82.000 


82.000 


82.000 


DAT^  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-7SI  ) 


PACE  ISIO 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( Hi  = S.050  ALPHA  ( M - .000  QtPSFI  « H2.9I7  PO/PSr  - 2117,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7519 

-.5006 

-.4080 

-,8954 

.230 

-.1H62 

.0556 

-.0109 

-.1314 

.mo 

-.6383 

-.5374 

-.2051 

-.1055 

,590 

-.1403 

-,IB5l 

-,ieao 

-.0780 

.770 

-.0908 

-. 1462 

-.1556 

.0094 

.878 

-.1388 

-.1630 

-.1998 

-.2240 

BETA  1 H)  » 5.050  ALPHA  f 2J  ■ 2.090  QCPSF)  - N2.9I7  PO/PSF  ■ 2117.0  RUN  NO  « 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6923 

-.4500 

-.3688 

-.8454 

.230 

-.1328 

.0705 

.0199 

-.0816 

.410 

-.6312 

-.4974 

-.1612 

-.0643 

.590 

-.1117 

-.1285 

-.0674 

-.0297 

.770 

-.0685 

-.1159 

-.1043 

.1179 

,878 

-.1054 

-.  1264 

-.1633 

-.2690 

BETA  » = 5.050  ALPHA  ( 3)  =>  W.INO  Q(PSF»  » M2. 917  PO/PSF  » 2117.0  RUN  tW  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPONENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5742 

- . 3SB4 

-.3422 

-.6582 

.230 

-.1123 

.0944 

.0492 

-.0262 

.410 

-.6015 

-.4524 

-.1144 

-.0030 

.590 

-.0787 

-.0840 

-.0220 

.0271 

.770 

-.0367 

-.0714 

-*0546 

, 1782 

.878 

-.0714 

-.0871 

-.1218 

-.2530 

IRFFF16) 

83.000 


es.ooo 


63.000 


DATE  17  HAY  76 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAI.-75I  ) 


PAGE  tail 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  OODR  INNER  SURFACE 

BETA  ( » 5.050  ALPHA  I H)  » 6. BOO  Q(PSn  “ 4S.917  PO/PSF  - 3117.0  RUN  NO  «> 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4603 

-.2953 

-.3006 

-.4209 

.230 

-.0746 

,1313 

.0892 

.0116 

-mo 

-.5601 

-.3857 

-.0546 

.0523 

,590 

-.0399 

-.0357 

.0367 

.0771 

,770 

-.0136 

-.0315 

-.0084 

.2137 

,878 

-.0494 

-.0504 

-.0809 

-.2112 

BETA  ( 5.050  ALPHA  ( 5)  = 8.300  QtPSFJ  - H3.917  PO/PSF  - 3117.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5BB0 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3014 

-.1586 

-*1176 

-.1140 

.230 

-,0241 

.1732 

. 1407 

.0305 

.410 

-.5170 

-,3183 

,0083 

.0839 

,590 

-.0031 

.0188 

.0913 

.1236 

,770 

.0031 

.0034 

,0356 

.2332 

.878 

-.0399 

-.0199 

-.0347 

1354 

BETA  f HI  = 5.050  ALPHA  t 6)  = 10.330  QIPSF)  *»  43.917  PO/PSF  ■ 3117.0  RUN  NO  « 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,1375 

-,0073 

.0555 

.0477 

.230 

,0020 

.2206 

*1968 

.0667 

,410 

-.4974 

-.2592 

,0818 

. 1338 

,590 

.0199 

,0633 

. 1416 

. 1648 

.770 

.0041 

.0492 

.0723 

.2465 

*878 

-.0388 

.0125 

-.0031 

-.0682 

(RFFFIBJ 

B3.000 


83.000 


83.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  1 NAAL-75I  ) 


PAGE  ISIS 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  (5)  » 10. no  ALPHA  t 11  - .030  Q(PSF)  - 42.903  PO/PSF  • 2117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DMAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6313 

-.4550 

-.4667 

-,6814 

-.5066 

,006? 

-.0430 

-,1001 

.410 

-.6554 

-.4834 

-.1804 

-.1053 

,590 

!4H7 

-,1579 

-.oasD 

-.0709 

.770 

-.1115 

-.1557 

-.1115 

,0691 

,879 

-.155! 

-.1395 

-.1741 

-.5517 

BETA  t 5)  = 10. 110  ALPHA  t 21  = 2.060  QIPSFl  » 42.903  PO/PSF  = 2117.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4559 

-.5177 

-.5085 

-.3160 

.530 

1746 

.0693 

.0530 

-.0693 

.410 

-.6470 

-.4175 

-.0957 

-,0435 

.590 

-.1146 

-.0756 

-.0189 

-.0107 

,770 

-.1146 

-.0747 

-.0655 

,1103 

.078 

-, 1588 

-.0990 

-.1335 

-,5561 

BETA  I 51  = 10.110  ALPHA  ( 3?  = 4. 130  QIPSFl  * 42.903  PO/PSF  » 2117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/CKL 

,050 

-.5593 

.0515 

,1593 

-.0366 

.530 

-.1346 

.1514 

.1156 

-.0145 

,410 

-.6469 

-,367! 

-,0031 

.0409 

,590 

-.0909 

-.0336 

.0555 

,0685 

,770 

-.1510 

-.0368 

-.0531 

.1481 

,878 

-,16B3 

-.0684 

-.0936 

1665 

tRFFFlS) 

04.000 


84 . 000 


84.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  • 0AI63  ( NAAL-751  1 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 51  = 10.110  ALPHA  ( HI  - 6.210  Q(PSF)  ■ 42,903  PO/PSF  » 2117,1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0916 

.1881 

.3043 

.0738 

.230 

1231 

.2236 

.2088 

.0513 

.410 

-.6895 

-.3737 

*0568 

.1273 

.590 

102! 

-.0137 

. lQ4t 

. 1584 

.770 

-* 1516 

-.0021 

.0178 

.2441 

.07B 

-.1905 

-.0389 

-.0789 

-.1950 

BETA  ( 5)  = 10.110  ALPHA  t 5)  = B.260  QIPSFI  ■ 42.903  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  * 

SECTION  I n MAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0473 

.3457 

.3768 

.!324 

.230 

-.1273 

.2627 

.2503 

.0709 

.410 

-*6893 

-.3494 

.0852 

,1549 

.590 

-,1052 

.0073 

*1304 

.1841 

.770 

-.1800 

.0234 

*0431 

.2897 

.078 

-.2063 

-*0168 

-.0621 

-.1978 

BETA  ( 5)  = 10.110  ALPHA  t 61  = 10.340  QlPSFl  * 42.903  PO/PSF  » 2117.1  RUN  NO  - 

SECT40N  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.1991 

.5034 

*5407 

.2284 

.230 

-.0061 

.3005 

*2943 

.1218 

.410 

-*6460 

-.3025 

*1201 

,1941 

.590 

-.0851 

*0377 

.1640 

,2164 

*770 

-.1859 

.0650 

.0745 

*3202 

.878 

-* 1996 

*0136 

-.0368 

-*1786 

(RFFFIBI 

64.000 


84.000 


84.000 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE  (RFFF17)  ( 03  FEB  76  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

E69D.OOOO 

SQ.FT. 

XHRP 

a 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  » 

-170 

ELEVON 

» 

.000 

LREF 

INCHES 

YMRP 

EC 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  « 

.000 

SPDBRK 

m 

25.000 

SREF 

936.6800 

INCHES 

ZMRP 

= 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  - 

66.000 

THETAN 

a 

65.000 

SCALE 

s 

,0405 

PHl-M  • 

3B.Q0D 

THETAM 

St 

65.000 

BETA 

( 

n = -JO. 

DO  ALPHA  < 

n 

.010 

QtPSF)  » 4S.S40 

PO/PSF  ■ 8117,5  RUN  NO 

• 85.000 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1988 

-.1736 

-.1651 

-.5591 

.530 

--1951 

-. 1956 

-.5593 

-.5557 

,410 

-.5519 

-.5177 

-.5461 

-.5815 

,590 

-.3334 

-.5556 

-.5851 

-.4040 

.770 

- , 3545 

-.5903 

-.5977 

-.3734 

.B70 

-.3461 

-.5840 

-.3366 

-.5914 

BETA  ( n = -10.100  ALPHA  ( 2)  = g.llO  QtPSFl  = HS.940  PO/PSF  = 2117.8  RUN  NO  “ 85.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

1450 

-.1157 

-.1010 

-.1988 

.530 

-. 1305 

-.1357 

-.1799 

-.1715 

.410 

1705 

-.1578 

-.1073 

-.5333 

.590 

-.5850 

-.5073 

-.5309 

-.3531 

.770 

-.5788 

-.5378 

-.5673 

-.5908 

.878 

-.5755 

-.5465 

-.3050 

-.5610 

BETA  ( n = -10.100  ALPHA  ( 31  = 4.170  QtPSFl  - 42,940  PO/PSF**  2117.2  RUN  NO  « 65.000 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3443 

-.3138 

-.5195 

-.8466 

.530 

-.3465 

-.1917 

-.1157 

-.0418 

.410 

-.1535 

.0956 

-.0179 

-.0504 

.590 

-.3033 

-.0063 

-.0948 

-.1333 

.770 

-.1980 

IBSS 

-.1835 

-.1706 

.878 

-.1990 

-,5106 

-.5564 

-.1095 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAU-751  J 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t U « -10.100  ALPHA  ( 41  » 6.B30  Q(PSF)  ■=  42.940  PO/PSF  - 2117.2  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

-,3497 

-.2544 

-.4335 

-.7439 

*E30 

-.2481 

-.1204 

-.0660 

-.0141 

.mo 

-.0523 

.1102 

.0460 

.0013 

*590 

- . 2555 

-.0400 

-.0241 

-.0507 

*770 

-*1277 

-.1267 

-.1194 

-.091  I 

.878 

-.1288 

1560 

-.1022 

-.1413 

BETA  I n » -10.100  ALPHA  ( 5)  » 0.300  (KPSFJ  - 42.940  PO/PSF  - 2U7.2  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3858 

-.2264 

-.3271 

-.7559 

.230 

-.0021 

-,0713 

- 0461 

.0013 

.410 

.0146 

.1373 

.1236 

.0718 

.590 

-.1939 

.0083 

.0712 

.0563 

,770 

-.0671 

-.0723 

-.0419 

-.0010 

.870 

-.0744 

-.1069 

-.1363 

-.1101 

BETA  ( n «=  -10,110  ALPHA  ( 61  = 10.360  Q(P5F)  ■ 42.940  PO/PSF*  2117,2  RUN  NO  * 

SECTION  t 11 MAIN  UNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/tJHL 

.0760 

.3100 

,5BS0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3767 

1941 

-.2130 

-.5579 

.230 

, 1279 

.0450 

.0282 

.0770 

.410 

.0723 

.1720 

.1615 

.1140 

.590 

1343 

,0440 

.1143 

.1045 

.770 

- . 0084 

-,0241 

.0178 

.1017 

.878 

-.0283 

-.0629 

-.0839 

-,0420 

(HFFF171 

85.000 


85.000 


85.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  T^RESSURE  DATA  - 0AI63  WAAL-73 J ) 


FA6E  ISIQ 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( 2)  = -5.060  ALPHA  C M « 

SECTION  ( MMAIN  LND  GR  DR-I 


.010  QtPSn  ^ 42.935 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.0530 

y/CML 

.050 

-.5968 

-.4094 

-.5989  - 

•1 .0890 

.530 

-.3675 

-.2869 

-.2555 

1858 

.mo 

-.0712 

-.0073 

-.0523 

-.1171 

.590 

-.3309 

-.1581 

1290 

-.1446 

.770 

-.2282 

-.2513 

-.2471 

-.2314 

.878 

-.2293 

-.2743 

-.3172 

-.2722 

BETA  ( 2) 

= -5. 

060  ALPHA  ( 2) 

a £ 

SECTION  r 

UMAIN 

LND  GR  DR-I 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5331 

-.3547 

-.5236  - 

1.0174 

.230 

-.1005 

-.5088 

-.1647 

1019 

.mo 

-.0325 

.0530 

-.0021 

-.0692 

.590 

-.5875 

-.1291 

-.0829 

-.1053 

.770 

1755 

-.2099 

-.1089 

-.1553 

.078 

I79H 

-.2319 

-.5718 

-.2571 

.150  Q(PSn  » HB.93S 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA  ( 5>  = -5.060  ALPHA  ( 3)  =» 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-l 


H.ISO  QCP5D  « H2.935 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 5117. 0 


RUN  NO 


PO/PSF 


5117.0 


RUN  NO 


PO/PSF 


5117.0 


RUN  NO 


y/BHU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4797 

-.3009 

-.4313 

-.8630 

.230 

.0115 

1336 

-.0999 

-.0193 

.410 

-.OHIO 

.0536 

.0339 

-.0565 

.590 

-.5504 

-.0957 

-.0284 

-.0455 

.770 

-.1583 

1673 

1241 

-.0705 

.870 

1389 

1936 

-.5250 

-.5114 

tRFFFl?) 

66.000 


B6.Q00 


88.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  « NAAL-751  ) 


PAGE  IS17 


DA  1 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 2)  « -5.060  ALPHA  t m - 6.210  Q(PSF)  « P2.932  PO/PSF  - 2117,0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8788 

-.3346 

-.7483 

-S30 

.1398 

-.0316 

-.OIS6 

.0013 

,^10 

.asm 

.0387 

.0809 

.0S54 

.590 

“.S1S5 

-.0579 

-0S94 

.oseo 

,770 

-.0999 

-. I3HI 

-.0631 

,0494 

.878 

-,U47 

-.isee 

-.1789 

-.166S 

BETA  ( 2)  = -5.060  ALPHA  ( 5)  = 8.270  QtPSFl  « H2.932  PO/PSF  * 2117.0  • RUM  NO  * 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

050 

-.3714 

-.S0B3 

-.5556 

-.6680 

.330 

. 1963 

.0304 

.0999 

.0550 

.410 

.0546 

.1503 

.1156 

.0709 

.590 

1799 

-.0189 

.0850 

.0854 

.770 

-.0601 

-.0831 

-.0031 

.1546 

,B78 

-.0768 

-,1583 

-.1357 

-.0989 

BETA  t 2)  » -5.060  ALPHA  t 61  * 10.350  QtPSF)  « R2.932  PO/PSF  •>  2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  1 DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5963 

-.1555 

-.1050 

-.6311 

.530 

.5385 

.5005 

.1057 

.0857 

.410 

.0861 

. 1638 

. 1607 

. 1340 

.530 

-.1410 

.0565 

.1344 

.1374 

.770 

-.0189 

-.0347 

.0535 

.5447 

,878 

-.0356 

-.0865 

-.0875 

-.0714 

(RFFF17J 

86.000 


86.000 


86.000 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-7SI  » 


PACE  lgl0 


0A163  ORB  MAIN  OEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 1)  ■ .000  QCPSF)  » HS.8B5  PO/PSF  « 8117.0  RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820  .8530 

X/CML 

,050 

".39B5 

-.5434  -1,0102 

-.oaic 

-.1731 

-.0955  -.0795 

.mo 

-.La92 

-.0105 

-.0109  -.076! 

,590 

".392it 

1857 

-.0839  -.0967 

.770 

“.Sti44 

-.2539 

-.1899  -.1080 

.878 

-.2408 

-.2822 

-.3000  -.2864 

BETA  I 3J  -=  .000  ALPHA  I 2)  = 2.0B0  QIPSF)  - HS.0B5  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  UNO  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5061 

-.3722 

-.4649 

-.9308 

.230 

.0874 

-.0422 

.0010 

-.0016 

,410 

-.0791 

.0242 

.0147 

-.0304 

,590 

-.3827 

-.1486 

-.0337 

-.0304 

.770 

-.2203 

-,21B1 

-.1297 

.0073 

.070 

-.2193 

-.2594 

-.2594 

-.2572 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  I 3)  = H.ltO  Q(PSF)  » ^2.8a5  PO/PSF  « 2117.0  RUN  NO- 


SECTION 

( UMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4611 

-.3664  - 

.3864 

-.8981 

.230 

.1410 

.1220 

.0883 

-.0522 

.410 

-.0642 

.0578 

.0526 

.0185 

.590 

-.3695 

-.1137 

.0199 

.0203 

-770 

-. 1853 

-.1758  - 

.0042 

.1073 

.878 

-.1874 

-.2211  - 

.2253 

-.2274 

tRFFF17) 

67.000 


87.000 


87.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI83  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1819 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  1I<U<)ER  SURPACE 


, BETA  t 31  •*  .000  ALPHA  ( H)  » 6.180  Q(PSF1  « H8,e85  PO/PSF  ■ 3117.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( DHAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3439 

-.3050 

-.7834 

,830 

, 151H 

.1796 

.1377 

.0030 

.mo 

-.0458 

.0925 

.0946 

.0588 

.590 

-.3498 

-.0786 

,0735 

.0685 

.770 

-.1504 

-.1893 

-.0326 

.1958 

,078 

-.1478 

-.1735 

-.1893 

-.8345 

BETA  ( 3)  » .000  ALPHA  t 51  » 0.390  QtPSF)  » 48.8BS  PO/PSF  •>  3117.0  RUN  NO  • 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.3964 

-.8986 

-.8534 

-.5573 

.830 

. 1698 

.8188 

.1796 

.0685 

.410 

-.0810 

.1335 

.1440 

.1168 

.590 

-.3354 

-.0884 

.1808 

.1383 

.770 

-.1157 

-.0858 

.0167 

.8584 

.078 

-.1115 

-.1304 

1440 

-.8303 

BETA  ( 31  « .000  ALPHA  ( 61  = 10.330  QtPSF)  * ‘«8.§S5  PO/PSF  • 3117.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  OR-l’  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

X/CHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

.050 

-.3635 

-.8301 

-.2091 

-.3811 

.830 

.1870 

.2498 

.8889 

.1870 

.410 

.0104 

.1753 

. 1933 

.1549 

.530 

-.3815 

.0185 

.1659 

.'1030 

.770 

-.0935 

-.0458 

.0608 

,3130 

.078 

-.0851 

-.0893 

-.1051 

-.1996 

Q,  ^ 

Ci  tp- 


tRFFFl?) 

67.000 


67.000 


87.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  J 


PACE  laao 


OA1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  CRFFFI7) 

BETA  t H)  * 5.050  ALPHA  t U ■«  .000  QIPSF)  » HB.BBS  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  - 0B.OOO 

SECTION  t DHAIN  UNO  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

*050 

-.678.1 

-.5101 

-,H68l 

-.9936 

*530 

*0572 

*0933 

.0450 

-.0950 

.H\Q 

-.1889 

.0031 

-.0010 

-*0365 

.590 

-.5686 

1879 

-.0315 

-.0399 

*770 

-.2991 

-.2383 

-.1427 

*0524 

*878 

-.2802 

-.2928 

-*3191 

BETA  ( m = 5.050  ALPHA  t 2)  = 8.090  Q'PSFJ  » ^^,9B3  PO/PSF  » 2117,1  RUN  NO  • 08.000 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6901 

-.4688 

-.3891 

-,8706 

.230 

*0377 

-1184 

*0BB0 

-.0468 

*430 

-*1615 

*0419 

*0450 

-.0004 

*590 

-.5559 

-.1425 

*0209 

.0133 

.770 

-.2706 

-.1909 

-.0870 

*1394 

.878 

-.2527 

-.2349 

-.2527 

-.3031 

BETA  ( m = 5.060  ALPHA  t 3)  = ^,I30  QtPSFl  =>=  PO/PSF*  2117.1  RUN  NO  * 8B.0QB 

SECTION  ( I IMA IN  LND  CR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6107 

-.4328 

-.3685 

-.6531 

.230 

*0599 

-1526 

.1242 

.0168 

.410 

-.127^ 

*0852 

.0894 

.0479 

.590 

-.5591 

-.1032 

*0810 

.0617 

.770 

-.2559 

-.1537 

-.0421 

*1923 

.078 

-.2295 

-*2001 

-.2169 

-.2917 

DATE  17  MAY  76 


TAB1.1LATED  PRES5U^’E  DATA  - 0AI63  ( NAAU-731  ) 


PAGE  1881 


0AIS3  Oi^  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( H)  > 5.060  ALPHA  < HI  « B.IBO  QtPSF)  » ‘»8.9B3  PO/PSF  « SI  17.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5B03 

-.3H30 

--3U5 

-.3581 

,S3Q 

-1988 

, 1667 

.0500 

.HiO 

-.0B7I 

.1342 

- 1363 

.0924 

.590 

-.5B76 

-.0524 

.1069 

.1131 

.770 

-.8339 

-.1091 

,0000 

.2432 

.870 

-,^oa^ 

-.1584 

-.1783 

-.2633 

BETA  I m = 5.060  ALPHA  1 5!  = B.S60  QtPSF)  » RS.SBS  PO/PSF  ».  SI  17.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3761 

--2217 

-.1964 

.£30 

.1365 

.2467 

.2126 

.0667 

.410 

-.0157 

.1815 

.1825 

-1322 

.590 

-.4833 

-.0031 

.1533 

-1546 

.770 

-.2206 

-.0609 

,0440 

.2788 

.878 

-.1838 

-.1166 

--1202 

-.2196 

BETA  ( H)  = 5.060  ALPHA  ( 61  = 10.370  QtPSF)  » H8.9B3  PO/PSF  - S117.I  RUN  NO  * 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.seso 

.8530 

X/CHL 

.050 

--2006 

-.0763 

-.0418 

-.0150 

.230 

. 1702 

.2948 

.2598 

-1006 

.410 

.0239 

,2320 

.2289 

.1658 

.590 

-.4326 

.0480 

.1908 

.1777 

.770 

-.2090 

-.0170 

.□783 

.2835 

.878 

-.1589 

--0742 

-.0773 

-.1369 

tRFFF17) 

83.000 


88.000 


SB. 000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  tSS5 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  ( 5)  = lO.lBO  ALPHA  ( U ■ .010  O(PSF)  » ^^.933  PO/PSF  - 5117.1  RUN  NO 

SECTION  ( UMAIN  LND  CR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,D7BD 

,3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

-05D 

-,6891 

-.5566 

-.4972 

-.7727 

.53D 

.0010 

.0753 

.0261 

-.0709 

-,1710 

.0156 

-.0042 

-.05BB 

.590 

-.6073 

IH79 

-,0325 

-.0468 

.770 

-,E968 

1B57 

-.1165 

.0765 

,B78 

-,E507 

-.2555 

-.2591 

-.2B53 

BETA  ( 5)  = 10.120  ALPHA  < 2>  = 2.050  QIPSF)  - 42.933  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( MHAIN  LND  T/’  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  O® 


Y/6ML 

,0760 

.3100 

,5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4287 

-.2348 

-. 1907 

-.3602 

. .230 

.0324 

.1383 

.0027 

-.0296 

.410 

1079 

<0880 

.0607 

.0013 

.590 

-.5785 

-.0775 

.0293 

.0064 

.770 

-.2914 

-.1436 

--0723 

.1131 

-878 

-.2243 

-.L':97 

-.2(59 

-.2683 

BETA  ( 5)  = 10.120  ALPHA  ( 3)  = 4.140  QtPSF)  - 42.933  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VW^IABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.2436 

-.0115 

, (301 

,00i3 

.230 

.0650 

,2228 

,1700 

.0202 

.410 

-.0714 

,1659 

,15H 

,06B^ 

.590 

-.5524 

-.0199 

,1070 

,0708 

.770 

-.3066 

-,1061 

-.0304 

,1543 

,878 

-.2174 

-,1575 

1733 

-,2079 

(RFFF17J 

83.000 


89.000 


89.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( WAAL-751  ) 


PAGE  186S 


0A163  ORB  KA'.W  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  « 10.120  ALPHA  ( » 6.220  QJPSF)  = ‘ta.BSS  PO/PSF  - 2117.1  RUI'  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8MU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0979 

.2193 

.3677 

.1014 

.830 

.0978 

.3200 

.2930 

.1135 

.410 

-.0638 

.2535 

.2598 

.1791 

.590 

-.5381 

,0347 

.1996 

.1731 

.770 

-.3285 

-.0937 

.0199 

.2565 

.078 

-.8190 

-. 1548 

-.1590 

-.1959 

BETA  ( 5)  = 10. 120  ALPHA  < 5)  = 8,270  QIPSFJ  • 42.933  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  * 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0241 

.3323 

.4650 

.2031 

.230 

.0915 

-3613 

.3509 

.1497 

.410 

-.0852 

.2866 

.3032 

.2220 

.530 

-.5463 

.0536 

.2306 

.2288 

.770 

361 L 

-.0831 

.0378 

.3240 

.878 

-.2400 

-.1431 

-.1537 

-.2309 

BETA  ( 5)  = 10.120  ALPHA  C S)  = 10.340  QIPSFI  « 42.931,  PO/PSF  - '117.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.1773 

,5003 

.5883 

,2678 

.230 

.1217 

.4009 

.3937 

.1906 

*4!0 

-.0704 

.3212 

.3440 

.2643 

.590 

-.5419 

.0976 

.2604 

.2575 

.770 

-.3707 

-.0515 

.0692 

.3481 

.078 

-.2142 

-.1134 

-.1302 

-.2321 

IRFFFIVJ 

89.000 


89.000 


89.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAA>.-731  ) 


PACE  ie&‘ 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


tHFFFie)  ( II  MAY  76  J 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690, OOOQ 

SQ.FT. 

XMRP  = 

1076.7000 

IN. 

xo 

mcH  “ 

.170 

ELEVON  » 

.000 

LREF  » 

^74.8!00 

INCHES 

YMRP  - 

.0000 

m. 

YO 

BDFLAP  - 

.000 

5P0BRK  - 

2S.000 

aREF  - 

936.6900 

INCHES 

2MRP  r; 

375.0000 

IN. 

ZO 

PHf-N  ° 

66.000 

THETAN  « 

80.000 

SCALE  =* 

.0405 

PHI-M  « 

G8.0QO 

THETAH  ■ 

80.000 

BETA  1 4)  « -10.110  ALPHA  t 1)  ■= 

SECTION  C IlMAIN  LND  OR  DR-I 


.OBO  Q(PSF)  « ^e.^00  PO/PSF  - 2U7.B  RUN  NO  » 90.000 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

.3100 

.5620 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4559 

-.4686 

-.7238 

-1.1357 

.230 

-.3329 

-.4223 

-.2852 

-.1761 

.410 

-.1103 

-.0356 

-.1639 

1744 

.590 

-.1303 

1208 

-.2112 

-.2760 

.770 

-.3477 

-.2479 

-.2427 

-.2511 

.870 

-.3992 

-.3414 

-.3141 

-.2605 

BETA  ( n = -10.110  ALPHA  ( 2)  - 2.050  Q(PSF)  * 42.900  PO/PSF  2117,2  RUN  NO  * 90.000 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3953 

-.4090 

-.6487 

-.9400 

.230 

-.3490 

-.3400 

-.1934 

-.0986 

.410 

-.0560 

-.0179 

-.0893 

-.1090 

.590 

-.0673 

-.0473 

1325 

-.1797 

.770 

-.2786 

-.1976  ■ 

1029 

-.1924 

.078 

-.3249 

-.3017 

-.2765 

-.2124 

BETA  t 11  = -10.110  ALPHA  t 3)  = 4.110  Q(PSF)  = 42.900  PO/PSF  » 2117.2  RUN  NO  ■ 90.000 

SECTION  I IlMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.3550 

-.3466 

-.5557 

-.7307 

.230 

-.3235 

-.2542 

-.0924 

-.0434 

.410 

-.0136 

.0734 

-.0199 

-.0434 

.590 

-.0203 

.0220 

-.0504 

-.0«34 

.770 

-.2153 

-.1407 

-.1145 

-.1002 

.878 

-.2594 

-.2510 

-.2405 

-.1607 

•hV’ 


I 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  ( NAAL-7SI  ) 


PAGE  tses 


0Af63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n « -I0.no  ALPHA  < H)  « 5.150  QCPSn  = H2.900  PO/PSF  * £117.8  RUN  NO  " 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

♦ 0760 

♦ 3100 

.5BS0 

.0530 

X/CHl. 

♦ 050 

-.3333 

-*3144 

-♦5015 

-.6508 

.E3Q 

-♦3102 

- ♦ 1 008 

-.0557 

-♦0297 

-4ia 

*0073 

. 1208 

,0157 

-.0193 

.590 

-♦0!26 

♦ GB09 

-.0095 

-♦0573 

♦ 770 

-. 1840 

-♦1072 

-.0709 

-.0673 

♦ 878 

-♦2240 

-.2292 

-♦2208 

-.1346 

BETA  ( n = -10.110  ALPHA  t 5)  = S.8tD  QtPSF)  - 48.300  PO/PSF  » 8117.8  RUN  NO  •* 

SECTION  e 1 3 MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

♦ 0760 

.3100 

♦ 5020 

.8530 

X/CML 

♦ 050 

-♦3360 

-,2749 

- .4624 

-.6637 

.230 

-.2939 

1411 

-.0411 

-.0090 

♦ 410 

.0368 

,1569 

.0600 

.0151 

.590 

♦ 0031 

♦ 0947 

,0336 

-♦0142 

.770 

-.1559 

-.0748 

-.0432 

-.0274 

♦ 078 

1907 

-.2054 

-.2012 

-.1143 

BETA  ( 13  = *10.110  ALPHA  ( S3  = B.870  Q(PSF)  » 48.900  PO/PSF  =»  8117,8  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3530 

-.8138 

-.3509 

-.7515 

.250 

-.1229 

-.0819 

-.0410 

.0219 

.410 

.1071 

. IS48 

♦ 1617 

.0977 

.590 

♦ 0555 

.1554 

♦ 1249 

.0771 

,770 

-.1019 

-.0094 

♦ 0283 

.0377 

.878 

-.!387 

-.1544 

-.1618 

-.0935 

(RFFFI8) 

90.000 


90.000 


30.000 


DATE  t7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PASS  J2E3 


0A163  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 1)  - -tO.IIO  ALPHA  ( 7)  « 10.340  OlPSFl  « 42.900  PO/PSF  - 2117. E RUN  NO  » 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-,2S20 

-.1598 

-.2482 

-.5815 

.am 

.0514 

.0530 

.0586 

. 1030 

.410 

,1713 

.5265 

.2014 

.1410 

.590 

.1072 

. 1863 

.1788 

. 1306 

.770 

-.0536 

.0399 

.1051 

, 1365 

.878 

-.0915 

-.1030 

-.1073 

-.0641 

SETA  ( 2J  = -5.000  ALPHA  ( t)  = .000  QtPSFJ  = 42.950  PO/PSF  « 2il7.1  RUN  NO  * 

SECTION  { IJMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW. 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5786 

-.4240 

-.6365 

-I .0096 

.230 

-.3903 

-.2925 

-.2272 

-.1694 

.410 

-.0221 

.0336 

-.0360 

1021 

.590 

-.0578 

.0020 

-.0778 

-.1177 

.770 

-.2609 

-.1904 

-.1757 

-.1725 

.878 

-.2946 

-.3219 

-.3356 

-.2535 

BETA  I 31  = -5.000  ALPHA  t 2)  = 2.070  Q(PSF)  = 42.950  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5253 

-.3593 

-.5494 

-.9738 

,230 

-.2626 

-.2164 

1481 

-.0865 

.410 

.0409 

.0724 

.0220 

-.0503 

.590 

-.0109 

.0335 

-.0326 

-.0779 

.770 

-.2227 

-.1429 

-.1113 

1071 

.078 

-.2574 

-.2784 

-.2910 

-.2290 

(RFFF18) 

90.000 


91.000 


91.000 


DATE  17  MAY  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  laa? 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( a)  « -S.QOO  ALPHA  t 3)  H.UO  QCPSF)  « Ha.25Q  PO/PSF  « 3117,1  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4789 

-.3035 

-.4658 

-.8545 

,830 

-.1040 

-.I4if9 

-.0714 

-.0004 

,410 

.1088 

,0906 

.0734 

-.0055 

,590 

,0146 

.0650 

,0338 

-.0810 

.770 

1958 

-.0903 

-.0831 

-.0160 

,07B 

'.8348 

-.8373 

-.8381 

-.8879 

BETA  i ej  = -5,000  ALPHA  < ^)  « 6,190  QtPSFJ  « 48.950  PO/PSF  « 3117.1  RUN  NO  » 

SECTION  t nWAIN  LND  GR  OR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5980 

.8530 

X/CIiL 

.050 

-.4174 

-.8517 

-.3708 

-.7966 

.830 

.0586 

-.0419 

.0377 

.0871 

,410 

.1580 

.1509 

,1381 

.0597 

.590 

.0555 

.1100 

.1030 

.0589 

.770 

-.1667 

-.0419 

.0440 

.0753 

,870 

-.8108 

-.1961 

-,1835 

-.1909 

BETA  ( = -5,000  ALPHA  ( 5)  = B,350  QtPSF)  ■ 48.930  PO/PSF  « 8117.1  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3508 

-.8049 

-.8818 

-.6448 

,830 

. 1565 

.0798 

.1839 

,0374 

.410 

.1R00 

.I960 

.1738 

.1098 

,590 

.0861 

.1583 

,1691 

.1150 

.770 

-.1418 

.0058 

,1165 

,1888 

.870 

-.IBBD 

-.1565 

-.1888 

-.1387 

(RFFnei 

91,000 


91,000 


91.000 


DATE  7 MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-761  ) 


PAGE  less 


0At63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  I ei  - -5.000  ALPHA  t 6>  » 10.330  QIPSF)  « H2.350  PO/PSF  ■ 2117.1  RUN  NO  * 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/C1«. 

.050 

-.2904 

-.1604 

-,2076 

-,6314 

,330 

.2070 

.2018 

.2039 

.0958 

.410 

.2204 

.2353 

.2121 

.1646 

.590 

.1121 

.1935 

.2153 

.1698 

.770 

-.1227 

.0450 

.1698 

.2742 

.878 

-.1552 

-.1153 

-.0839 

-.0912 

BETA  ( 3»  = .000  ALPHA  ( 1)  « .010  QtPSF)  - >42.088  PO/PSF  * 2117.1  RUN  NO  “ 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5759 

-.4074 

-.5875 

-.9344 

.230 

-.09D5 

-,1758 

-.0368 

-.0677 

.410 

-OHIO 

.0504 

.0147 

-.0533 

.590 

-.0747 

.0031 

-.0105 

-.0746 

.770 

-.3464 

-.1579 

-.0653 

-.0569 

.B7B 

-.3716 

-.3127 

-.2805 

-,2S79 

BETA  I 3>  “ .000  ALPHA  t 2)  = 2.0B0  QtPSF)  * M2.8S0  PO/PSF-  21 17. I RUN  NO  - 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5079 

-.3764 

-.4952 

-1 ,0057 

.230 

.0346 

-.0515 

.0430 

-.0624 

,410 

-DB83 

.0965 

.0652 

-.0038 

.590 

-.0557 

.0472 

.0609 

-.0021 

.770 

-.3354 

-.1157 

.0104 

.0441 

.878 

-.3554 

-.2797 

-.2523 

-.2818 




\ 


tRFFFlS) 

91.000 


92.000 


92.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  ( NAAL-751  ) 


PAOE  1S89 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  < 3)  • .000  ALPHA  ( 3)  - 't.llO  QCPSn  « ‘tB.BBB  PO/PSF  • 6117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0i:w 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/C.‘1L 

.050 

“.4617 

-.3723 

-.4238 

-.8938 

.230 

AOZQ 

,0988 

.1040 

-.0366 

.410 

.0925 

. 1377 

. 1061 

.0461 

,59Q 

-.0357 

.0935 

.1135 

.0513 

,770 

-.3200 

-.0715 

.0620 

,1307 

.878 

-.3313 

-.2429 

-.2114 

-.2535 

BETA  ( 31  = .000  ALPHA  ( 4)  = 6.100  QtPSF)  « 4B.BB0  PO/PSF  » 6117.1  RUN  NO  - 

SECTION  I IlMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-,444a 

-.3518 

-.3287 

-.7039 

.230 

. 1207 

,1690 

,15U 

.0219 

.410 

.1154 

.1762 

.1480 

.0074 

.590 

-.0157 

.1291 

.1606 

,0994 

.770 

-.2993 

-.0346 

.1091 

.2187 

,878 

-,2982 

-.2069 

-.1764 

-.1890 

BETA  ( 31  = .UOO  ALPHA  ( 51  = 0.S4O  QIPSFI  « 43.888  PO/PSF  - 2117.1  RUN  NO  •> 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

. 0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3824 

-.3097 

-.2623 

-.5619 

,230 

.1411 

.2028 

,1913 

.0790 

,410 

.1400 

.2204 

.1986 

.1447 

.590 

.0073 

. 1747 

,2132 

. 1854 

.770 

-.2676 

.0010 

.1474 

.2786 

.870 

-.2570 

1622 

-.1422 

-.0854 

CRFFF181 

93.000 


93.000 


93.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-7S1  > 


PAGE  1330 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  ^ .000  ALPHA  t 61  " 10.310  QlPSFl  •>  HS.SBB  PO/PSF  ° 3117.1  RUN  NO  ° 

SECTION  1 DHAIN  UND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BP1L 

• 0760 

.3100 

• 5BS0 

,8530 

X/CML 

• 050 

-,3580 

-•5467 

-.5068 

-.j)?57 

.530 

,i568 

•5393 

.5365 

• 1478 

• 410 

.1647 

• 5600 

.5435 

, 1953 

• 590 

.0377 

,5176 

.5579 

• 5165 

.770 

-•5341 

,0545 

.5055 

• 3345 

• 878 

-.5194 

-•1197 

-*0966 

-.0465 

BETA  ( m » 5.000  ALPHA  ( 1)  = -.030  QlPSFJ  - 13. SIS  PO/PSF  - 3117.1  RIW  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GB  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8f^ 

.0760 

,3100 

,5050 

,8530 

X/CML 

,050 

-.6605 

-.5306 

-.5033 

-1*0083 

,530 

-.0055 

*0766 

.0566 

-.0693 

.410 

-.0170 

.0850 

.0193 

-.0090 

.590 

-,1597 

.0367 

.0577 

-.0159 

*770 

-.4686 

-•1400 

-.0031 

• 0756 

.878 

-.4381 

-*3110 

-.3913 

-*3604 

BETA  ( 4>  5.000  ALPHA  ( 3)  = 3.100  QlPSFl  =*  13.913  PO/PSF"  3117,1  RUN  NO  - 

SECTION  C DHAIN  Lt«5  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*0760 

,3100 

.5950 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.6799 

-.4845 

-,4098 

-.8754 

,530 

• 0050 

.1040 

,0913 

-.0383 

.410 

,0073 

.1550 

,0954 

.0505 

• 590 

-*1354 

• 0707 

.1071 

,0306 

.770 

-.4340 

-.0967 

.0440 

,1585 

.878 

-*3965 

-,5701 

-.5596 

-,5501 

(a'‘FF!8> 

93.000 


93.000 


93.000 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAU-75J  ) 


PAGE  last 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 4)  « 5.000  ALPHA  ( 31  » 4.110  QfPSF)  » 43.913  P0/P5F  " 3117.1  RIM  NO  ■ 


SECTION  t 

IJMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

,3100 

,5BBD 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6211 

-.4643  - 

.4221 

-.5004 

.530 

,0210 

.1357 

,1273 

.0289 

.mo 

,0304 

. 1694 

,1410 

.0755 

.590 

-.1053 

.1199 

.1536 

.0859 

.770 

-.4I0B 

-.0610 

.0736 

.2005 

.870 

-.3706 

-,2337  - 

,2232 

-.1747 

BETA  ( 4) 

= 5. 

000  ALPHA  t HI 

,170  QtPSFl  • HS.91B 

SECTION  ( 

IJMAIN  LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

o S 
*^g 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

S § 

.050 

-.5440 

-.3685  - 

.3182 

-.1984 

S > 

.230 

,0577 

.1814 

.1773 

,0719 

.410 

.0587 

.2125 

.1887 

.1201 

.590 

-,0735 

. 1548 

.1380 

,1408 

a 

.770 

-.3749 

-.0231 

.1144 

.2529 

.078 

-,3382 

-.1943  - 

,1775 

-.1292 

B® 

BETA  i 4) 

= 5. 

.000  ALPHA  ( 5) 

= 8, 

• SSO  QtPSn  > MS.SIS 

3 ^ 

SECTION  t 

DHAIN  LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4050 

-.2399  - 

.1420 

.0030 

.230 

.0967 

-2346 

.2346 

.1134 

.410 

.0q04 

.2585 

-2398 

.1686 

.590 

-.0442 

.2046 

-2429 

.1892 

.770 

-.3493 

,0146 

. 1525 

.2958 

.078 

-.3146 

-.1567  - 

.1399 

-.0905 

PO/PSF  - 3117.1 


PO/PSF  • SI 17.1 


O 


RUN  NO 


RUN  NO  » 


IRFFFI0) 

93.000 


93.000 


93.000 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI83  t NAAL-751  ) 


PA6E  lass 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( ^)  - 5.000  ALPHA  t 6)  « 10.310  Q(PSF)  - itS.Bia  PO/PSF  * B117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  UNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0780 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.5251 

-.0798 

.0304 

.1080 

.S3Q 

.1517 

.2848 

.2859 

.1493 

,410 

.0996 

.2982 

.2857 

.5076 

,590 

-.0273 

.54  ^ 

.2776 

.5282 

,770 

-.341 1 

- 052"t 

.1BB5 

,3438 

.878 

-.5360 

-.!I65 

-,1018 

-.0598 

BETA  t 5)  * 10.000  ALPHA  t 1>  « .000  Q(PSF>  • 42.88H  PO/PSF-  3117.2  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.S88Q 

,8530 

X/CML 

.050 

-.8405 

-.5838 

-.5353 

-.7336 

.530 

-.0563 

.0515 

.0346 

-.0521 

.410 

-.0168 

.0883 

,0409 

-.0297 

.1^90 

-.1555 

.0388 

.0494 

-.0193 

.770 

-.4408 

-.1594 

-.0242 

.0977 

.878 

-.3945 

-.2840 

-.2945 

-.2675 

BETA  f 51  =•  10.000  ALPHA  ( 2)  = 2.080  QtPSFl  « H2.882  PO/PSF  - 2117. SS.  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CNL 

,050 

-.4479 

-.3196 

-.3164 

-.4917 

.230 

-.0200 

.1040 

.0777 

-.0142 

.410 

-.0M6 

.1345 

.0924 

.0151 

.530 

-.1209 

.0924 

.0977 

.0289 

.770 

-.4058 

-.0799 

.0094 

, 1208 

.878 

-.3627 

-.2344 

-.2429 

-.2103 

IRFFFieJ 

93.000 


9<4.0Q0 


SH.OOO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIS3  ( NAAL-7S1  ) 


PAGE  183S 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 51  ■=■  10.000  ALPHA  1 3)  « H.ISO  QtPSF)  a M2. 885  PO/PSF  « 8117.5  RUN  NO  " 


SECTION 

I IlMAlN 

LND  OR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0760 

*3100 

*6820 

*8530 

X/CML 

• D50 

*0872 

, 1776 

*0220 

.E30 

.0157 

.1942 

. 1661 

*0513 

*410 

.0136 

.2149 

. 1724 

*0910 

*590 

-*0041 

. 1640 

* 1714 

.0996 

.770 

-*3913 

-.0242 

*0672 

*1693 

.B78 

-*3507 

-.2009  - 

*1956 

-.1557 

BETA  ( 5)  = 10.000  ALPHA  t 41  = 6. SCO  OfPSFl  >»  45.8BB  PO/PSF  « 8117.8  RUN  NO  ° 

SECTION  ( 11 HA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

,5620 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.1307 

*2457 

*3948 

.1339 

.230 

*0419 

.2933 

*2995 

.1288 

,410 

.0010 

.3037 

.2902 

*1958 

.590 

-.1124 

.2364 

.2695 

.1975 

-770 

-*4444 

.0104 

*1344 

*2747 

*878 

-.3940 

-*1902 

-.1775 

-*1271 

BETA  I 51  = 10.000  ALPHA  ( 5!  o 8.850  QtPSF)  » 48.888  PO/PSF  » 8117.8  RUN  NO  • 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-.0231 

*3032 

.4670 

,2099 

*230 

.0378 

*3384 

.3550 

*1669 

.410 

-.0200 

*3395 

.3405 

.2425 

*590 

-.1410 

.2848 

.3156 

,2494 

.770 

-.4672 

*0283 

. 1603 

*3395 

.878 

-*3831 

-.  1789 

-*1652 

-.1105 

tRFFFiei 

34.000 


34.000 


84.000 


DATE  J7  HAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A!B3  t NAAL-75J  ) PAGE  lS3i> 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  IRFFF10) 

BETA  ( 5)  ° 10.000  ALPHA  ( B)  ° 10.3B0  O(PSF)  ° ‘IS.BBS  PO/PSF  ° 2117. S RUM  NO  “ EM. 000 

SECTION  ( I J MAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5880 

.£530 

X/CML 

.050 

. !410 

.4806 

,5916 

,8735 

,£30 

,0715 

,3789 

,5985 

.2116 

,H10 

.0000 

.3717 

.3789 

,8839 

,530 

1858 

,8939 

,3468 

.8804 

,770 

-,4505 

.0557 

,1932 

.3787 

.878 

-.3579 

-,1537 

-,1458 

-,1031 

DATE  17  MAY  76 


TA6ULATE0  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  less 

(frFFlS)  t 03  FEB  76  ) 


OAIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

abso.oooo 

SQ.FT. 

KMRP 

=»  1076.7000 

IN.  XO 

MACH  o 

.170 

ELEVON  ° 

.000 

LREF  = 

474.8100 

INCHES 

YMRP 

« .0000 

IN.  YO 

BDFtAP  ^ 

.000 

SPOSRK  “ 

23.000 

BREF  » 

936 *6800 

INCHES 

ZMRP 

- 375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  c 

66.000 

THETAN  « 

53.000 

SCALE  « 

.0405 

PH l-M  « 

88.000 

THETAM  » 

96.000 

SETA  t 

I)  ^ -JO.I 

370  ALPHA  f 

n “ .010 

QtPSFJ  48,092 

PO/PSF  2125.6  RUN  NO 

= 145.00 

SECTION 

( nMAIN  LND  GR  DF 

l-l 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4959 

-.5095 

-.7963 

-1  .0737 

.B30 

-.4171 

-.4685 

-.2847 

-.2071 

.HIO 

-.1429 

-.1345 

-.1744 

-.1001 

.590 

-*!324 

-.1262 

-.2290 

-.3001 

.770 

-, 1765 

-.1597 

-.2301 

-.2532 

.870 

-.31 10 

-.2658 

-.2784 

-.243T 

beta  I I)  = -10.070  ALPHA  E 2)  = 2.060  QtPSF)  = M2. 892  PO/PSF  « 2125.6  RUN  NO  » IMS. 00 

SECTION  ( 11 MAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4345 

-.4599 

-.7005 

-.9154 

.230 

-.3723 

-.3871 

1877 

-.1232 

.410 

-.0738 

-.0432 

1044 

-.1232 

.530 

-.0380 

-.0422 

1550 

-.2010 

.770 

-.0949 

-.0960 

-.  1593 

-.1835 

.870 

-.2373 

-.2204 

-.2268 

1880 

BETA  < I)  = -10.070  ALPHA  t 3)  = 4.150  QtPSF)  ■>  42.892  PO/PSF  «■  2125,6  RUN  NO  ■ 145.00 

SECTION  t DMA  IN  LND  OR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

•seao 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3822 

-.3896 

-.5928 

-.7049 

.230 

-.3443 

-.2822 

-.0000 

-.0522 

.410 

-.0221 

.0420 

-.0263 

-.0556 

.590 

.0336 

.0315 

-.0705 

-.1126 

.770 

-.0189 

-.0295 

-.0800 

-.0990 

.878 

-.1737 

-* 1685 

-.1674 

-.1284 

DATE  17  HAY  76 
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0A163  ORB  MAW  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { n t.  -10.070  ALPHA  ( H)  = 8.210  QCPSF)  = M2. 892  PO/PSF  o 2125. S RUN  NO  ° 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

“.mB7 

-.3156 

-.4913 

-.6357 

.830 

-.3108 

1799 

-.1178 

-.0935 

.HIO 

.OGHl 

.1367 

.0799 

.0237 

.530 

.0820 

, 1356 

.0536 

.0099 

,770 

,0430 

.0662 

.0220 

-,0305 

.878 

-.1241 

-.0947 

-.1063 

-.0021 

BETA  ( n = -10-070  ALPHA  1 5)  = 8.250  QIPSF)  « M2. 892  PO/PSF  = 212S.B  RUN  WO  ° 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.3821 

-,23B9 

-.3305 

-.7443 

.230 

-.1631 

-.1021 

-.042! 

,0134 

.410 

.0715 

.1673 

. 1357 

.0738 

.590 

.1346 

.1767 

. 1220 

-0513 

,770 

.0873 

.1336 

.1220 

.0662 

.878 

-.0763 

-.0358 

-.0253 

-.0189 

BETA  l D = -10.070  ALPHA  ( 6)  = 10.350  QtPSFJ  = M2.82H  PO/FSF  2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.^•50 

-.3348 

-.1757 

-.2814 

-,5002 

.230 

.0155 

.0000 

.0512 

.0956 

.410 

. 1464 

.2127 

. 1910 

. 1265 

.590 

.1910 

.2251 

. 1962 

.1248 

.770 

.1422 

.1059 

. 1931 

.1516 

,B7B 

-.0251 

.0208 

,0439 

.0365 

(RFFF19) 

1M5.0G 


IMS. 00 


IMS. 00 


D 


DATE  MAY  76  TA6ULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( MAAL-751  I 


PAGE  JS37 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


tRFFFigj 


BETA  I S)  - -5.050  ALPHA  t U = -.010  Q(PSFJ  “ NB-SSS  PO/PSF  ■>  8125.5  RUN  NO  o 146.00 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

>3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.t550 

-.6059 

-.4635 

-.6837 

-.9444 

,230 

-.4330 

-.3240 

-.8307 

-.1981 

,mo 

“.0660 

.0093 

-.0514 

- . 0967 

.590 

.0041 

.0167 

-.1027 

1328 

,770 

-.0472 

-.0503 

-.1332 

1709 

.873 

-.2191 

-.2107 

-.2296 

-.2076 

BETA  ( 2)  = -5.050  ALPHA  ( 2)  = 2.050  QtPSF)  ° H2.SS5  PO/PSF  = 8125.5  RUN  NO  o me. 00 

SECTION  t t)MAlN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5452 

-.3921 

-.6018 

-.8876 

.230 

-.2946 

-.2443 

-.1331 

-.0932 

.410 

.0031 

.0492 

.0031 

-.0554 

.590 

. 0523 

.0618 

-.0304 

-.0760 

.770 

-.0052 

.0U4 

-.0430 

-.1101 

.878 

-.1856 

-.1562 

-.1531 

-.1667 

BETA  ( 21  *=  -5.050  ALPHA  C 3)  ° tj.ieo  QtPBFl  = 48.365  PO/PSF  ■ 8125.5  RUN  NO  •*  148.00 

SECTION  ( I IMA IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

,050 

-.5040 

-.3332 

-.4977 

-.8612 

.230 

-. 1283 

-.1593 

-.0775 

-.0158 

.410 

*0680 

.0879 

.0617 

-.0150 

.530 

.1005 

. 1057 

.0544 

-.0261 

,770 

.0408 

.0712 

,0701 

-.r073 

.878 

-.1477 

-.0974 

-.0503. 

-.1226 

DATE  17  MAY  76 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  C S)  -5.050  ALPHA  t m <•  B.  190  Q<PSF)  ° HS.9S5  PO/PSF  “ 2125.3  RUN  NO  “ 

SECTION  t IJMAIN  LND  OR  DR-I  OEPO^DENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.HS77 

-.5755 

-.4019 

-.8517 

.530 

.0573 

-.0537 

.0503 

.0554 

M\0 

.1551 

.!38B 

.1100 

,0479 

.590 

.IH75 

.1535 

.1530 

.0461 

.770 

,0736 

.1199 

.1451 

.0809 

.870 

-.1541 

-.0515 

,0145 

-.0305 

beta  t 2J  a -5,050  ALPHA  ! 5)  = 8.260  QIPSF)  " "te.SSS  PO/PSF  ■ 2125.5  RUN  NO  = 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3730 

-.5157 

-.3043 

-.6686 

,530 

.1583 

.0610 

.1199 

.0358 

.410 

.1663 

.1040 

. 1715 

.1083 

.590 

.1050 

.5006 

. 1915 

.1170 

.770 

.0989 

.1663 

.5141 

.1933 

.878 

-.1051 

-.0156 

.0665 

,0570 

K:TA  t 2)  = -5.050  ALPHA  ( B>  = 10.310  QtPSFJ  » ^^.^65  PO/PSF  •>  2123.5  ETUM  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3103 

-,1761 

-.5585 

-.6536 

.530 

.1855 

.1739 

.1914 

.0809 

.410 

.1997 

,5555 

.5090 

.1646 

.590 

p5!4S 

.5451 

.5390 

,1735 

.770 

.1535 

.5038 

.5617 

.5034 

.d78 

-.0706 

,0530 

.1058 

.1547 

(RFFF131 

1^6.00 


me.  00 


It}6.00 


TAGUUATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-7SI  ) 


PASS  ta39 


V ...ii 


DATE  17  HAY  76 


0AI63  CRB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 


BETA  { 3)  « -.010  ALPHA  C U » -.010  QlPSFl  » »<a.9S5  PO/PSF  - 2125.S  RUN  NO  • 


SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I 


DEPENDENT  VA.R1ABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6025 

-.H373 

-.6257 

-.9011 

.230 

-.1255 

-.20HQ 

-.0544 

-.0793 

.HIO 

.0083 

.0271 

-.0052 

-.0690 

.590 

.0250 

.0450 

-.0010 

-.0827 

.770 

-.QB3B 

.0108 

.0344 

-.0533 

.878 

-.2783 

-.1548 

-.0826 

-.1622 

BETA  ( 31  » -.010  ALPHA  < 2)  = ^.0^0  QIPSF)  « ^^.g65  PO/PSF  » 2185.5 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5337 

-.4005 

-.5316 

-1.0476 

.230 

-.0031 

-.0818 

.0335 

-.0640 

.410 

.0408 

.0723 

*0502 

-.0124 

.590 

.0523 

.0911 

.0670 

-.0158 

.770 

-.0472 

.0628 

.1037 

.0324 

.878 

-.2653 

-.1206 

-.0367 

-.0365 

BETA  { 31  = -.010  ALPHA  ( 31  = H.IIO  QtPSFl  « H2.S65  PO/PSF  «*  8125.5 

SECTION  ( llMAlN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

-0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4752 

-.3838 

-.4489 

-.8694 

.230 

.0777 

.0746 

.0914 

-.0400 

.410 

.0B72 

.1219 

.1019 

.0375 

.590 

.0819 

.1440 

,1345 

,0461 

.770 

-.0294 

.1114 

. 1660 

.1400 

.878 

-.2492 

-.0841 

.0073 

-.0410 

RUN  NO  - 


RUN  NO  « 


(RFFF191 

1H7.D0 


m7.oo 


1H7.00 


Date  i7  may  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  ) 


PACE  ISisO 


0AI83  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » -.010  ALPHA  I m - 6, BOO  QIPSH  « ^^.9B5  PO/PSF  * BISB.S  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( HNA1N  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0750 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-,4500 

-.3703 

-.3551 

-.8195 

.230 

*1021 

,1517 

.1401 

.0116 

.mo 

.oesT 

.1643 

.1453 

.0B9H 

.590 

,1064 

, iB52 

.1852 

.1050 

.770 

-.0137 

.1506 

,2174 

.2398 

.870 

",2339 

-.0516 

.0431 

.048M 

BETA  f 3)  = -.010  ALPHA  I 5)  = 8.380  QtPSF)  *•  M2. BBS  PO/PSF  » 2125.5  RUN  NO  » 

SECTION  ( llHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

k/CML 

.050 

-.3843 

^,3255 

-i2804 

-.5911 

.230 

,1196 

. 1035 

.1783 

.0650 

.410 

.1196 

.2063 

,1949 

.1442 

.590 

.1333 

,2259 

,2332 

,1666 

,770 

.0136 

,1856 

,2533 

,2806 

.878 

-.1985 

-.0115 

.0650 

.0430 

BETA  I 3)  = -.010  ALPHA  I 61  = 10.330  QtPSFl  * H2.965  PO/PSF  « 2125.5  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3575 

-.2725 

-.2212 

-,3992 

,230 

.1477 

,2204 

.2224 

,1354 

*410 

.1435 

,2462 

,2390 

.1937 

.590 

.1540 

,2627 

.2741 

.2142 

.770 

.0314 

,2162 

.2065 

.3293 

,878 

-.1667 

,0198 

.0922 

.0481 

CRFFFI9J 

m.oo 


1M7.00 


l‘»7.0d 


DATE  n MAY  ^6  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t H)  » 5. OHO  ALPHA  t 1)  - -.OBO  Q(PSF)  <*  H2.93B  PO/PSF  " 21BS.H 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  lam 


(RFFF19) 

RUN  NO  <•  IHS.OO 


Y/0ML 

*0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

.050 

-*6568 

-,5510  - 

.5305  - 

1,0191 

.330 

-.0251 

.0523 

.0439 

-.0828 

.mo 

-.0419 

.0659 

,0429 

-.0175 

.590 

-.0283 

.0879 

,0785 

-.0210 

.770 

-.1529 

,0554 

.1162 

.0840 

.078 

-.3740 

-.1477  - 

,0471 

-.1320 

BETA  ( H) 

« 5. 

,040  ALPHA  ( 2) 

= i 

SECTION  ( 

LND  GR  DR- 

1 

Y/0NL 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6040 

-.5006  - 

.4404 

-.9290 

.230 

-.0210 

.0786 

.0754 

-.0485 

*410 

-.0199 

*1016 

,0820 

.0185 

.590 

-•0021 

.1226 

,1218 

,0271 

*770 

-.1290 

.0786 

.1352 

.1541 

.878 

-.3387 

-.1311  - 

.0556 

-.0692 

BETA  t 4) 

^ 5. 

.040  ALPHA  t 3) 

- I 

SECTION  ( 

UMAIN 

LND  OR  DR- 

I 

Y/BNU 

.0760 

.3100 

.5820 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6357 

--5023  - 

,4613 

-.5673 

.230 

•ooto 

,1102 

.1071 

.0202 

.410 

.0003 

,1460 

.1201 

.0736 

*590 

.0262 

.1617 

.1607 

,0840 

*770 

-.0977 

.1123 

.1575 

.1815 

.078 

-.2953 

-,0967  - 

.0536 

-.0767 

2.050  Q(PSF)  > H2.93B 
DEMINOENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  • 2125,4 


RUN  NO  « 148.00 


4.110  QtPSF)  » 42.938 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  ■ 2123.4 


RUN  NO  - 148.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-7S1  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I HJ  » S.OtO  ALPHA  ( HI  « B.200  QIPSF)  = H2.930  PO/PSF  - 2125. *»  RUN  NO  ■ 

SECTION  t I) MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

*0530 

X/CML 

.050 

-.5535 

-.40E0 

-.2957 

-.1332 

.aso 

*0357 

.1641 

.1665 

.0720 

.410 

*0410 

. 1963 

.1800 

.1538 

.590 

.0515 

.E056 

.5098 

.1393 

,770 

-*07as 

.1493 

.1973 

.2356 

.878 

-.aS99 

-.0600 

-.0160 

-.0451 

BETA  ( »♦)  = 5. OHO  ALPHA  ( 5)  = 8.2HO  QIP5F)  » H2.938  PO/PSF  - 2125.H  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4469 

-.2650 

-.0073 

.0633 

.230 

.0767 

.5500 

.2324 

.1209 

.410 

.0651 

.2459 

.5458 

,1840 

.590 

.0693 

.5490 

.2635 

*1960 

.770 

-.0557 

.1879 

.5459 

.2084 

.870 

-.2471 

-.0252 

.0230 

.0041 

SETA  t 4)  = 5.040  ALPHA  t 51  = 10.310  OlPSFl  = 42.93B  PO/PSF > 2125,4  RUN  NO  ■ 

SECTION-  I IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.2007 

-*M46 

.0220 

.1185 

.530 

.1030 

*2718 

.5063 

,1599 

.410 

*0746 

.2904 

.5915 

.2251 

.590 

*0798 

.2873 

.3018 

.2406 

.770 

-.0505 

.5221 

.2035 

.3433 

.878 

-.2250 

,0104 

.0588 

.0430 

(RFFF19) 

148.00 


148.00 


148.00 


DATE  !7  MAY  7B 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 5)  « 10.000  ALPHA  ( U = .000  QIPSFJ  ■>  Re.905  PO/PSF  - SIS5.B  RUN  NO  - 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eML 

,0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

.050 

-.S6BB 

-.5991 

-,5507 

-.6301 

-,0399 

.0366 

.0219 

-.0571 

.HIO 

-,0325 

,0744 

.0408 

-,0262 

.590 

-,0220 

.0880 

.0734 

-.0124 

.770 

,0356 

,0765 

.0964 

.070 

-.3347 

-.1637 

-.1248 

-,1479 

BETA  ( S)  = 10. 000  ALPHA  t 2)  = 2.040  QCPSF)  «=  42.905  PO/PSF  - 2125. B RUN  NO  » 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5372 

-.4121 

-.4068 

-,5227 

.830 

-.0368 

.0830 

.0661 

-.0159 

,410 

-,0347 

.1187 

,0072 

.0160 

,590 

-,0109 

.1292 

,1134 

.0289 

,770 

-,1180 

,0735 

.1008 

. 1200 

.870 

-.2891 

-,1261 

-.1051 

-.1324 

BETA  I 5)  = 10.000  ALPHA  < 3)  = 4.100  QCPSFl  » 42.905  PO/PSF  » 2125.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-,2853 

-.0274 

,0031 

-.0555 

,230 

-,0084 

.1579 

.1484 

.0444 

.410 

-.0210 

.1840 

.1610 

.0876 

,590 

-.0063 

.1819 

,1715 

.0920 

.770 

-,1116 

.1199 

.1442 

.1589 

.878 

-.2653 

- . 0905 

-.0725 

-.0905 

(RTFFiSJ 

149.00 


149.00 


149.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A1S3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  = lO.OBO  ALPHA  t m = B.180  QtPSF)  ■ HS.905  PO/PSF  o 2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5050 

♦ 8530 

X/CML 

.05D 

-.1556 

.5U7 

.3413 

.1151 

.eso 

*PIB7 

.5353 

.5615 

.1134 

.HIO 

.5656 

.5636 

.1771 

.590 

-.0600 

.5573 

.5636 

-1789 

.770 

-.1367 

. IS57 

.5552 

-5480 

,878 

-.5955 

-.0484 

-.0179 

--0431 

BETA  ( 51  = 10.080  ALPHA  ( 5)  = 8.260  Q(PSF>  « ^^.905  PO/PSF  « 2125,6  RW  NO  * 

SECTION  ( MHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

-050 

-.0705 

.2034 

.4828 

.1996 

.230 

-0146 

.3114 

.3404 

.1652 

.410 

--0484 

.3145 

.3311 

.2408 

-590 

-.0547 

.5990 

-3200 

.2425 

.770 

-.1073 

.5160 

.2772 

.5253 

.878 

-.3180 

--02IQ 

.0199 

-0136 

SETA  ( 5)  = lO.OBO  ALPHA  ( 61  = 10.310  QtPSF)  » H2.905  PO/PSF  • 2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

,5950 

.8530 

X/CML 

,050 

.0902 

.4318 

.5704 

.2758 

.230 

.0493 

.3573 

.3883 

.2094 

.410 

-.0336 

.3500 

.3759 

.2865 

.590 

-.0403 

.3293 

.3625 

.2796 

.770 

-.1743 

.2414 

.3065 

.3687 

-878 

-.3034 

.0010 

.0430 

.0461 

IRFFF19) 

119.00 


119.00 


1H9.0Q 


DATE  n MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  J PAGE  1S‘»5 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  tRFFFSO)  1 03  FEB  78  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SR^F  « 

8B9Q.0000 

SQ.FT. 

XNRP  « 

1076.7000 

IN,  XO 

MACH  a 

,170 

ELEVON  » 

.000 

LREF  = 

474.GI00 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  - 

,000 

SPOBRK  « 

SS.OOO 

8REF  • 

936.6B00 

INCHES 

ZNRP  ^ 

375.0000 

IN,  ZO 

PHI-N  a 

65.000 

THETAN  ■ 

lOB.OOO 

SCALE  = 

.0405 

PHI-M  a 

as,ooo 

THETAM  * 

BB.OQO 

BETA  ( n » -to. 030  ALPHA  ( 1)  - .010  QtPSF)  ■ »tg.aa5  PO/PSF  - 8117.3  RUN  NO  - 130.00 


SECTION  ( t)HAlN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP  > 


Y/BHL 

, 0760 

.3100 

.5680 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4929 

-,5087 

-.7900 

-1,0817 

,a.3o 

-.4160 

-,4782 

-.2875 

-.2007 

,410 

-.1327 

-,1338 

-.1791 

-.1921 

,5SD 

-.1243 

-.1222 

-.2296 

-.2975 

.TJO 

1727 

-.1580 

-.2275 

-.2559 

.878 

-,3076 

-.2665 

-.2733 

-.2433 

BETA  i U = -10.030  ALPHA  « 3)  = S.090  QtPSF)  = 48. BBS  PO/PSF  « 8117.8  RUN  NO  ••  130.00 

SECTION  1 UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

,5820 

,8530 

X/CHt 

,050 

-.4325 

-.4630 

-.6966 

-.0994 

' • 

.230 

-.3746 

-.3083 

-.1831 

-.1177 

.410 

-.0747 

-.0431 

-,0957 

-.1194 

,590 

-.0368 

-.0309 

-.1526 

-.2005 

.770 

-,0B42 

-.0894 

-.1547 

-.1820 

.078 

-.2347 

-.2109 

-.2262 

-.1894 

BETA  t 1)  a -10.030  ALPHA  ( 3)  = 4.150  Q(PSF)  « 48, BBS  PO/PSF  * 8117.8  RUN  NO  a 130.00' 


SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDO^T  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,*3924 

-.3814 

-.5915 

-.6913 

.230 

-.3467 

-.2805 

-.0777 

-.0572 

,410 

-.0231 

,0493 

-.0284 

-.0538 

,590 

.0308 

,0325 

-.0746 

-.1072 

.770 

-.0147 

-.0263 

-.0725 

-.0956 

,870 

-.1713 

-.1660 

-.1681 

-.1303 

DATE  17  MAY  76 
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0AIS3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  { I)  « “10.030  ALPHA  < m “ 6.340  QtPSF)  » 43.885  PO/PSF  ■»  3117.3  RUN  NO  «■ 

SECTION  t IJMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

,050 

-.msH 

-.3111 

-.4896 

- .7054 

-.3185 

-.1766 

-.1146 

-.0917 

.410 

.0083 

. 1366 

.0766 

.0237 

.590 

.0861 

.I32H 

.0555 

.0099 

.770 

.0^41 

.0672 

.0241 

-.0315 

.070 

-.1061 

-.0977 

-.1051 

-.0062 

BETA  ( I)  * “10.030  ALPHA  ( 5)  = 8.310  QtPSF)  - 43.885  PO/PSF  » 3117.S  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.3784 

-.2333 

-.3878 

-.7338 

.230 

-.1555 

-.0980 

-.0368 

.0133 

.410 

.0756 

.1660 

. 1376 

.0719 

.590 

.1387 

.1774 

. 1250 

.0564 

.770 

.0314 

,1344 

.1233 

.0651 

.870 

-.0789 

- . 0335 

-.0210 

-.0221 

BETA  f I)  *=  -10.040  ALPHA  I 6)  = 10.360  QIPSF)  " 43.885  PO/PSF  - 3II7.3  RUN  MO  » 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

-.3302 

1735 

-.2776 

-.5971 

.230 

.0115 

.0000 

.0493 

.0944 

.410 

.1461 

.2130 

.1941 

.1272 

.590 

.1941 

.2252 

.1972 

,1237 

,770 

.1419 

. 1848 

.1962 

. 1514 

.878 

-.0204 

.0170 

,0451 

.0346 

(RFF^aO) 

130.00 


130.00 


130.00 


DATE  17  MAY  76 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE 

BETA  t 3)  » -5.030  ALPHA  ( 1)  « .030  QtPSF)  - H3.937  PO/PSP  • 5117. I RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  ViWlABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

,3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

.050 

-.6016 

-.463B 

-,674a 

-.9542 

.530 

-.4333 

-.3210 

-.2230 

-,106B 

.410 

-.0631 

.0115 

-,0505 

-,0935 

.590 

,0073 

.0199 

-.0909 

-,1200 

.770 

-.0451 

-.0505 

-,1304 

-.1651 

.870 

-.5167 

-.2083 

-,2272 

-.2051 

BETA  ( 31  = -5.030  ALPHA  ( 31  = S.OBO  QtPSPl  = H3.9S7  PO/PSP  - 3117.1  RUN  NO  - 

SECTION  C IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5471 

-.3802 

-.6007 

-.9010 

-230 

-.2893 

-,2409 

-.1389 

-.0907 

.410 

.0031 

,0525 

.0031 

-.0507 

.590 

.0525 

,0652 

-.0294 

-.0700 

,770 

-.0045 

,0115 

-.0431 

-,1034 

,878 

-.1841 

-.1536 

-. 1504 

-.1662 

BETA  I 31  = -5.030  ALPHA  ( 3)  = 4.130  QIPSP)  =•  43.937  PO/PSP  = 3117. 1 RUN  NO  - 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5052 

-.3287 

-.4937 

-.8668 

,230 

-.1407 

-.1565 

-.0840 

-.0141 

,410 

.0602 

,0050 

.0619 

-.0141 

.590 

.1020 

.1070 

.0556 

-.0227 

.770 

,0377 

.0745 

,0734 

-.0031 

.878 

-.1502 

-.0977 

-.0504 

-.1197 

tRPFFSO) 

131.00 


131.00 


131.00 


DATE  17  HAV  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PACE 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C B)  » -5.030  ALPHA  C H)  = 6.310  QtPSF)  - H3.937  PO/PSF  - 3117. I RUN  NO  - 


SECTION 

C llMAtN 

LND  GR  PR- 

'I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

y/CHL 

.050 

- . 4 366 

-.2666  - 

,4009 

-.8145 

.830 

. 0?09 

-.0546 

.0303 

.0271 

.HIO 

. 1638 

.1374 

.1175 

.0443 

.590 

.mea 

.1510 

.1227 

,0460 

.770 

.07Htf 

.1217 

,1437 

.0B2B 

,87B 

-.1220 

-.04B3 

,0104 

-.0325 

BETA  I 31  >»  -5.030  ALPHA  t 5)  = 8.390  QtPSFl  ■ HS.937  PO/PSF  ■ 3117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEi  ENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3ian 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-,3709 

-.2154 

-.3037 

-.6604 

,230 

.1271 

.0588 

.1197 

.0357 

,410 

.1650 

.1826 

. 1691 

.1064 

.590 

.1005 

,2012 

.1057 

.1167 

.770 

,1018 

.1681 

.2105 

.1940 

.870 

-.1019 

-.0105 

.0530 

.0556 

BETA  C 31  * -5.030  ALPHA  I 61  >•  lO.HDO  QtPSFl  =>  M3. 937  PO/PSF  ■ 3117.1  RUN  NO 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.3053 

-.1752 

-.2245 

-.6439 

,230 

.1865 

.1802 

.1937 

.0942 

,410 

.2030 

.2278 

.2123 

,1665 

.590 

.2154 

-2423 

.2413 

.1768 

.770 

.1258 

.20G2 

.2661 

.2857 

,878 

-.0787 

.0261 

.1000 

.1258 

IRFFFSO) 

131.00 


131.00 


131.00 


DATE  17  MAY  76 
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BETA  ( 3)  = “.010  ALPHA  ( 11 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR^I 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

.010  QIPSF)  » 42.907  F0/P5F  2117.1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RLfN  NO 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,9530 

.v/CML 

.050 

“.6021 

-.4350  - 

.6810 

-.9154 

.230 

-.1282 

-.2007  - 

.0504 

-.0779 

.410 

.0083 

.0293  - 

.0031 

-.0710 

.590 

.0262 

.0451  - 

.0052 

-.0796 

.770 

-.0680 

.0209 

.0367 

-.0536 

.878 

-.2764 

-.1584  - 

.0880 

-.1650 

BETA  ( 31 

e — , 

.010  ALPHA  ( 2) 

= c 

SECTION  ( 

DMAIN 

LMD  GR  DR- 

! 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5888 

-.3963  - 

,5299  - 

I. 0486 

.230 

-.0048 

-.0862 

,0357 

-.0624 

.410 

.0420 

.0756 

.0585 

-.0148 

.590 

.0546 

.0945 

.0714 

-,0159 

.770 

-.043! 

.0651 

.1050 

.0380 

.878 

-.2618 

-.D98  - 

.0347 

-.0967 

BETA  < 3) 

- 

.010  ALPHA  ( 3) 

li 

SECTION  f 

DMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5B2Q 

.B530 

X/CML 

.050 

-.4739 

-.3877  - 

.4407 

-.0654 

.230 

.0787 

.0678 

.0903 

-.0400 

.410 

.0693 

. 1239 

.1018 

.0398 

.590 

.0889 

.1420 

.1355 

.0495 

.770 

-.0284 

.1D3 

.1691 

.1407 

.878 

-.2501 

-.0830 

.0083 

-.0431 

.060  Q(PSF)  « 42,907 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2117.1 


RUN  NO 


.130  QtPSF)  » 42.907 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


2U7.I 


RUM  NO 


(RFFFaO) 

132.00 


132.00 


132,00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  > 0At6S  ( NAAL>75t  1 
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DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3>  - -.010  ALPHA  ( 4)  - 6.200  QIP5F)  ■ 42.907  PD/PSP  ••  2117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  f DMA IN  LND  GR  OR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

• 050 

-.3694 

-•3547 

-.8168 

.830 

.1041 

.1504 

,1410 

.0134 

• HIO 

.0957 

.1662 

.1462 

.0876 

-590 

• 1083 

.1970 

.1870 

,0997 

.770 

-.0105 

.1536 

-2171 

.2316 

-87B 

-.2695 

-.0494 

-0441 

.0452 

BETA  f 3)  = -.010  ALPHA  I 5)  = 8.340  Q(PSF)  » 42.907  P0/P5F  » 2117.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA  IN  LND  CR  DR-1  CCPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.3833 

-.3224 

-,2751 

-.5858 

.230 

.1217 

.1835 

,1703 

.0684 

.410 

.1217 

.2062 

.1949 

.1459 

.590 

.1343 

.2280 

.2311 

.1700 

-770 

.0136 

.1856 

,2539 

.2797 

.878 

-.1964 

-.0105 

.0661 

.0440 

BETA  ( 3J  = -.010  ALPHA  ( 6J  = 10.350  QIPSFJ  - 42.907  pa'PSF  * 2117.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( IJMAlN  LND  GR  DR-I  CEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

*5820 

,0530 

X/CfIL 

. 050 

-^3532 

-.2702 

-*2239 

-.3986 

.230 

*1460 

.2199 

.2230 

.1340 

.410 

.1429 

.2463 

.2417 

.1908 

.590 

. I5B5 

.2635 

.2728 

,2114 

.770 

.0367 

.2189 

.2851 

,3267 

.878 

-.1661 

,0220 

*0914 

*0472 

1RFFF20> 

132.00 


132.00 


132.00 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY? 


DATE  17  HAY  7S 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  { NAAL-75I  ) 


PACE  1E51 


OAIS3  ORB  HA IN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t HI  » 5.030  ALPHA  t 1)  - .020  QtPSFl  - PO/PSF  » 2117.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X^CHL 

.050 

-*65H9 

-.5530 

-.5340 

-U0003 

.230 

-.0252 

,0535 

.0441 

-.0745 

-.0399 

.0672 

.0420 

-.0176 

>590 

-.0252 

.0882 

.0777 

-.0159 

.770 

-.1503 

.0577 

.1156 

.0819 

.878 

-.3721 

-.1472 

-.0483 

-.1324 

BETA  ( HI  = 5,030  ALPHA  ( 21  = 2.070  Q(PSF)  ••  H2.912  PO/PSF  « 2117.0  RUN  NO  « 

SECTION  ( llHAlN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABI.E  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.6840 

-.5096 

-.4434 

-.9153 

.230 

-.0200 

.0777 

.0735 

-.0486 

.410 

-.0200 

.1018 

^0808 

.0168 

.530 

-.0021 

. 1228 

.1197 

.0323 

.770 

-.1282 

.0777 

.1365 

.1554 

.078 

-.3393 

-.1303 

-.0588 

-.0641 

BETA  I H)  = 5.030  ALPHA  ( 3)  = H.120  OtPSF)  - H2.912  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  - 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6449 

-.5000 

-.4695 

-.5895 

.230 

.0010 

.1092 

.1060 

.0219 

,410 

.0054 

.1449 

.1260 

.0702 

.590 

.0262 

.1606 

.1575 

.0822 

.770 

-.0977 

.1102 

.1554 

.1815 

.878 

-.2920 

-.0966 

-.0548 

-.0746 

tRFFFBO) 

133.00 


133.00 


133.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-75I  ) 


PACE  ISSS 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INMER  SURFACE 

SETA  C R)  - 5.030  ALPHA  ( - B.200  QJPSF)  » HS.SJB  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-,5683 

-.3999 

-,3094 

-J3B4 

.230 

,0367 

,1609 

,1620 

.0686 

.0378 

.1938 

,1797 

.1106 

.590 

,0515 

,2036 

.2036 

.1353 

.770 

-,□716 

.1H73 

.1932 

.2254 

.878 

-.8560 

-.GBIO 

-.0210 

-.0473 

BETA  C HJ  «=  5.030  ALPHA  ( 5)  = B.SSO  QtPSF)  » 42.912  PO/PSF  - 2117.0  RUN  NO  “ 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.4531 

-.2581 

-.0009 

.0564 

.230 

,0798 

.2189 

.2283 

,1237 

,410 

,0661 

.2428 

.2407 

,1708 

,590 

,0756 

.2469 

,2573 

• 1943 

.770 

-.0526 

,1858 

,2365 

,2790 

.878 

-.2355 

-.0273 

.0199 

,0000 

BETA  C HI  = 5.030  ALPHA  ( B1  = 10.3H0  QtPSF)  » 42.912  PO/PSF  » 2117.0  RUN  NO  » 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.2866 

-.1165 

,0241 

.1149 

,230 

.1039 

.2704 

,2818 

,1562 

.410 

,0755 

,2880 

.2880 

.2231 

.590 

.0797 

.2859 

.2973 

,2359 

,770 

-,0493 

.2166 

.2756 

,3346 

,878 

-.2226 

.0052 

.0545 

.0346 

(RFFF20) 

133.00 


133.00 


133.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-7S1  J 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { 5J  = 10.050  ALPHA  ( I)  = .030  QtPSF)  » H2.900  PO/PSF  ■ 3117.2  RUN  NO  » 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR- 1 DEPEND»IT  VWllABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5920 

,8530 

X/CKL 

,060 

“.8564 

-.6081 

-,5628 

-,6059 

.230 

-.0431 

,0304 

.0167 

-.0521 

.mo 

-.0368 

.0693 

,0357 

-.0262 

.590 

-.0263 

.0841 

,0663 

-,0107 

.770 

-.1515 

.0336 

,0715 

,0872 

.078 

-.3409 

-.1673 

-,1294 

1546 

BETA  ( 5)  = 10.050  ALPHA  t 2)  = 2.100  QIPSF)  - RS.BOO  PO/PSF  ■ 2117.2  RUN  NO  • 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5020 

,9530 

X/CML 

.050 

-.5559 

-,3962 

-.3678 

-,4398 

.230 

-.0368 

.0040 

.0714 

-.0124 

.410 

-.0399 

,1176 

,0913 

,0202 

.590 

-.0252 

.1302 

.1166 

,0340 

i .770 

-.1314 

.0735 

.0937 

,1166 

.078 

-.2995 

-.1293 

-.1051 

-,I36B 

BETA  I 51  = 10.040  ALPHA  ( 3)  - 4.170  QtPSF)  ■ 42.300  PO/PSF  « 2117.2  RUN  NO  “ 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL  .0760  .3100  .5920  .8530 


X/CHL 


,050 

-,2780 

-,0137 

.1230 

,0082 

,230 

-,0074 

.1533 

.1672 

.0599 

,410 

-,0200 

.1932 

,1755 

.0995 

.590 

-.0084 

.1952 

,1890  ■ 

,1082 

.770 

-.1231 

,1348 

.1609 

,1755 

.B7B 

-,2819 

-,0810 

-.0600 

-,0760 

IRFFFBD) 

134.00 


134.00 


134.00 


DATE  17  MAY  78 


TABULATED  PRESSU5?E  DATA  - 0A163  ( NAAL-7SI  ) 


PAGS  ISS15 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 5)  “ lO.OilO  ALPHA  t m = 6.E30  QtPSF)  » H2.900  PO/PSF  ■ Bl  17.S  RUN  NO  ■» 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,6620 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.1637 

.3092 

*3509 

.1183 

.0148 

.2609 

.2712 

.1217 

.410 

-.0357 

,2723 

,2702 

.ia7o 

.590 

-.03BB 

.2630 

.2702 

.1904 

.770 

151  I 

. IBBH 

.2288 

.2588 

.B7B 

-.3043 

-.0493 

-.0188 

-.0390 

BETA  ( 5)  = 10.040  ALPHA  ( 5)  = 0.SBO  Q(PSF)  » 4B.900  PO/PSF  » RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,9530 

X/CML 

,050 

-.0709 

,2501 

...4595 

,1995 

.230 

.0136 

,3102 

.3382 

*1651 

.410 

-.0536 

.3M3 

.3309 

,2424 

,590 

-.0610 

,2970 

,3268 

,2424 

.t70 

1946 

.2149 

,2771 

-3283 

.878 

-.3201 

-.02^2 

.0230 

.0167 

BETA  ( 5)  = 10.050  ALPHA  t B)  =»  10,350  QtPSFl  » H8.500  PO/PSF  * 3117.2  RUM  NO  - 
SECTION I I IHAIN  LND  OR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

,0736 

.4161 

.5612 

.2733 

,230 

.0403 

,3559 

.3970 

.2081 

.410 

-.0315 

.3476 

.3725 

.2836 

,590 

-.0505 

.3290 

,3642 

,2785 

.770 

-.1809 

.2408 

.3062 

.3673 

.878 

-.3072 

-.0021 

.0409 

.0441 

■•'Si.*-'’' 


tRFFrao^ 

134.00 


134.00 


134.00 


DATE  17  HAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  t NAAL-75I  1 PAGE  1355 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFau  ( 03  FEB  76  > 

REFER^CE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

SBgo.oooo 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH  » 

.170 

ELEVON  - 

5.000 

LREF  ^ 

H7H.BID0 

INCHES 

. YHRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  • 

-n.700 

SPDBRK  » 

^.000 

BREF  = 

936.6800 

INCHES 

ZMRP  « 

375,000r 

IN.  ZO 

PHl-N  » 

66.70D 

TIETAN  - 

108.000 

SCALE  “ 

.OH05 

PHl-M  » 

68.000 

THETAH  - 

SB. 000 

BETA  ( n » -10.050  ALPHA  ( 1)  » .050  QtPSF)  « 42.917  PO/PSF  ■ 2120.7  RUN  NO  ■ 105.00 


SECTION  { IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-,H7B4 

-.5085 

-.7787 

-1.0366 

.B30 

-.4016 

-.4510 

-.8718 

-.184B 

,410 

-.1809 

-*1135 

-.1640 

-.1728 

,590 

-.1114 

-.1104 

-.8166 

-.2779 

,770 

-.1577 

1514 

-.8113 

-.2429 

,B78  * 

-.8908 

-.8498 

-.85BB 

-.2302 

BETA  t II  = -10.050  ALPHA  I 2)  = 2.160  QIPSFl  » 42.917  PO/PSF  * 2120.7  RUN  NO  - 105.00 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4194 

-.4456 

-.6811 

-.8688 

.830 

-,3616 

-,3679 

-.1650 

-.1072 

.410 

-.0641 

- . 0884 

-.0841 

-,U07 

*590 

-.0842 

-.0881 

-.1893 

-.1813 

*770 

-.0767 

-.0778 

-.1419 

-.1619 

.878 

-.8176 

-.8060 

-.8108 

-* 1784 

BETA  ( 1)  = -10.050  ALPHA  ( 3)  = 4.190  QtPSF)  -42.917  PO/PSF-  2120.7  RUN  NO  - 105.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

*5920 

.8530 

X/CKL 

.050 

-.3727 

-.3717 

-.5686 

-.6651 

.230 

-,3390 

*-,8611 

-.0737 

-.0453 

,410 

-.0084 

• .0694 

-.0147 

-.0401 

.590 

.0473 

.0483 

-.0600 

-.0988 

*770 

-.0053 

-.0147 

-.0600 

-.0021 

.870 

-.1558 

-.1537 

-.1558 

-.1148 

DATE  17  may 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  ( NAAL-751  ) 


PAGE 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  OOOR  INNER  SURE ACE 


BETA  I n ° -10.050  ALPHA  t « B.ESO  QtPSFl  « M2, 917  PO/PSF  « 2120,7  RUN  NO  - 

SECTION  ( J1MAIN  UNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.4199 

-,2971  - 

.4713 

-.6976 

.230 

-.3013 

-.1679  - 

,1050 

-.0830 

.MIO 

.0199 

.1437 

,0891 

.0523 

.590 

,0912 

.1437 

.0660 

,0202 

.770 

.0513 

.0776 

.0356 

-.0199 

.878 

-.1123 

-.0850  - 

.0913 

-,0714 

BETA  t n 

= -10. 

050  ALPHA  C 5) 

= 8.340 

Q(PSF1  5"  42.917 

SECTION  ( 

t)MA!N  LND  CR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3721 

-.2260  - 

.3710 

-.7191 

.230 

-.1419 

-.0820  - 

.0242 

.0254 

.MIO 

.0871 

,1754 

. 1471 

,0788 

,590 

,1492 

,1888 

.1386 

.0650 

.770 

.099B 

. 1450 

.1365 

.0798 

.878 

-.0631 

-.0189  - 

.0105 

-.0105 

BETA  1 n 

« -10. 

050  ALPHA  1 6) 

« 10,430 

DCPSF)  « 42.917 

SECTION  1 

UMA1N  UND  GR  OR- 

t 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3169 

-.1627  - 

.2613 

-.5752 

.230 

.0366 

.0170 

.0713 

.1045 

.410 

.1594 

,22io 

.2041 

,1372 

.590 

.2051 

.2361 

.2072 

,1372 

.770 

.1542 

.1979 

.2092 

.1657 

,878 

-.0147 

.0335 

.0629 

.0513 

PO/PSF  « 2120.7 


PO/PSF  « 2120.7 


Rl^  NO  « 


RUN  NO  • 


CRFFFgn 

105.00 


105,00 


105.00 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  i NAAL-751  ) 


PACE  1257 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOQR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 21  • -5.050  ALPHA  ( 1)  = .070  QCPSFl  - H2.950  PO/PSF  - 21£'0.6  RUN  NO  « 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR.  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.oso 

-•5908 

-;hmb9 

-.66HH 

-.3192 

.230 

-*mio 

-.3000 

-.2039 

-.1676 

,H10 

-•050H 

.0209 

-.0389 

-.0831 

.590 

• 0157 

• 03m 

-.0862 

-.1176 

.770 

-•0357 

-.0368 

-.1167 

-.15H5 

.870 

-•EOBO 

-.lg^5 

-.2123 

-.1966 

BETA  t 21  » -5.050  ALPHA  ( 2)  «=  2.130  QtPSFl  ■ H2.950  PO/PSF  ■ 2120.6  RUN  NO  * 

SECTION  t 1 1 MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BliL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.5392 

-.378H 

-.5033 

-.8800 

.230 

-.2059 

-.2270 

-.1230 

-.0083 

.HIO 

-0157 

.0588 

.OlOH 

-.0538 

.590 

.0661 

.0735 

-.0158 

-.0693 

*770 

.0073 

.0209 

-.0126 

-.0862 

.870 

-.173^1 

-.1377 

-.1303 

-.1471 

BETA  ( 2)  * -5.050  ALPHA  t 31  » ^.l60  QIPSFI  » H2.950  PO/PSF  -2120.6  RUN  NO  » 

SECTION  C IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

• 0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

• Q50 

-.4971 

-.3226 

-.4868 

-.8087 

.230 

1 177 

-.1503 

-.0651 

-.0030 

.410 

.0*787 

• 0945 

.0724 

-.0055 

.590 

.1113 

.1145 

• 0640 

-.0124 

.770 

• 04B3 

.0019 

.0840 

.0003 

.878 

-.1408 

-.0830 

-.0368 

-.1061 

IRFFF2I) 

108.00 


106.00 


lOG.qo 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A163  t NAAU-751  ) 


PAG?  lam 


OA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  Sl^PACr  CRPFFeil 

BETA  r 2>  • -5.060  ALPHA  I tJ)  <■  6.340  QIPSFl  » 48.950  PO/PSF  « 3180.6  RUN  TK)  • 106.00 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5g?Q 

.0530 

X/CKL 

.OSD 

*.H03O 

-.8593 

-.3863 

-.8043 

.0398 

-.0483 

.0419 

,0340 

.mo 

.1330 

.14H8 

.1280 

.0564 

.590 

.1563 

.1637 

.1343 

.0564 

.770 

.0839 

.1332 

. 1574 

.0975 

.970 

--1131+ 

-.0388 

.0203 

-.0]6B 

BETA  t 8)  » -5.060  ALPHA  I 5)  » 8.330  QtPSD  • 43.950 


SECTION  ( 

DMAIN 

LND  G0  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIA0LE  CP 

Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3596 

-.2086  - 

.2915 

-.6451 

.230 

.1394 

.0796 

.1320 

.0442 

.410 

.1700 

.1915 

,1760 

,1147 

.590 

.1915 

.2000 

,1977 

.1285 

.770 

.1110 

.1770 

,2194 

,2070 

i . 

.870 

-.0912 

-.0010 

.0775 

.0681 

BETA  t 21 

* -5. 

060  ALPHA  t 61 

« 10 

,400  QIPSFJ  <=  43,950 

SECTION  t 

UHAIN 

LND  CR  OR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2900 

-.1647  - 

.2151 

-.6319 

.230 

.1947 

.1337 

.2040 

.1020 

.410 

.2092 

.2350 

.2195 

.1733 

.590 

, ,2257 

.2537 

.2526 

.1836 

.770 

.1353 

.2164 

.2743 

.2971 

.878 

-.0661 

.0356 

.1165 

.1405 

PO  PSP  - 3130.6 


PO/PSF  “ 3130.6 


RUN  NO  • 106.00 


RUN  MO  • 105.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


iRFFFei I 


BETA  t 31  n -.030  ALPHA  t H » .060  OtPBF)  ■ ^S.BaB 


SECTION  < 

UMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

,0550 

X/CML 

,050 

-.5803 

-.4555  - 

.6114 

-.8996 

.530 

-.1113 

-.1859  - 

.0336 

-.0757 

.HIO 

.0167 

.0388 

.0041 

-.0509 

.590 

.0346 

.0566 

.0073 

-.0693 

.770 

-.0557 

.0335 

.0482 

-.0370 

.878 

-.5679 

-.1429  - 

.0620 

-.1460 

BETA  ( 31 

® , 

030  ALPHA  ( ei 

* 2.130 

QtPSPI  « 42.928 

SECTION  C 

IIHAIN  LND  GR  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8ML 

.0760 

,3100 

-5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5179 

-.3867  - 

.5148  - 

1,0255 

.530 

.0146 

-.0578 

-0493 

-.0607 

,mo 

.0503 

.0829 

.0619 

-.0021 

.590 

.0619 

.1059 

.0029 

-,0038 

.770 

-.0357 

.0787 

.1197 

.0535 

.870 

-.5535 

-.1002  - 

.0170 

-.0861 

BETA  C 3) 

K — ^ 

,030  ALPHA  ( 3) 

- 4.230 

Q(PSF)  . ^^.9a8 

SECTION  t 

llHAlN  LNO  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4617 

-.3056  - 

.4353 

-.8765 

.530 

.0983 

.0875 

.1030 

-.0200 

.410 

.0756 

.1314 

.1154 

.0513 

.590 

.0925 

.1535 

.1405 

,0582 

.770 

-.0189 

,1240 

.1017 

.1598 

.878 

-.6398 

-.0715 

.0555 

-.0204 

P0/P5F  - ei20.6 


PO/PSF  - 81S0.6 


po/PSF  ■ eiao.6 


RUN  NO  - 107.00 


RUN  NO  • 107.00 


RUN  NO  > 107.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  1 NAAU-751  ) 
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0AIS3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURTACC 

BETA  ( 3)  » >.030  ALPHA  ( M)  > 6.B40  Q(PSr«  •>  MS. 938  PO/PSP  - BtSO.G  RUN  NO  •• 

SECTION  C IIHAIN  LNO  GR  DR-I  DEI^NDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CHL 

-050 

-.43H3 

--359B 

-.33*76 

-.7816 

.230 

.1093 

.1598 

.1482 

.0254 

-HIO 

-lOHD 

.1734 

.1555 

.0970 

.590 

.1177 

-I95t 

.1962 

,1151 

.770 

-.0031 

.1507 

.2252 

,2407 

.878 

-.2519 

-.0399 

.0557 

.0599 

BETA  t 31  = -.030  ALPHA  I 51  » 8.310  QIPSF)  » M8.92B  PO/PSF  • 8180.6  RUN  NO  • 

SECTION  ( IlMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3715 

-.3148 

-.2596 

-.5631 

.230 

.1248 

.1896 

.1885 

.0787 

.410 

.1269 

.2175 

.2040 

.1544 

.590 

.1416 

.2361 

.2392 

.1760 

.770 

.0209 

.1947 

.2599 

.2870 

.878 

-.1057 

-.0010 

.0776 

.0556 

BETA  ( 3)  - -.030  ALPHA  ( 61  ■=  lO.HOO  QlP^l  • H8.988  PO/PSF  - 8I80.B  RUN  NO  » 

SECTION  t llHAlN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3433 

-.2572 

-.2100 

-.3705 

.230 

.1542 

.2279 

.2310 

.1442 

.410 

.1511 

.2559 

.2486 

.2008 

.590 

.1637 

.2724 

.2017 

.2248 

,770 

.0430 

.2269 

-2952 

.3376 

-870 

-.1554 

.0335 

.1080 

.0556 

IRFFF81 1 
107.00 


107.00 


I 07.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-7SI  J 


PAOE  tS6l 


0A163  ORB  MAIM  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C Hi  » 5.000  ALPHA  t i)  - .070  QtPSF)  - ^B.917  PO/PSF  » 3130. 5 RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  UNO  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CMU 

*050 

-.5H50 

-.5147 

-.9978 

.530 

-.0531 

.0608 

.0514 

-.0875 

*H!0 

-.Q3H7 

.0734 

.0514 

-.0055 

.590 

-.0169 

.0966 

.0882 

-.0090 

*770 

-*m29 

.0650 

.1239 

.0945 

.878 

-.3603 

-.1344 

-.0399 

-.U97 

BETA  ( m X 5.000  ALPHA  I 3J  = g.mO  QIPSF)  « H3.S17  P0/P5F  » 2130.5  RUN  NO  « 

SECTICW  I IIHAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6744 

-.5063 

-*4296 

-.8910 

.230 

-.0147 

.0850 

.0819 

-.OHIO 

.410 

-.0126 

,1123 

.0924 

.025H 

.530 

*0073 

.1312 

.1281 

.0HQ9 

.770 

-.1176 

.0903 

.1438 

.1659 

.878 

-.3225 

-. IIBB 

-.0515 

-.0536 

BETA  t MJ  • 5.U70  ALPHA  ( 3>  - H.ISO  QtPSF)  • ^a. 917  PO/PSF  - 3120.5  RUN  NO  - 

SECTION  I UHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6204 

-.4BBS 

-.4490 

-.5056 

.230 

.0034 

.1177 

.1156 

.0323 

.410 

.0146 

.1545 

.1377 

.0023 

.550 

.0345 

.1692 

.1671 

.0927 

.770 

-.0862 

*1158 

.1650 

.1889 

.878 

-.2786 

-.0831 

-.0420 

-.0704 

(RFFF31) 

108.00 


108.00 


108.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-75I  ) 


PKH£  lS8a 


0A163  ORB  HAIM  GEAR  DOOR  INNER  StAIFACE 

BETA  C m » 5.000  ALPHA  t m ■ 6.250  Q«PSF>  • HS.9I7  PO/PSF  ■ 2120.S  RUN  HO  ■ 

SECTION  C t!HAIN  LNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/3KL 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5547 

-.3853 

-.0779 

-.1039 

.030 

.0460 

.1704 

.1705 

.0755 

.mo 

.0463 

.0036 

.1881 

. 1090 

,590 

,064! 

.0119 

.0109 

.1463 

.770 

- . 0579 

, 1557 

.0016 

.0368 

.878 

-.0430 

-.0505 

-.0095 

-.0347 

BETA  I HJ  - 5.000  ALPHA  I 5)  - 8.320  Q(PSF1  - *12.317  PO/PSF  - 2120.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  C DKAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


v/aiL 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CHL 

-050 

-.0500 

.1103 

-.0017 

.1960 

.030 

.1659 

-.4455 

-.1334 

-.0136 

.410 

.0000 

-.0357 

-.1555 

-.4098 

.590 

.0000 

-.0336 

.1050 

.0871 

.770 

,0000 

-.0306 

.1113 

.0809 

.878 

.0000 

-.1304 

.0670 

-.0400 

BETA  I m « 5.000  ALPHA  I 6)  « 10.390  QCPSFI  - *»2.9I7  PO/PSF  - 2120.b  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5900 

.8530 

X/CHt 

.050 

- .0570 

-.0071 

.0490 

.ItlS 

.030 

.1110 

.0796 

.0900 

.1631 

.410 

.0B18 

,0980 

.3003 

.0099 

.590 

.0070 

.0941 

.3076 

.0419 

.770 

-.0388 

.0079 

.0830 

.3407 

.878 

-.0047 

.0199 

.0639 

,0490 

(RFFF2I 1 
lOB.OO 


108.00 


tOB.OO 


OEIGINAi;  PAGE  IS 
OE  POOR  {^OALM 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  ) 


PACE  1283 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  1M4ER  SURFACE 

BETA  ( 5)  • 10.020  ALPHA  t !l  - .040  Q(PSF)  - 42.095  PO/P5F  ■ 2120.6  RUN  NO  «= 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  OB-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/enu 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8397 

-.5937 

-.5507 

-.5932 

.530 

-,03BB 

.0430 

.0283 

-.0452 

.mo 

-.02BH 

.0798 

,0483 

-.0159 

.590 

-.0251 

.0924 

.0766 

-.0038 

.770 

-.1H29 

.0430 

.0808 

.0976 

.878 

-.3526 

-.1524 

-.1177 

-.1419 

BETA  ( 5)  = 10.020  ALPHA  I 2J  * 2,120  Q(PSF)  « 42.895  PO/PSF  » 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  I UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5132 

-.3663 

-.3501 

-.3859 

.230 

-,0283 

.0944 

.0839 

-.0038 

.410 

-.0283 

.1280 

.1017 

.0322 

,590 

-.0157 

.1385 

.1248 

.0443 

.770 

-.1196 

.0828 

.1112 

.1259 

.878 

-.2823 

-.1154 

-.0924 

-.1238 

BETA  t 55  = 10.020  ALPHA  ( 3)  = 4.190  Q<PSF1  - 42.895  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/ChL 

.050 

-.2547 

,0135 

.1620 

.0496 

.230 

.0010 

.1777 

.1735 

.0720 

.410 

-.0168 

.2057 

.1839 

.1152 

-590 

-.0031 

.2098 

.5036 

,1186 

.770 

-.1105 

.1430 

. 1694 

.1829 

.878 

-.2684 

-.0684 

-.0463 

-.0694 

IRFFF2U 

109.00 


lOS.OO 


109.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PAGE  ISS4 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURTACE 

BETA  t 5)  - 10.010  Al°HA  . HI  ■ 6.250  QtPSFJ  - H2.S9B  PO/PSF  " 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  6R  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.2300 

,3740 

.1256 

.530 

.0241 

.2753 

.5879 

.1256 

-.0263 

.5827 

.2858 

.IBBl 

.590 

-.021! 

.2744 

.2837 

.2015 

-770 

-.1348 

, 1955 

.2391 

.2713 

.878 

-.2812 

-.0347 

-.0053 

-.0305 

BETA  ( 51  « 10.010  ALPHA  ( 5)  « 9.3B0  QIPSF)  - H2.8B5  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  « 

SECTION  ( I IMA  IN  L.NO  OR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.0504 

.2903 

.4735 

,2147 

.230 

.p':3o 

,3203 

.3503 

.1753 

.410 

-.0431 

,3234 

.3431 

.2507 

.590 

-.0515 

.3069 

.3358 

.2524 

.770 

-.1753 

.2250 

.2851 

.3385 

.078 

-.2994 

-.0094 

.0314 

-0293 

BETA  ( 51  = 10.010  ALPHA  t 61  * 10.H2D  QtPSFl  • H2.895  PO/PSF  «■  2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 IJMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

,0946 

.4491 

.5870 

.2870 

.230 

,0599 

.3672 

.3994 

.2501 

-410 

-,0231 

.3600 

.3838 

,2939 

.590 

-,036B 

.3392 

,3703 

.2887 

.770 

-, 1588 

.2511 

.3133 

.3766 

.878 

-.2B92 

.0115 

.0514 

.0525 

CRFFFBU 

109.00 


lOS.OO 


103.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PWSSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  » 


PAGE  ISGS 

0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE  tRFFFgg)  t 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

E69Q.00D0  SQ.FT. 

XMRP 

ia 

1076.7000 

IN.  XO 

HACH  « 

.170 

ELEVON 

m 

5.000 

LREF 

V 

*♦74.8100  INCHES 

YMRP 

at 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  “ 

.000 

SPDBRK 

m 

as.ooo 

0REF 

W 

938.6BOO  INCHES 

ZMRP 

■t 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

68.000 

THETAN 

m 

lOS.OQD 

SCALE 

B 

.0405 

PHI-M  - 

88.000 

THETAH 

■ 

98.000 

BETA 

I 

11  - -lO.OgO  ALPHA  1 

n 

- .060 

QIPSFl  « 43-010 

PO/PSF  « ei20,e  RUN  NO  «= 

110.00 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.470^ 

-.4903 

-.7613 

-1.0335 

.230 

-.3085 

-.4515 

-.2635 

-.1794 

-.1123 

-.1050 

1575 

-.1674 

.590 

-.1039 

-.1008 

-.2058 

-.2621 

.770 

-.1522 

-.1354 

-.2037 

-.2341 

.878 

-.2803 

-.2334 

-.2509 

-.2226 

BETA  ( 1)  « -lO.oaO  ALPHA  I gt  = g.llO  QIPSF)  - «f3.0I0  PO/PBF  ■ glgO.8  RUN  NO  - 1 10.00 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4158 

-.4367 

-.6734 

-.8574 

.230 

-.3571 

-.3582 

-.1581 

-.1000 

,410 

-.0555 

-.0209 

-.0917 

-.1034 

.590 

-.0180 

-.0167 

-.1246 

-.1790 

.770 

-.0670 

-.0754 

-.1351 

1592 

.878 

-.2095 

1948 

-.2042 

-.1655 

BETA  t I)  = -lO.OaO  ALPHA  ( 3)  = ‘♦.160  QtPSF)  « H3.0I0  PO/PSF  - glEO.8  RUN  NO  - 110.00 

SECTION  t I IMA IN  LND  OR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3713 

-.3650 

-.5649 

-.6611 

.230 

-.3356 

-.2538 

-.0652 

-.0418 

.410 

-.00B4 

.0714 

-.0105 

-.0349 

.590 

.0536 

.0494 

-.0526 

-.090! 

.770 

.0010 

-.0116 

-.0505 

-.0789 

.878 

-.1535 

-.1462 

-.1483 

-.1062 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7SI  1 


FAGS  tSBS 


DA 163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 1)  - -10.020  ALPHA  ( m » 6.230  QtPSn  « ^3.010  P0/P5F  - 2IS0.S  m/N  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

,0760 

,3100 

*5820 

*0530 

X/CMU 

,050 

-.H077 

-.2940 

-.4662 

“*6870 

.230 

“*2990 

-.1631 

“*0993 

“.0741 

,mo 

,0208 

. 1473 

*0909 

*0373 

,590 

.0902 

. 1463 

,0689 

*0253 

,770 

,0564 

.0856 

.0407 

-.0125 

.878 

--105B 

-.0773 

“,0847 

“.0669 

BETA  ( t)  « -lO.OaO  ALPHA  « SJ  « 8.290  OfPSFl  ■ 43.010  PO/PSF  - 2120.8  RUN  NO  - 

SECTION  ! UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bhl  ■ 

.0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-*3506 

-.2160 

-.3607 

“*7140 

.230 

-*1237 

-.0870 

-.0210 

.0208 

.410 

,09U 

.1780 

*1520 

*0821 

.590 

.1540 

,1915 

.1415 

*0700 

.770 

,1050 

. 1499 

,1415 

.0901 

.878 

“*056B 

“.0136 

-.0010 

“ . 0042 

BETA  I n - -10.020  ALPHA  ( 6>  • 10.3B0  OtPBF)  - 43.010  PO/PSF  ■ 2120.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CKL 

,050 

-.3123 

“,1561 

“*2547 

“,565S 

.230 

.0418 

,0230 

*0733 

.1078 

*410 

. IB45 

*2286 

.2079 

*1405 

.590 

.2110 

.2379 

,2110 

.1422 

.770 

,1582 

*2007 

.2100 

• 1697 

.878 

“*0073 

*0376 

.0638 

.0555 

IRFrF221 

110.00 


tlQ.OO 


1 10. 00 


DATE  n HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  » 


PAGE  1567 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( SI  « -S.OaO  ALPHA  t tl  * .050  QtPSFI  ■■  45.915  PO/PSF  - 5IS0.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UHAIN  LND  GB  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.59BH 

“.4405 

-.6580 

",9108 

,230 

-.4074 

-.3032 

-.2053 

-.1661 

.HIG 

“.0495 

.0241 

",0379 

-.0832 

.590 

.0199 

.0347 

-.0811 

-.1143 

.770 

“.0316 

-.0316 

-.1116 

-.1516 

• 878 

-.2021 

-.1905 

-.2053 

-.1864 

BETA  t 5»  • -5.050  ALPHA  C 31  « 3.100  QtPSF)  - 45.915  PO/PSF  - 5150.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENIKNT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.5330 

-•3735 

-.5812 

-.8761 

.230 

-.2759 

-.2256 

-.1154 

-.0795 

• 410 

.0167 

.0639 

.0146 

-.0468 

.590 

.0692 

.0796 

-•0136 

-.0606 

.770 

• 0U5 

• 0303 

-.0094 

-.0797 

• 878 

-•1679 

-.1322 

-.1227 

-.1416 

BETA  ( 5)  = -5.050  ALPHA  ( 3)  » 4.150  QCPSFJ  « 45.915  PO/PSF  » SISO.6  RUN  NO  » 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-I  OEPEND^T  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.4805 

-.3151 

-.4700 

-.8204 

• 230 

-.1061 

-.1450 

-.0599 

-.0021 

.410 

• 0RI9 

.0976 

.0755 

-.0004 

.590 

• 1165 

.1186 

.0703 

-.0030 

• 770 

• 0545 

.0082 

.0892 

.0115 

.870 

-.1345 

-.0746 

-.0273 

1008 

IRFFFSBI 

111.00 


111.00 


111.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-751  » 


PAGE  1568 


0AI63  ORB  HA IN  GEAR  DOCR  INNER  SUI^ACE 

BETA  C B)  » -5.020  ALPHA  t » B.B20  QIPSF>  » H2.915  PO/PSF  - 2120,6  RlW  NO  - 

SECTION  C UMAIN  LNO  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CNL 

.050 

-.4136 

-.8535 

-.3007 

-.8058 

,530 

-0441 

-.0357 

.0483 

.0358 

.410 

.1366 

.1478 

.1324 

.0599 

.590 

.1587 

.1650 

.1377 

.0502 

.770 

-0851 

.1356 

.1590 

.1009 

.878 

-.1083 

-.03U 

.0315 

-.0063 

BETA  ( 2)  • -5.020  ALPHA  t S)  - 8.290  QtPSF)  • M2.915  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3565 

-.2019 

-.2860 

-.6304 

.230 

.1461 

.0861 

.1377 

.0496 

-410 

.1765 

.1941 

.1806 

,1185 

.590 

.1962 

.2117 

.2034 

.1306 

,770 

.1124 

.1817 

.2252 

.2097 

.878 

-.C862 

.0083 

,0830 

*0704 

BETA  I 2J  » - -5,020  ALPHA  ( 6)  « J0.3BD  QlPSFl  ■ H2.915  PO/PSF  ■ 2120.6  Rl«  NO  - 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2918 

-.1639 

-.2099 

-.6253 

.230 

.1979 

.1969 

.2103 

.1046 

.410 

.2124 

-2393 

.2227 

.1803 

.590 

.2290 

.2579 

.2548 

.1871 

.770 

.1374 

.2227 

.2817 

.3003 

.078 

-.0619 

.0430 

,1259 

.1437 

IRFFF221 

tll.QO 


111.00 


111. 00 


DATE  17  HAY  76 


TABUUATEO  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PAGE  J2S9 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INHER  SURFACE 

BETA  ( 3)  « .010  ALPHA  ( 1)  « ,010  Q(PSn  • 43.015  PO/P5F  » 2120.6  RUN  KO  • 


SECTION 

1 

DHAIN 

LND  GR  DR- 

1 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CHL 

.050 

-,5BH5 

-.4214  - 

,6075 

,230 

I05S 

-,1924  - 

.0324 

.410 

.0219 

,0407 

.QQB3 

.590 

,0365 

.0606 

.0104 

,770 

-.0533 

.0365 

.0522 

.878 

-.2635 

-.1359  - 

.0606 

BETA  t 3) 

IB  * 

010  ALPHA  I 2) 

SECTION 

( 

MHAIN  LND  GR  DR- 

1 

Y/SHL 

.0760 

,3100 

.5920 

X/CHL 

.050 

-.5100 

-.3843  - 

,5100  - 

.230 

.0114 

-.0534 

.0502  - 

.410 

,0512 

,0879 

.063B 

,590 

.0648 

.1057 

.0850 

,770 

-.0335 

.0816 

.1214 

,B78 

-.2402 

-.1026  - 

,0157 

BETA  ( 3J 

. JC 

010  ALPHA  C 31 

SECTION 

« 

DHAIN  LND  GR  DR- 

1 

Y/SHL 

,0760 

.3100 

.5020 

X/CHL 

.050 

-.2502 

.0000  - 

.4315 

.230 

,I66B 

-.5742  - 

.7750 

,410 

,0000 

.0566 

.0062 

,590 

,0000 

.0335  - 

.0178 

.770 

.0000 

. 0325  - 

.0262 

,878 

,0000 

-,0882  - 

,0169 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.0530 


,8835 

.0872 

.0552 

.0638 

.0356 

.1401 

* 2,090  QlPSn  • 43.015 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.9530 


.0205 

.0570 

.0013 

.0013 

,0575 

*-.0775 

» 4.140  QtPSn  « 43.015 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8530 


-.8715 
-.0245 
.0546 
.0615 
, 1637 
-.0252 


PO/PSF  " 2120.6  RUN  NO  • 


PO/P5F  « 2120.6  RW  NO  « 


tRFFFBaj 

na.OQ 


112.00 


U2.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-79t  ) 


PASS  1670 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  “ .010  ALPHA  ( « 8.200  QCPSF)  « 43.015  PO/PSF  " 2120.6  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-•4340 

-.3552 

-.3341 

-.7844 

.530 

.1113 

. 1658 

.1523 

.0288 

.410 

.1059 

. 17B4 

.1596 

. 1012 

.590 

.1155 

,5002 

.1991 

. ns7 

.770 

.0010 

. 1638 

.5292 

,2457 

.078 

-.2133 

-.0357 

.0609 

,0619 

BETA  ( 3)  = .010  ALPHA  1 5)  ■=  B.290  QCPSFl  " 43.01S  PO/PSF  - 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  I nmiN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

-8530 

X/CML 

,050 

-.3663 

-.3117 

-.2603 

-,5546 

.230 

-1280 

.1948 

.1907 

.0822 

-410 

.1280 

.2175 

-2072 

,1562 

-590 

*1448 

.2382 

,2444 

.1820 

-770 

*0551 

.1989 

.2651 

.2920 

-878 

-.1816 

.0052 

.0818 

.0597 

BETA  t 3)  = .010  ALPHA  t 6)  = 10.370  QCPSF)  • 43.015  PO/PSF  • 2120.6  RUN  NO  - 

SECTION  ( 1 > HA IN  LND  OR  OR- 1 OEPENOB4T  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5860 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3437 

--2525 

-.£043 

-,3B64 

.230 

.1561 

.2306 

.£368 

.1456 

.410 

.1540 

,2585 

.£533 

,2028 

,590 

.1655 

-E7SI 

,£854 

,2295 

.770 

.0460 

.2316 

.£967 

.3411 

.878 

-.1509 

.0376 

.1076 

.0617 

IRFFF22) 

112.00 


112.00 


112.00 


DATE  i7  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB5  t NAAL-751  ) 


PAGE  1871 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  t 4) 

« 5. 

.040  ALPHA  ( U 

» 

,000  QtPSF)  « 42.905 

PO/PSF  “ 2120.5 

SECTION  ( 

UMAIN  LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

• 

X/CML 

.050 

“,6B3I 

-.5305  - 

.5123 

-.9916 

.230 

“,0220 

.0638 

,0544 

-.0639 

,410 

-,0325 

.0705 

.0554 

-.0021 

.590 

-.0147 

,0994 

.0900 

-.0055 

,770 

-.1393 

,0691 

.1267 

.0963 

.B78 

-.3551 

-,1299  - 

.0346 

-,U52 

BETA  ( m 5.040  ALPHA  t 2)  =>  2.000  OtPSF)  » H2.90S  PD/PSF  « 2120.6  RUN  NO  ^ 

SECTION  I IlHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6740 

-.5008 

-.4294 

-.8785 

.230 

-.0136 

.0871 

.0850 

-.0365 

.410 

-.0105 

.1133 

.0944 

.0254 

.590 

.0093 

,1343 

.1301 

.0426 

.770 

1 155 

.0923 

.1469 

.1668 

.878 

-,3181 

U23 

-.0430 

-.0577 

BETA  C 4)  - 5.Q30  ALPHA  f 3)  H.170  QCPSF)  « 42,905  PO/PSF  « 2120.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6146 

-.4001 

-,4412 

-,4896 

,230 

.0115 

.1218 

.1218 

.0374 

.410 

.0188 

. 1564  ■ 

.142B 

.0974 

.590 

.0367 

.1732 

.1701 

.0960 

.770 

0BD3 

,1249 

.1701 

.1939 

.878 

-.2700 

-.0788 

-.0368 

-.0609 

(RFFF22J 

113.00 


113,00 


113.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  C NAAL-75I  > 


PAGE  ia?a 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( HI  » 5.030  ALPHA  t H)  » 6.320  QCPSFJ  ■ M3.905  PO/PSF  • 3130.6  RUN  NO  « 

SECTKM  ( UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

• 0760 

• 3100 

.5820 

.8530 

X/GHL 

• 050 

-,5459 

-,3762 

-,2540 

-.1006 

,330 

.0494 

,1738 

,1779 

,0773 

,mo 

,0484 

,2070 

.1945 

• 1326 

,590 

,0648 

• 2143 

-21B3 

,1499 

,770 

-.0548 

, 1501 

,2070 

,2402 

.878 

-,2371 

-,0432 

-,0053 

-,0306 

BETA  t m = 5.030  ALPHA  t 51  » 8.S0D  QtPSF)  - «J3.905  PO/PSF  * 3130.6  RIW  NO  - 

SECTION  C IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CML 

.050 

--417B 

-.2368 

-,D36B 

.0789 

.230 

.0925 

.2326 

,2420 

*1359 

-410 

,0788 

,25BS 

.2534 

,1910 

,590 

.0852 

.2617 

*2700 

,2065 

.770 

-.0379 

*2005 

,2523 

• 2897 

,878 

-.2157 

-.0074 

.0346 

• 0135 

BETA  ( H)  « 5.030  ALPHA  C 61  » 10.350  QtPSF)  » >i3.S05  PO/PSF  » 3130^.6  RIW  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  IMPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2496 

-,0730 

*0589 

.1291 

.230 

,1168 

.2836 

• 2950 

.1653 

.HIO 

.0852 

.3013 

,2982 

.2308 

.590 

.0884 

*2982 

.3085 

*24St 

.770 

-.0369 

.2307 

.2847 

.3438 

.878 

-.1990 

*0220 

*0694 

.0505 

tRFFF33) 

U3.00 


113.00 


113.00 


( 


• OillGINAL  PAGE  Ig 
OP  POOB  QUALTTSI 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-75I  » 


PAGE  1873 


'• ... 


DATE  17  HAY  76 


OAt^  ORB  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE  (RFFF88) 

BETA  C 5)  » 10.060  ALPHA  ( 1)  » .030  OtPSFl  « H8.8H0  PO/PSF  « 2IB0.7  RUN  NO  - im.OO 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5520 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.8261 

-.5841 

-.5388 

-.5608 

.230 

-.0337 

.0441 

.0315 

-.0401 

.410 

-.0274 

.0831 

.0536 

-.0090 

.590 

-.0210 

.0978 

.0809 

.0030 

.770 

-.1379 

.0403 

.0809 

.0999 

.078 

-.3168 

-.1473 

-.1150 

-.1368 

BETA  ( 51  - 10.060  ALPHA  t 5)  - 8.090  Q(PSF)  - M8.B<tO  PO/PSF  - 8180.7  RUN  NO  » IIH.OO 

SECTION  t IlKAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.4874 

-.3453 

-.2947 

-.3802 

.230 

-.0274 

.0909 

.0862 

-.0004 

.410 

-.0235 

.1304 

.1052 

,034! 

.530 

-.0147 

.1420 

.1273 

,0479 

.770 

1 147 

.0052 

.1126 

. 1273 

.078 

-.2716 

-.1053 

- . 08B3 

-.1179 

BETA  [ 5)  = 10.060  ALPHA  I 3J  = H.I50  Q(PSF1  - >l8.eM0  PO/PSF  - 8180.7  RUN  NO  - IIH.OO 

SECTION  ( UHAIN  LND.GR  DR-I  DEPE^raENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2480 

.0136 

.1622 

,0393 

.230 

.0052 

.1052 

.1821 

.0773 

.410 

-.0*37 

.2081 

.1946 

*1205 

.590 

-.0010 

.21 12 

.2070 

.1292 

.770 

-.1006 

.1464 

. 1759 

.1873 

.078 

-.2593 

-.0601 

-.0422 

-.0622 

I 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  I NAAL-751  ) 


PAGS  1574 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUREACE 

BETA  ( 5)  * 10.060  ALPHA  ( 41  « B.240  QIPSF)  - 42.840  PO/PSE  « 2120.7  RUN  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  DR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/6ML 

.0760 

.3100 

*5820 

,0530 

X/CML 

*050 

-.1349 

*223B 

*3704 

,1378 

.230 

.0241 

.2745 

.2800 

. 1309 

-.0274 

,2030 

.2800 

.2033 

.590 

-.0169 

.27BB 

.2859 

.2033 

*770 

-.1317 

*2010 

.2454 

.2735 

.070 

-*2740 

-.0274 

.0031 

-.0232 

BETA  t 51  »•  10,060  ALPHA  ( 51  « 0.290  O(PSF)  « 42.840  PO/PSE  ■ 2120.7  RUN  NO  » 


SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  OR-1  DEP£1«3ENT  VARIAK.E  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

*5320 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0505 

.2907 

*4690 

.2167 

.230 

.0541 

.3220 

,3539 

,1790 

.410 

-.0421 

.3238 

.3446 

.2545 

*590 

-.0494 

*3104 

.3373 

.2545 

*770 

-. 1694 

.2295 

.2907 

,3394 

.870 

-.2914 

-.0063 

.0357 

.03’15 

BETA  ( 5)  «=  lO.OBO  ALPHA  ( 61  » 10,370  0IP5F)  « 42.840  PO/PSE  - 2120,7  RIOT  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VWTlABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0998 

*4564 

.5070 

.2939 

.530 

.0609 

.3703 

.3994 

,2252 

.410 

-.0200 

.3610 

.3859 

*2990 

.590 

-.0326 

.3413 

,3734 

.2939 

.770 

IS35 

.2542 

,3175 

.3776 

.870 

-.2010 

.0167 

.0567 

.0588 

tREFF221 

114.00 


114.00 


114.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  1 NAAL-751  1 


PAGE  1275 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


1RFFF231  { 03  FEB  76  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  1* 

2690.0000 

SQ.FT. 

XNRP 

1076.7000 

IN.  XO 

LREF  - 

474.8100 

INCHES 

YMRP 

» .0000 

IN.  YO 

BREF  «* 

936.8800 

INCHES 

ZHRP 

* 375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  -* 

.0405 

BETA  C 

1)  . -10.040  ALPHA  ( 

13”  .110 

QiPSF)  . 42.903 

SECTION 

( DMAIN  LND  CR  DR-I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0ML 

• 0760 

• 3100 

.5820 

• B530 

X/CML 

• □SO 

-•45GB 

-•4757 

-• 1804 

-I.OIOO 

.530 

-•376B 

-.4370 

-.5515 

-.1643 

.HIO 

-.0979 

-*0905 

1705 

-.1525 

• 590 

-•0853 

-•075B 

1873 

-.5437 

.770 

-.1305 

-.1169 

-.1894 

-.5850 

.B7B 

-.5569 

-.5510 

-.2326 

-.2357 

beta  id*  -10.0‘tO  ALPHA  t 2)  » 2.170  O(PSF)  » ^^.903 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

• 0760 

• 3100 

.5620 

• 0530 

X/CML 

.050 

-.3961 

-.4161 

-.6493 

-.8574 

.530 

-.3557 

-.3436 

-.1376 

-.0848 

• 410 

-.0378 

-.0051 

-.0651 

-.0885 

.590 

-.0010 

-.0055 

-.1135 

-.1554 

• 770 

-•0473 

-.0555 

-.1145 

-.1307 

.870 

-.1858 

-. 1744 

-•IB2B 

-.1450 

MACH  - .170  ELEVON  ■ lO-DDO 
BDFLAP  - .000  SPDBRK  - 25.000 
PHI-N  - BB.OOQ  THETAN  • 108-000 
PHI-H  - 88.000  THETAH  - 98,000 

PO/PSF  - 2U7.9  RUN  NO  ••  135.00 


PO/PSF  - 2117.9  RUN  NO  • 135.00 


beta  t 1)  = -10.040  ALPHA  ( 3)  « 4.240  Q(PSF)  ■ 42.903  PO/PSF  • 2117,9  RUN  NO  ■ 135,00 

SECTION  « DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5950 

,8530 

X/CHL 

• 050 

-*3414 

-.3435 

-•5451 

-.6395 

• 530 

-.3194 

-.5335 

-.0515 

-.0331 

• 410 

• 0010 

• 0895 

.0010 

-.0510 

.590 

.0695 

• 0714 

-•0305 

-.0693 

.770 

• 0550 

• 01  15 

-.0315 

-.0599 

.078 

-. 1561 

-.1190 

-•1203 

-.0893 

DATE  17  MAY  76 


T/«ULATED  PRESSURE  DATA  « 0A163  t NAAL-751  J 


PACE  IS7S 


0A163  ORS  MAIN  GEaR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  C n «>  ~10.0^0  ALPHA  C H)  » 6.300  QCPSFJ  • ‘rP.EOS  PO/PSF  « 8117.9  RW  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.07B0 

.3100 

.5030 

.8530 

X/CMU 

.050 

-,30Bl 

-•3714 

-.4438 

-.5931 

.330 

-.1451 

-.0799 

-.0573 

.mo 

.OHSQ 

.1599 

.1083 

.0530 

.590 

.1135 

. 1630 

.0983 

• 0478 

.770 

.0746 

.1040 

.0599 

.004! 

,87B 

-.0041 

-.0505 

-.0599 

-.0453 

beta  t 1)  » -10.040  ALPHA  ( 5)  =•  0.370  QtPSF)  » 42.903  PO/PSF  - 2117. 9 RIW  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VJUIIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5030 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3480 

-•1977 

-.5336 

-.6781 

.330 

-.1051 

- . 0630 

-.0063 

,0547 

• 410 

• UIN 

• 1910 

.1661 

• 0944 

.590 

.1693 

• 3055 

. 1600 

.0075 

.770 

• S371 

.1661 

. 1608 

.1019 

.870 

-.0315 

.0073 

• 0330 

.0135 

BETA  I 1)  » -10.040  ALPHA  I 6)  - 10.450  QIPSF)  - 42.903  PO/PSF  • 8117.9  RUN  NO  • 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5030 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3919 

1365 

-.3310 

-.5548 

.330 

.0577 

.0419 

.0976 

.1370 

.410 

.1934 

.3393 

.3307 

.1597 

.590 

• 3359 

,3507 

,3359 

,1590 

.770 

.1763 

.3187 

.3331 

. [995 

.078 

.0157 

.0619 

.0913 

.0808 

<RFFF23) 

135.00 


135.00 


135.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA 163  t NAAL-751  ) 


P/lOE  1277 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( a>  - -5.030  ALPHA  ( I)  - .100  QlPSFl  • ^^.937  PO/PSF  » 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5649 

--4S7I 

-.6354 

-.8992 

.330 

-.3787 

-.2819 

-.1830 

-.1349 

.410 

- . 0394 

.0336 

-.0231 

-.0694 

.590 

,0357 

.0462 

-.0663 

-.0987 

.770 

-.0! JB 

-.0126 

-.0915 

-.1357 

.878 

-.1778 

-.1641 

-. 1809 

-.1662 

BETA  < 2)  * -5.030  ALPHA  1 2)  « 2.160  Q(PSF)  ■ 42.937  PO/PSF  • 2117,0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5208 

-.3570 

-.5513 

-.894! 

.230 

-.2489 

-,2100 

-.1145 

-.0555 

.410 

.0314 

.0703 

.0283 

-.0296 

.590 

.0039 

.0913 

.0041 

-.0406 

.770 

.0325 

.0545 

.0220 

-.0514 

,878 

1439 

-.1039 

-.0850 

-.1397 

BETA  ( 21  = -5.03P  ALPHA  ( 31  » 4.2B0  O(PSF)  « 42.937  PO/PSF  « 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-,4651 

-.2961 

-.4546 

-.7769 

.230 

-.0777 

-.1207 

-.0367 

,0099 

.410 

.1018 

.1133 

.0902 

,0185 

.590 

.1322 

.1354 

.0881 

.0099 

.770 

.0724 

.1070 

.1144 

.0335 

.878 

-.1102 

-.0535 

-.0010 

-.0661 

tRFFT’231 

136.00 


136,00 


136.00 


DATE  n MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A1B3  t NAAU-751  ) 


PACE  11279 


CaI63  orb  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

beta  ( 2)  = -5,030  ALPHA  C Ml  - 6,390  Q(PSF)  - 42,937  PO/PSF  - 2117.8  HUM  NO  <• 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5890 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3975 

-.9345 

-.3534 

-.7979 

.930 

.0679 

-.0158 

.0795 

.0444 

.mo 

.1514 

.1608 

. 1450 

.0006 

,590 

, 1734 

,1807 

. 1568 

,0808 

,770 

,1030 

, 1535 

. 1007 

.1919 

,07B 

-.0873 

-.0105 

.0546 

.0188 

BETA  f 21  = -5.Q3D  ALPHA  t 5)  = 8.390  Q(PSF)  » 42.937  PO/PSF  • 2117,8  RUN  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5890 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3384 

-,1871 

-.9638 

-.6466 

,930 

.1607 

.1155 

. 1554 

.0616 

.410 

.1898 

.9106 

.1971 

. 1574 

,590 

.9095 

.9971 

.9199 

.1478 

.770 

. 1313 

. 1939 

,9468 

.9364 

,87B 

-.0630 

.0325 

.1071 

.0955 

BETA  e 21  = -5.030  ALPHA  ( 6)  «=  10.460  OtPSF)  « 42.937  PO/PSF  * 2117.8  RUN  NO  » 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2633 

-.1446 

-.1886 

-.5933 

.930 

.2100 

.9169 

.9934 

.1950 

.410 

.2234 

.9533 

.9368 

,1085 

.590 

.2420 

.9730 

.9709 

,9039 

,770 

.1561 

.9379 

-9947 

.3194 

.878 

-.0367 

.0691 

.1494 

.1589 

(RFFF23) 

136.00 


136.00 


136.00 


DATE  »7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-751  > 


PAGE  1879 


0A)B2  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  ■ -.010  ALPHA  ( I)  “ .090  QtPSF)  • ^S,953  PO/PSF  » 2117.6  RUN  NO  « 

SECTION  t DHAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/BML 

.0760 

*3100 

.5620 

,8530 

X/CMU 

.050 

-.5613 

-.4071 

-*SB65 

-.9072 

*230 

-*0860 

-.1650 

-,0105 

-*0537 

.HIO 

*0324 

*0555 

,0251 

-,0393 

.590 

,0503 

.0755 

,0272 

-.0503 

*770 

-,0370 

*0524 

,0702 

-.0126 

.878 

-*2424 

-.1144 

-,0409 

-.1123 

BETA  t 3>  = -.010  ALPHA  ( 2)  ■ S 160  QIPSFI  » H2.953  PO/PSF  - 2117. 8 RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

*0530 

X/CHL 

-050 

-.4905 

-.3729 

-,4905 

-.9857 

.230 

.0335 

-.0336 

.0713 

-.0520 

.410 

.0640 

, lOlB 

*0808 

.0160 

.590 

.0755 

*1218 

*1050 

.0185 

.770 

-,0139 

.0376 

.1396 

,0776 

.878 

-.2321 

-,0B30 

,0073 

-.0536 

BETA  I 3)  = -.010  AL.m  t 3)  = M.220  QlPSFl  « 42.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAlN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4430 

-.3672 

-.4102 

-,8778 

*230 

.0985 

.1132 

*1206 

-*0124 

.410 

.0H49 

, 1457 

.1248 

.0664 

.590 

.1027 

.1699 

*1625 

.0752 

*770 

-.0021 

. 1436 

.1908 

.1902 

.878 

-.2119 

-*0441 

,0461 

-.OOlU 

CRFFF231 

137.00 


137.00 


137.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  ( NAAL-751  ) 


PACE  iSQQ 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE  (RFPFS3) 


BCTA  ( 31 

« -.010 

ALPHA  ( m « 

6.300  Q(PSF)  - Hg.953 

PO/PSF  - 5117. 8 

RUN  NO  * 137.00 

SECTION  t 

UMAIN  LND  GR 

DR-1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4174 

-.3458 

-.3105 

-.7597 

.530 

.1198 

.1753 

.1650 

.0478 

.410 

.1154 

. 1910 

.1753 

.1168 

.590 

.1505 

.5138 

.5139 

.1375 

.770 

,0146 

.1796 

.5459 

.5635 

.078 

-.1935 

-.0116 

.0777 

.0819 

BETA  ( 31  » -.010  ALPHA  ( 5>  « 8.380  QtPSF)  ■ He.953  PO/PSF  » 3117.8  RLW  NO  • 137.00 

SECTION  ( UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5950 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3481 

-.5947 

-.5455 

-.5045 

.530 

.1303 

.5060 

.5070 

.1065 

.410 

.1393 

.5350 

.5546 

.1766 

.590 

.1551 

.5545 

.5587 

.1975 

.770 

.0408 

.5104 

.5804 

.3093 

,878 

-.1565 

.0505 

.1043 

.0736 

BETA  t 3J  ■ -.010  ALPHA  ( 61  ■»  IO.H50  QIPSFJ  ■»  HS.BBS  PO/PSF  » 3117.8  RUN  NO  "■  137.00 

SECTION  ( 1 IMA IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.3590 

-.5313 

-.  1840 

-.3176 

.530 

.1660 

.5448 

.5479 

.1633 

.410 

.1659 

.5730 

.5676 

.5165 

.590 

.1775 

.5904 

.5987 

.5440 

.770 

.0609 

.5479 

.3135 

-3578 

.878 

-.1540 

.0630 

.1585 

,0840 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA 163  1 NAAL-75I  I 


PAGE  1281 


0AI63  0R8  HA IN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( HI  " 5.030  ALPHA  t U • .110  Q(PSF)  ■ H2.938  PO/PSF  • 2117.8  RUN  NO  » 


SECTION  ( MMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CHL 

*05D 

-.66H8 

-.519H 

-.9727 

.230 

-.0157 

.0755 

.0692 

-.0468 

.mo 

-.0231 

.0902 

.0681 

.0081 

.590 

-.0052 

.1153 

.1059 

.0081 

.770 

-.1217 

.0060 

,1437 

.1165 

.878 

-.3306 

-.1102 

-.0147 

-.0861 

BETA  t HI  » 5.030  ALPHA  I 21  » 2.160  OIPSF)  « H2.930  PO/PSF  « 8M7.8  RUN  NO  » 

SECTION  { IIHAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

• 5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.6634 

-.4870 

-.4146 

-.8369 

.230 

-.0031 

.0995 

,0975 

-.0262 

.410 

.0000 

.1280 

.1043 

.0391 

.530 

.0199 

. 1469 

. 1437 

.0581 

.770 

-.0976 

.1070 

.1595 

.1702 

.870 

-.2697 

-.0903 

-.0304 

-.0556 

BETA  t H)=  5.030  ALPHA  I 3)  » H.210  QIPSFl  » H2.938  PO/PSF"  2117.8  RUN  NO" 


SECTION  ( IIHAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5894 

-.4633 

-.4181 

-.4173 

,230 

.0188 

.1365 

• 1354 

,0512 

,410 

.0PB3 

,1722 

• 1554 

.0995 

.590 

.0482 

.1867 

.1836 

.1115 

.770 

-.0662 

.14C7 

,1848 

.2053 

,878 

-.2490 

-.0557 

-.0160 

-.0431 

CRFFF23) 

138.00 


138.00 


138.00 


DATE  17  HAY  76 


0AI63  ( NAAL>751  ) 


PAGE  13Sa 


TABULATED 


PRESSURE  DATA  - 


0AI63  ORB 


HA IN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  { » 5.030  ALPHA  ( » 6.310  QCPSF)  » 4B.938  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO 

SECTION  I DHAIN  UNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.6530 

X/CHL 

.050 

-.5218 

-,3471 

-.2062 

-.0418 

,0580 

,1900 

.1921 

,0944 

.HtO 

,0508 

,2222 

.2100 

. 1479 

.530 

.0788 

.2315 

.2305 

,1669 

.770 

-.0358 

, 1755 

.2201 

.2553 

.878 

-.2125 

-.0231 

.0157 

-.0074 

BETA  ( 4)  = 5.GH0  ALPHA  t 5)  «■  8.3B0  QtPSF)  « 42.938  PO/PSF  * 21 17.8  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  EEPEI'TOENT  VARIABLE  CP 


Y/8W. 

.0760 

,3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3803 

-.2038 

.0083 

.1098 

,230 

*1029 

.2467 

,2502 

,1529 

,410 

,0861 

.2726 

.2705 

.2061 

.590 

,0955 

,2768 

,2830 

.2233 

,770 

-.0210 

,2177 

,2664 

.3068 

,878 

-*I9I2 

.0157 

.0507 

,0346 

SETA  « H)  = 5.040  ALPHA  t 6)  - 10.440  QIPSFI  • 42.938  PO/PSF  ■ 2117.8  RtW  NO  « 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

,0760 

.3100 

,5020 

,8530 

X/CHL 

,050 

-,2037 

-.0325 

. 1070 

,1545 

.230 

,1291 

.2973 

,3128 

.1769 

.410 

,0976 

,3128 

,3180 

.2437 

,590 

,1007 

.3108 

,3211 

,2557 

.770 

-,0147 

.2466 

.2973 

.3553 

.878 

-.1659 

.0451 

.0050 

,0707 

IRFFF23> 

138.00 


138.00 


138.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  ) 


PACE  1E83 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  i 5)  « 10.060  ALPHA  t |)  ■ .120  Q(PSF)  • H8.0B5  PO/PSF  - 8117.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  < DMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.7914 

-.5575 

-.5111 

-.5326 

.B30 

-.0253 

,0568 

.0442 

-.0297 

.410 

-.0200 

.0948 

.0653 

.0030 

.590 

-.0084 

.1106 

.0969 

.0151 

.770 

-.1233 

.0642 

.0969 

.1140 

.878 

-.2930 

-.1243 

-.0938 

-.1191 

BETA  ( 5)  = 10.060  ALPHA  1 8)  « 8.180  QtPSF)  » 4S.BB5  PO/PSF  » 8117.9  RUN  NO  » 

SECTION  t DMA  IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

*050 

-.4429 

-.2756 

-.2472 

-.3092 

.230 

-*0189 

.1146 

.1030 

.0151 

*410 

-.0200 

.1462 

*1220 

.0548 

.590 

-.0031 

.1525 

.1419 

.0617 

.770 

-.0978 

.1009 

*1272 

.1409 

.878 

-.2451 

-*0052 

-.0663 

-.0915 

BETA  t 51  = 10.060  ALPHA  ( 31  >=  H.B'iO  QtPSFJ  » ^8.B85  PO/PSF  « 8117-9  RUN  NO  ■ 

SECTION  1 UHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2110 

*0661 

.2073 

.0805 

*230 

.0125 

,2042 

.2021 

.0942 

.410 

-.0052 

.2259 

.2114 

*1373 

.590 

,0104 

*2259 

.2217 

.1330 

.770 

-.0902 

*1640 

. 1917 

.2093 

*070 

-.2299 

-.0399 

-.0189 

-.03BB 

IRFFF83) 

139.00 


139.00 


139.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-75t  ) 


PAGE  tSB4 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » to. 060  ALPHA  ( Ml  - 6.320  QtPSF)  - M2. 885  PO/PSF  ■ 2H7.9  RUN  NO  • 

SECTION  r IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.07BO 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

*050 

1094 

.5595 

.4172 

, 1479 

.330 

.0346 

.5896 

.3055 

. 1445 

.410 

-.0179 

.5989 

.3055 

.5184 

.590 

-.0084 

.5938 

.3051 

.5184 

.770 

1147 

.5181 

.5606 

.5886 

.878 

-.247? 

-.0074 

.0541 

-.0010 

BETA  ( 51  = 10.060  ALPHA  ( 51  = 8,360  QtPSFl  ■>  M2. BBS  PO/PSF  - 2117.9  RUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.0073 

.3319 

.M957 

.5355 

.530 

,0370 

.3381 

.3672 

.1908 

.410 

-.0305 

.3361 

.3509 

.5698 

.590 

-.0335 

.3256 

.3516 

.5646 

.770 

-.1451 

.5430 

.3020 

.3547 

.878 

-.5650 

.0136 

.0556 

.0514 

BETA  ( 5)  = 10.06C  ALPHA  ( 61  = 10.M50  QtPSFl  « MB. BBS  PO/PSF  » 2117.9  RIW  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

-3100 

.5050 

.8530 

X/CHL 

.050 

,1439 

.M922 

.6134 

.3090 

.530 

.0766 

.3055 

.4176 

.5387 

.410 

-.0063 

.37M2 

.4000 

.3107 

.590 

-.0500 

.35M5 

.3876 

.3055 

.770 

-.1397 

.2696 

.3317 

.3887 

.878 

-,5564 

.0377 

.0756 

.0745 

(RFFFB3) 

139.00 


139.00 


139.00 


DATE  \1  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  < NAAU-751  ) PAGE  1585 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  SURFACE  IRFFFaifJ  < 03  FEB  76  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

5090.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

» 1076.7000  IN.  XO 

MACH  »» 

.170 

ELEVON  - 

10.000 

LREF  = 

HTH^.aiOO 

INCHES 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BDFLAP  « 

-11.700 

SPDBRK  ■ 

85.000 

BREF  o 

930.6000 

INCHES 

2MRP 

= 375.0000  IN.  ZO 

PHl-N  » 

66.000 

TKETAN  - 

108.000 

SCALE  = 

.0405 

PHI-M  » 

88.000 

THETAH  « 

98.000 

BETA  ( 

n ==  "10. 1 

Q30  ALPHA  C 

n = .080  QiPSn  - 42.995 

PO/PSF  - 2125.0  RUN  NO 

« 140.00 

SECTION 

( IlMAIN  LND  GR  DR-I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4712 

-.4912 

-.7620 

-1.0296 

.B3D 

-.3915 

-.4461 

-.2519 

-.1759 

.mo 

-.1123 

-.1039 

-.1553 

-.1656 

,590 

-.1039 

-.0906 

-.2057 

-.2654 

.770 

-.1459 

-.1343 

-.2026 

-.2280 

.078 

-.2771 

-.2361 

-.2466 

-.2162 

BETA  r 1)  = -10.030  ALPHA  ( 51  = 5.140  Q(PSF)  « 45.995  PO/PSF  ■ 8155. 0 RUN  NO  « 140.00 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4139 

-.4296 

-.6723 

-.8496 

.230 

-.3503 

-.3529 

-.1523 

-.0951 

.410 

-.0525 

-.0170 

-.0767 

-.1003 

.590 

-.016B 

-.0160 

-.1260 

-.1743 

.770 

-.0641 

-.0683 

-.1281 

-.1534 

.878 

-.1996 

190! 

-.1985 

-.1607 

BETA  t n = -10.040  ALPHA  C 3)  = 4.190  O(PSF)  ■>  45.995  PO/PSF  =•  8185.0  RUN  NO  » 140.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3600 

-.3608 

-.5579 

-.6470 

.230 

-.3303 

-.2538 

-.0577 

-.0382 

.410 

-.0021 

.0744 

-.0094 

-.0279 

.590 

.0576 

.0576 

-.0472 

-.0863 

.770 

,0083 

-.0010 

-.0451 

-.0724 

.878 

-.1416 

-.1374 

- . 1 .J74 

-.1017 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-7SI  ) 


PADS  tSSS 


0A|83  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 1)  « -10.030  ALPHA  t HI  » 6.280  OlPSF)  - 42.933  PO/PSF  • 2125.0  fTUN  NO  * 

SECTION  { DMAIN  LND  GR  DH-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5320 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4008 

-.2085 

-.4544 

-.6835 

,230 

-.2749 

1542 

-.0902 

-.0640 

.410 

.0314 

, 1531 

.0965 

.0391 

,590 

.1048 

. 1531 

.0797 

.0280 

.770 

.0650 

.0923 

.0513 

-.0094 

.378 

-.0976 

-.0650 

-.0766 

-.0598 

BETA  ( 1)  « -10. OHO  ALPHA  ( 5)  « 8.390  QCPSF)  ■ 42.995  PO/PSF  ■ 2123. 0 RUN  NO  - 

SECTION  I JIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

*3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3570 

-.2104 

-.3496 

-.6939 

.230 

-,1026 

-.0701 

-.0136 

,0442 

.410 

,1025 

.1839 

.1559 

.0808 

.590 

, 1500 

.1974 

.1507 

.0802 

.7.70 

.1161 

.1590 

.1496 

*0952 

.878 

-.0450 

-.0031 

.0072 

,0010 

BETA  t n = -10.040  ALPHA  t 61  ==  10.420  QIPSFI  « 42.995  PO/PSF-  2i25.0  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3053 

-.1458 

-,2434 

-.5612 

.230 

,0576 

.0366 

.0796 

.1165 

.410 

.1719 

.2350 

.2133 

.1509 

.530 

.2185 

.2433 

,2185 

.1492 

.770 

.1678 

.2112 

.2195 

.1802 

.078 

.0062 

.0503 

.0796 

,0702 

(RFFF241 

140,00 


140,00 


140.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB  HAtN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  =>  -5.0BO  ALPHA  t I)  .080  Q(PSF»  » MB. 977  PO/PSF  » 21SM.8  RUN  NO  ■> 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0750 

3100 

.5850 

,8530 

X/CML 

*G50 

",5757 

-,H39H 

-.6H91 

-.8981 

.230 

" 39F35 

-.5978 

-,1S05 

-.I53H 

.410 

",  OH  1 9 

.0593 

".03HB 

-.0760 

,590 

,0551 

.0377 

-.0786 

-.1037 

.770 

-,053t 

".02HI 

-.1028 

-.1447 

.078 

-,1909 

-.1793 

-.1961 

-.1804 

BETA  ( B)  » -5.0BO  ALPHA  ( BJ  « B.IMO  QtPSFJ  • MB. 977  PO/PSF  - BIBM.8  RUN  NO  » 

SECTION  I HHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMt 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5430 

-.3739 

-.5703 

-.9031 

.530 

-.2636 

-.5506 

-.1550 

-.0675 

.410 

.0509 

.0619 

,0178 

-.0434 

.590 

.Q754 

.0859 

-.0084 

-.0606 

.770 

,0209 

.0409 

.0083 

-.0651 

.878 

1575 

ns7 

-.0398 

-.1491 

beta  ( 3)  - -5.030  ALPHA  t 3)  » M.BOO  QIPSFI  - MB, 977  PO/PSF  • BIBM.B  RUN  NO  «■ 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5950 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4074 

-.3099 

-.4717 

-.8083 

.230 

-.0914 

-.1313 

-.0483 

-.0004 

-410 

.0871 

. 1008 

.0787 

.0047 

.590 

.1197 

.1239 

.0745 

-.0030 

.770 

.0608 

.0913 

.0976 

.0199 

.870 

-.1250 

-.0683 

-.0199 

-.0914 

(RFFFBM) 

IMl.OO 


IMl.OO 


IMl.OO 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  > 
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0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  < gJ  - -5.030  ALPHA  ( m » S.gBO  Q(PSF1  « Hg.977  PO/PSF  • glgit.8  RUN  NO  - 

SECTION  : DMA  IN  LND  OR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.H089 

-,24B5 

-.373B 

-.0102 

.230 

.0534 

-.0293 

.0555 

.0374 

.HIO 

. 1530 

. I36g 

.0700 

.590 

.1656 

.1708 

. 114B 

,0700 

.770 

.0922 

.1425 

.1677 

. 1 too 

.078 

-.0964 

-.0231 

.0408 

.0020 

BETA  t g)  ■=  -5.030  ALPHA  t 5)  “ 8.330  QIPSF)  « Hg.977  PO/PSF  - BISM.S  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHl 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3493 

-.194! 

-.2801 

-.6352 

.230 

.1478 

,0922 

.1447 

,0563 

.410 

.1012 

.1998 

.1854 

.1286 

.590 

.1990 

.2164 

.2091 

,1372 

.770 

. 1206 

.1085 

.2319 

.2226 

.870 

-,0713 

.0100 

,0933 

.0838 

BETA  ( g)  = -5.030  ALPHA  t 6)  » lO.HgO  QtPSF)  ■ Hg.977  PO/PSF  * glg^.B  RUN  NO  • 

SECTION  I n HA  IN  LND  OR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.2803 

-.1532 

-.2005 

-.6149 

.230 

.2020 

.2041 

.2155 

.1149 

.410 

.2*06 

.2445 

.2279 

.1820 

.590 

.2341 

.2551 

.2620 

.1940 

.770 

.1469 

*2320 

.2879 

,3086 

,078 

-.0483 

.0545 

.1311 

.1532 

IRFFFgm 

IHI.OO 


t>*t.00 


141.00 


OBlGINAi;  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALIIY 


,vaV!, 

f ^ 

J 


DATE  17  NAY  7S 

TABULATED  PRESSURE  DATA 

- OA1B3  ( NAAL-7S1  ) 

PAGE  1283 

OA163  ORB 

MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

cRFFraH) 

BETA  t 31  • .010  ALPHA  t 1)  » .070  Q(PSF)  * ^S.99B  PO/PSF  » 2134.8  (WM  NO  ■ 142.00 


SECTION  ( 

HHAIN  LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530  [ 

X/CHL  j 

.050 

".578B 

-.4187  - 

.6002 

-.8917 

.330 

-.0965 

-.1752  - 

.0252 

-.0640 

.410 

.0261 

.0440 

.0146 

-.0503 

.590 

.0429 

.0639 

.0188 

-.0840 

.770 

-.0483 

.0419 

.0597 

-.0294 

.B78 

-.2550 

-.1291  - 

.0514 

-.1259 

BETA  1 31  = .010  ALPHA  ( 2)  « 2.130  Q(PSF)  « 42.9SB  PO/PSF  • 2124.8  RUN  NO  • 142.00 


SECTION  ( IIHAIN  LNO  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5065 

-.3817 

-.5033 

-I.PIBH 

-230 

.0177 

-.0493 

.0576 

-.0571 

.410 

.0544 

.0922 

.0691 

.0064 

.590 

.0691 

.1121 

.0932 

.0081 

.770 

- . 0304 

.0880 

.1289 

.0639 

.879 

-.2412 

-.0954 

-.0063 

-.0692 

BETA  1 31  = .000  ALPHA  I 31  =•  4.100  QtPSFl  - 42.99B  PO/PSF  ■ 2124.8  RUN  NO  - 142.00 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4541 

- . 3775 

-.4237 

-.9843 

.230 

.0911 

.0905 

.1079 

-.0244 

.410 

.0796 

. 1383 

.1174 

,0580 

.590 

,0953 

.1514 

.1520 

.0632 

.770 

-.01  15 

.1331 

.1874 

.1656 

.878 

-.2276 

-.0598 

.0335 

-.0136 

DATE  17  may  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  > 


PACE  I8S0 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  i 31  • .010  ALPHA  t m » 6.880  QtPSFJ  ■ ^^.990  PO/PSF  » aiZH.B  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

".H3I2 

-.3525 

-.3252 

-.7625 

.230 

.1132 

.1657 

,1573 

.0340 

.mo 

.1059 

.1823 

, 1646 

.1045 

.590 

.1206 

.2050 

,2019 

.1217 

.770 

.0062 

.1688 

.2350 

.2533 

.878 

-.20H6 

-.0252 

.DBSl 

.0765 

BETA  « 3)  “ .010  ALPHA  t 51  = B.360  QCPSF)  - ‘♦8.99B  PO/PSF  • BIB^.B  RUN  NO  » 

SECTION  I IIMAIN  LNO  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.3595 

-.3061 

-.2526 

-.5281 

.230 

.1320 

.1997 

, 1987 

.0924 

.410 

.1330 

.2255 

.2141 

.1546 

.590 

.1408 

.2451 

.2503 

.1051 

.770 

.0324 

.2069 

.2720 

.2978 

.878 

-.1677 

.0167 

,0953 

.0712 

BETA  t 3)  = ,000  ALPHA  t 6)  « 10.H20  QfPSF)  « HB.993  PO/PSF  • RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5BS0 

,8530 

X/CML 

.050 

-.3338 

-.2425 

19HS 

-.3395 

.230 

.I6t& 

.2392 

,smH 

,1579 

.410 

.1563 

.2662 

.2EOO 

.2094 

.590 

.1700 

,2838 

.S900 

-2334 

.770 

.0534 

.2403 

.3065 

.3479 

.870 

-,1344 

.0513 

.1136 

.0775 

(RFFF2H1 

ms.  00 


ms. 00 


ms.oo 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAL-751  1 


PAGE  tasi 


0AI83  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 41  « 5.060  ALPHA  ( 11  <•  .080  QIPSFl  » 4B.985  PO/PSF  ■ S124.B  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

- .65aa 

-.5307 

-.5015 

-.9091 

.aso 

-.0189 

.0570 

.0597 

-.0623 

.mo 

-.0303 

.0017 

.0506 

.0013 

.590 

-.0105 

.1048 

,0953 

-.0021 

.770 

-.1331 

.0765 

, 1341 

.1058 

.070 

-.3459 

-.iai6 

-.0262 

-.1059 

BETA  ( 41  = 5.050  ALPHA  ( 2)  ■ 2.120  Q(PSF)  » 42.985  PO/PSF  ■ 2124.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t llMAlN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.UU20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6850 

-.4949 

-.4194 

-.8756 

.230 

-.0115 

.0911 

.0090 

-.0365 

.410 

-.0073 

,1184 

.0985 

.0271 

.590 

.0114 

. 1404 

.1362 

.0443 

.770 

-.1059 

.0965 

.1519 

.1698 

.878 

-.3041 

-.1027 

-.0389 

-.0545 

BETA  t 41  = 5.050  ALPHA  ( 3)  = 4.200  QtPSF)  = 42.985  PO/PSF  * 2124.8  RUN  NO  » 

SECTION  t llMAlN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.6104 

-.4793 

-.4395 

-.4717 

.230 

.0146 

. 126B 

.1258 

.0477 

,410 

.0219 

.1535 

.146B 

.0890 

.590 

.0408 

. 1791 

.1771 

.1062 

.770 

-.0745 

, 1321 

,1750 

. 1977 

.878 

-.2531 

-.0671 

-.0273 

-.0514 

<RFFF24l 

143.00 


143.00 


143.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PACE  1692 


0A163  0R8  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  ( H)  = 3.050  ALPHA  ( m >>  6.280  QtPSF)  - 42. 985  PO/PSF  ■ 2I2H.8  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5339 

-.3671 

-.2465 

-.0778 

.B30 

.0513 

.1008 

.1823 

.0856 

.410 

.0534 

.2122 

.2009 

. 1309 

.590 

.0681 

.2205 

.2226 

. 1561 

,770 

-.0451 

.1667 

.2112 

.2464 

.078 

-.2545 

-.0336 

.0041 

- . 0220 

BETA  t H)  « 5.050  ALPHA  t 5)  =■  8.350  QIPSFJ  - H2.9B5  PO/PSF  = 2ie>t.8  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

,5BB0 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3909 

-.2165 

-.0147 

.1018 

.230 

.0955 

,2395 

.2520 

. 1409 

.410 

.0819 

.2644 

.2634 

.1976 

.590 

.0903 

,2696 

.2779 

.8130 

.770 

-.0305 

.2095 

.2602 

.3017 

,878 

-.2017 

.0041 

.0493 

.0593 

BETA  « H)  = 5.050  ALPHA  ( 6)  » 10.460  QIPSFJ  - 48.935  PO/PSF  » 8184.8  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.2141 

-.0483 

.0933 

.1475 

,230 

.1227 

.2919 

,3044 

.1716 

.410 

.0891 

.3085 

.3085 

.2367 

,590 

.0944 

.3044 

.3168 

.2504 

.770 

-.0210 

.2402 

.2930 

.3509 

.870 

-.1784 

.0356 

,0776 

.0681 

(RFFF24) 

143.00 


143.00 


143.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


PACE  1293 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUfVACE 

BETA  { 5)  “ 10.090  ALPHA  I I)  - .080  Q(PSF»  ■ 43.970  PO/PSF  ■ 3135.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t 1JMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.8081 

-.5800 

-.5317 

-.5621 

,S30 

-.0315 

.0478 

.0356 

-.0348 

.410 

.0871 

.0556 

-.0073 

,590 

-.0159 

.1008 

.0871 

.0064 

.770 

-.1324 

,0535 

.0871 

. 1039 

.878 

-.3079 

-.1366 

-.1040 

-.1324 

BETA  t 51  = 10.090  ALPHA  ( 31  = 3.150  QlPSFl  - 43.970  PO/PSF  » 3135.0  RUN  NO  - 

SECTION  { IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4853 

-.3257 

-.2868 

-.3587 

.230 

-.0242 

.1018 

.0934 

.0064 

.410 

-.0273 

,1354 

.1134 

.0409 

.590 

-.0105 

.1459 

. 1323 

.0529 

.770 

-.1082 

.0913 

,1176 

,1333 

.878 

-.2626 

-.0977 

-.0777 

-.1050 

BETA  ( 51  = 10.090  ALPHA  ( 31  = 4.330  Q(PSF1  =•  43.970  PO/PSF  - 3135.0  RUN  NO  « 

SECTION  1 IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARl/BLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.9530 

X/CML 

.050 

-.2246 

,0555 

.1044 

.058 1 

.230 

.0073 

.1917 

.1865 

.0822 

.410 

-.0'26 

.2144 

.2020 

.1235 

.590 

.0020 

.2155 

.2113 

. 1269 

.770 

-.0997 

.1555 

.1803 

.1349 

.078 

-.2446 

-.0514 

-.0294 

-.0483 

(RFFF341 

144.00 


144.00 


144.00 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  » 


PAGE  129<f 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » 10.100  ALPHA  I 4)  » 6.230  Q(PSF)  » 48.970  PO/PSF  ■ 8185,0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IJMAIN  LNO  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

*050 

-.1249 

.2464 

*3953 

*1406 

.230 

.0282 

.2037 

.2940 

*1406 

-.0241 

.2899 

.2940 

.2093 

.590 

-.0147 

*2826 

.2940 

*2076 

,770 

». 1207 

.2071 

*2537 

*2806 

,878 

-.2592 

-.0210 

.0094 

-.0147 

BETA  ( 5)  = 10.100  ALPHA  ( 5)  = 8.360  QIPSFl  - 48.970  PO/PSF  » 8185.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlMAIN  LNO  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-*0262 

.3112 

.4878 

*2261 

,230 

.0303 

,3318 

,3607 

.1834 

.410 

-.0356 

*3308 

,3525 

*2569 

*590 

-.0409 

*3174 

*3442 

*2586 

.770 

-*1572 

.2378 

,2957 

.3473 

.878 

-.2777 

*0052 

.0460 

,0492 

BETA  t 51  = 10.090  ALPHA  ( 6)  = 10.430  QIPSFl  « 48.970  PO/PSF  « 8185,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IlMAIN  LNO  6R  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

*5020 

.8530 

X/CML 

.050 

*1300 

.4823 

,6053 

*2984 

.230 

.0692 

*3768 

*4070 

.2299 

.410 

-.0136 

,3654 

*3912 

.3018 

*590 

-.0283 

.3478 

.3700 

,2932 

.770 

-.1490 

*2609 

,3220 

,3030 

*878 

-.2644 

.0303 

*0692 

,0702 

(RFFF84) 

144.00 


144.00 


144.00 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) PAGE  1395 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  IRFFFES)  I 03  FEB  7B  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

5690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1076.7000 

IN. 

XO 

MACH  - 

.170 

ELEVON  « 

.000 

LREF  « 

^74.8100 

INCHES 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YO 

BDFLAP  - 

15.000 

SPDBRK  - 

55.000 

BREF 

936,6800 

INCHES 

ZMRP  = 

375.0000 

IN. 

ZO 

PHt-N  ■ 

66.000 

THE TAN  ■ 

108.000 

SCALE  = 

.0405 

PHI-H  « 

88.000 

THETAM  » 

98.000 

BETA  t 11  = -10. OHO  ALPHA  t 11  = .040  QIPSF)  - 42,933  PO/PSF  - 2117.9  RU^l  NO  - 129.00 


SECTION  I DMA  IN  LND  OR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4883 

-.5040 

-.7812 

-1 .0749 

.230 

-.4158 

-.4665 

-,2793 

-. 1932 

.410 

-.1302 

-.1228 

-.1711 

-.1812 

.590 

-.1186 

-.1197 

-.2142 

-.2010 

.770 

-.1606 

-.1491 

-.2173 

-.2446 

.878 

-.2975 

-.2530 

-.2646 

-.2341 

BETA  ( 1)  » -10.030  ALPHA  t 21  = 3.130  QtPSFl  ■ 42.923  PO/PSF  - 3117.9  RUN  NO  ■ 129.00 

SECTION  ( IlHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4230 

-.4462 

-.6851 

-.8943 

.230 

-.3599 

-.3683 

-.1736 

-.1074 

.410 

-.0663 

-.0305 

-.0894 

-.1100 

.590 

-.0263 

-.0284 

-.1336 

-.1850 

.770 

-.0737 

-.0800 

-.1494 

1705 

.878 

-.2178 

-.2062 

-.2105 

-.1747 

BETA  111=  -10.040  ALPHA  ( 31  = 4.160  QCPSFl  - 43.933  PO/PSF  « 2117.9  RUN  NO  - 129.00 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/M. 

.0760 

.3100 

• 5SB0 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3720 

-.3741 

-.5748 

-.6896 

.230 

-.3341 

-.2784 

-.0704 

-.0417 

.410 

-.0168 

.0546 

-.0189 

-.0434 

.590 

.0440 

.0409 

-.0651 

-.0986 

.770 

-.0094 

-.0179 

-.0651 

-.0904 

.878 

-.1608 

1545 

-.1555 

-.1187 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  > 


PACE  ias6 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I IJ  ■ -10, OHO  ALPHA  C H)  « B.SBO  QtPSFl  ■>  He.923  PO/PSF  ■ 2117.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( nMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8MU 

,0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

,050 

~,H137 

-.3021 

“.4768 

“,6908 

.230 

-,3042 

“,1042 

“,0849 

,H10 

,Q14B 

.1431 

.0894 

.0306 

,590 

,0925 

, 1431 

.0641 

.0185 

.770 

,0515 

.0746 

,0336 

“.0210 

.078 

-,ue6 

“.0831 

“,0958 

“.0758 

BETA  ( U = -10.030  ALPHA  ( 5J  = B.300  OtPSF)  <•  H2.923  PO/PSF  - 2117,9  RUN  NO  * 

SECTION  ( nWAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5820 

,8530 

X/CHL 

,050 

-.3686 

“,2268 

-.3717 

“,7288 

.230 

“.1449 

“.0913 

“,0325 

.0237 

,410 

,0871 

.1762 

,1490 

.0788 

.590 

,1448 

.1835 

.1343 

.0667 

.770 

.0986 

. 1427 

.1333 

,0734 

,078 

“,0661 

“.0220 

“.0105 

“,0126 

BETA  < U = -10.030  ALPHA  I 61  = lO.HOO  QtPSF)  « Ha.923  PO/PSF-  2117.9  RUN  NO  - 

SECTION  [ llHAiN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“,3178 

“,164B 

“,2674 

“,5799 

,230 

.0293 

.0125 

.0649 

, 1027 

,410 

,1551 

.2184 

.1988 

, 1320 

,590 

,2019 

,2318 

.2039 

,1303 

,770 

,1520 

, 1936 

.2050 

.1604 

,878 

-.0147 

,0335 

.0555 

,0408 

tRFFF251 

129.00 


129.00 


129.00 


ORIGINAL  PAGE  S3 
OP  POOR  QUALIPSi 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  ( NAAL-731  ) 


PAGE  1397 


CA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  < 2)  « -3.020  ALPHA  ( 1)  - .040  QCPSF)  ■ 42.925  PO/P5F  • 2117.8  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5321 

-.6678 

-.9230 

.530 

-,H175 

-.31 13 

-.Bt2H 

-.1780 

.mo 

-.0536 

.0188 

-.CHID 

-.0049 

,590 

,01MB 

.0283 

-.0936 

1211 

.770 

-.0357 

-.OHIO 

-.1100 

-.1556 

.870 

-.2061 

-.1977 

-.2187 

-.1956 

BETA  C 21  « -5.020  ALPHA  t 2)  « 2.090  QtPSFl  « 42.923  PO/P5F  » 2117.8  RUN  NO  « 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5374 

-.3059 

-.5089 

-.8816 

.230 

-.2892 

-.8313 

-,1230 

-.0083 

,410 

*0125 

.0556 

.0073 

-.0555 

.590 

.0609 

.0714 

-.0210 

-.0693 

.770 

.0083 

.0209 

-.0284 

-.0990 

.878 

-.1725 

-.1409 

-.1346 

-.1567 

BETA  t 21  = -5.020  ALPHA  I 3)  - 4.150  QtPSFl  * 42.925  PO/PSF  ■ 2117.8  RUN  NO  " 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4977 

-.3213 

-.4882 

-.0286 

.230 

-.1176 

-.1543 

-.0630 

-.0072 

.410 

. 0-745 

.0944 

.0724 

-.0055 

.590 

,1102 

.1123 

,0629 

-.0141 

.770 

.0493 

.0808 

.0829 

.0041 

.878 

-.1407 

-.0840 

-.0409 

-.1113 

(RFFF251 

128.00 


12B.00 


128.00 


DATE  17  HAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1S98 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  = -5,020  ALPHA  t H)  - 6.200  Q(PSn  » H2.923  PO/PSF  » 2I17.B  RUN  NO  « 

SECTION  ( nWAIN  LNn  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4255 

-.2585 

-.3930 

-.8068 

.230 

.0335 

-.0473 

.0308 

.0340 

,HIO 

.1292 

. 1407 

.1250 

.0530 

.590 

. 15H4 

.1607 

.1292 

.0495 

.770 

.oBoa 

.1302 

.1512 

.0913 

.878 

-.1166 

-.0399 

.0230 

-.0231 

BETA  t 2)  = -5.020  ALPHA  C 5)  = 8.300  QtPSF)  - ^E.9^5  PO/PSF  * 2117. 8 RUN  NO  “ 

SECTION  ( IlMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CMU 

.050 

-.3618 

-.2061 

-.2955 

-.6437 

.230 

.1335 

.DBB3 

.1272 

.0461 

.410 

.1724 

. 1900 

.1755 

.1099 

.590 

. 1900 

.2055 

.1962 

, 1 186 

,770 

.1082 

.1745 

.2221 

.2045 

,87B 

-.0915 

.0000 

.0767 

.0851 

BETA  t 2)  = -5.030  ALPHA  ( 6)  = 10.360  QIPSFJ  » H2.925  PO/PSF  « 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  C IJ MAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3019 

-.1688 

-.2201 

-.8348 

.230 

. 1904 

.1863 

.2007 

.1027 

.410 

.2049 

.2328 

.2162 

.1749 

.590 

.2204 

.2514 

.2472 

.1017 

.770 

.1310 

.2152 

.2700 

,2906 

.878 

-.0692 

.0345 

.1152 

.1331 

tRFFFESJ 

128.00 


128.00 


12B.Q0 


DATE  n MAY  7B 


TAGUUATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  ) 


PACE  lagg 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  = .000  ALPHA  ( U - .010  QtPSF)  » H2.953  PO/PSF  •=  2117.8  RUN  NO  » 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-,59H8 

-.4273 

-.6173 

-.9025 

,E30 

-.1197 

-.2005 

-.0378 

-*0709 

-HIO 

.0157 

.0367 

.0041 

-.0606 

.590 

.0335 

.0556 

.0031 

-.0709 

-770 

-.0577 

.0314 

.0440 

-.0441 

.878 

-.2689 

-.1428 

-.0703 

1491 

BETA  C 31  = .000  ALPHA  « 21  = 2.100  Q(PSF)  » 42,953  PO/PSF  « 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5170 

-.3911 

-.5159 

-1.0305 

.230 

,0052 

-.0650 

.0440 

- . 0623 

.410 

.0482 

.0838 

,0597 

-.0038 

.590 

.0597 

. 1027 

,0775 

-.0021 

.770 

- . 0377 

.0733 

.1153 

.0482 

,078 

-.2548 

1090 

-.0220 

-.0081 

BETA  t 31  = .000  ALPHA  1 3)  = 4.200  QIPSF)  = 42.953  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO'« 

SECTION  1 DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4657 

-.3795 

-.4342 

-.8762 

.230 

.085! 

.0082 

.1008 

-.0279 

.410 

,0'735 

.1303 

.1082 

,0513 

.590 

.0882 

.1513 

.1439 

.0564 

.770 

-.0210 

.1229 

.1775 

,1545 

,878 

-.2407 

-.0725 

.0220 

-.0273 

IRFFF25) 

127.00 


127.00 


127,00 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 

0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  ■ .000  ALPHA  ( H)  » 6.SS0  QtPSD  - ^^.^53  PO/PSF  - BII7.8  RUN  NO  - 


SECTION  ( 

UMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.H365 

-.3620  - 

.3441 

-.8005 

,230 

,1059 

.1552 

*1447 

.0236 

.HIO 

.0995 

.1699 

.1531 

.0976 

.590 

.1132 

.1925 

. 1925 

.1114 

.770 

-.0063 

.1573 

.2237 

.2402 

.878 

-.221H 

-.0420 

.0566 

.0555 

BETA  ( 3J  = .000  ALPHA  ( 5)  = 8.380  Q(PSF)  - 43.953  PO/PSF  » 3117. B RUN  NO  - 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3740 

-.3184 

-.2721 

-.5742 

,230 

.1239 

,1888 

.1846 

,0771 

.410 

.1228 

.2115 

,2002 

,1512 

,590 

.1376 

.2323 

.2374 

.1753 

.770 

.0167 

.1939 

.2582 

.2861 

-878 

-.189! 

-.0021 

,0787 

.0556 

BETA  t 3)  = .000  ALPHA  t 6)  *=  10.370  QtPSFJ  - 43.953  PO/PSF  « 3117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.3475 

-.2656 

-.2131 

-.3809 

.230 

.1511 

.2259 

.2300 

.1407 

.410 

.1469 

.2518 

.2445 

.1974 

.590 

.1606 

.2694 

.2776 

.2214 

.770 

.0377 

.2249 

.2911 

.3335 

.878 

-.1596 

. .0314 

.1018 

.0556 

IRFFFSB) 

137.00 


137.00 


137.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA 163  ( NAAL-751  > 


PAGE  130t 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t If)  = 5.0S0  ALPHA  ( U « .030  QtPSFl  ' 45.956  PO/PSF  « 5117.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

>3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.6681 

-.5450 

-,5197 

-.9994 

-KO 

-.0881 

,0609 

,0504 

- . 0694 

,410 

-.0379 

,0785 

. 0^  94 

-.0073 

,590 

-.0881 

.0946 

.08  78 

-,0107 

,770 

I4B5 

,0641 

,1880 

.0914 

.878 

-.3651 

-.1368 

-,OHOO 

-.1831 

BETA  ( 41  = 5.050  ALPHA  ( 5)  = 5.100  QtPSF)  • 45.9SS  PO/PSF  - S117.7  RUN  NO  » 

SECTION  I IIMAIN  LND  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5080 

,8530 

X/CML 

.050 

-,6897 

-.5018 

-,4336 

-.8973 

.830 

-.0178 

,0888 

,0786 

-.0417 

,410 

-.0157 

. 1091 

,0801 

.0808 

.590 

,0080 

.1890 

,1859 

.0374 

.770 

-,1818 

.0849 

,1416 

.1616 

,878 

-,3875 

1807 

-.0514 

-.0640 

BETA  t 41  = 5.050  ALPHA  I 3)  =•  4.150  QlPSFl  » 45.955  PO/PSF  * 5117,7  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6878 

-.4893 

-.4478 

-.5198 

,830 

,0068 

,1167 

.1157 

,0383 

.410 

,0136 

. 1546 

-1346 

,0789 

,590 

.0315 

.1683 

.1658 

.0910 

.770 

- . 0905 

,1188 

.1651 

,1870 

.878 

-.8880 

-.0863 

-*0458 

-.0673 

1RFFF551 

155.00 


156.00 


156.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  t NAAL-75I  ) 


PAGE  I30a 


0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 41  « 5.0a0  ALPHA  t 4)  - B.E40  QIPSH  « 4E.92e  PO/P5F  » SI17.7  RUN  NO  ■ 

SECTION  I IIMAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

*050 

-.5589 

-.3890 

-.3843 

-.1070 

.0439 

.1658 

. 1598 

.0735 

.mo 

.0439 

.1998 

, 1874 

.1385 

.590 

.0576 

,3080 

.3101 

.1423 

.770 

-.0661 

. 1541 

.3008 

.3338 

.878 

-.3485 

-,0534 

-.0136 

-.0367 

BETA  I 41  = 5.020  ALPHA  i S)  = 0.300  Q(PSF1  - 42.922  PO/PSF  - 21 17.7  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5030 

.9530 

X/CHL 

,050 

-.4410 

-.3463 

-.0747 

.0730 

.330 

.0853 

.3354 

.3389 

. 1390 

.<■10 

.0694 

.3534 

.3472 

.1059 

.530 

.0757 

.3544 

.3638 

.1996 

.770 

-.0474 

. 1933 

.3473 

.3866 

.878 

-.3384 

-.0179 

.0373 

.0063 

BETA  I 4)  = 5.020  ALPHA  ( 61  = 10.360  OtPSFl  » 42.922  PO/PSF  - 2117.7  RUN  NO  » 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR- t DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3581 

-.0976 

.0419 

.1252 

.330 

.1080 

.2754 

.3889 

.1573 

.410 

.0797 

.2330 

.3940 

.2247 

.590 

.0818 

.2309 

.3033 

.2304 

-770 

*.0441 

.2247 

.3806 

.3375 

.878 

-.3099 

.0146 

.0576 

.0461 

(RFFFES) 

126.00 


126.00 


125.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  1 


PACE  1303 


0A1B3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  < 31  * 10.070  ALPHA  ( 1)  « .030  QCPSFl  » 42,907  PO/PSF  ■ 2117.8  RUN  NO  • 

SECTION  I IIHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKt 

.07B0 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

*05Q 

-.8381 

-.5931 

-.5549 

-.5926 

,230 

-.0421 

.0378 

.0241 

-.0470 

.410 

-.0326 

.0757 

,0441 

-.0176 

.590 

-.0232 

,0905 

.0757 

-.0038 

,770 

1421 

.0420 

.0778 

.0947 

,878 

-.3285 

-,1558 

-.1200 

1484 

BETA  ( 51  = lO.OBO  ALPHA  t 2)  = 2.080  QIPSF)  * 42.907  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  • 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5376 

-.3724 

-.3430 

-.4179 

.230 

-.0316 

.0893 

.0739 

-.0073 

.410 

-.0326 

. 1241 

.0999 

.0271 

.590 

-.0189 

.1346 

,1199 

.0392 

.770 

!23l 

.0809 

.1041 

.1230 

.078 

-.2851 

-.1157 

-.0947 

1294 

BETA  ( 51  = lO.OSO  ALPHA  I 31  = 4.150  Q(PSF1  “ 42.907  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  - 


SECTION  1 

: IIMAIN 

LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.2648 

-,0147 

.1386 

.0168 

.230 

-.0021 

.1743 

.1712 

.0668 

.410 

-.0200 

.1961 

.1867 

. 1064 

.590 

-.0073 

.2033 

.19T71 

. 1 150 

.770 

-.1167 

.1376 

- 1681 

.1785 

.878 

-.2733 

-.0736  - 

.0525 

-.0704 

(RFFF251 

125.00 


125.00 


125.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  ISOH 


0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURTACE 

seta  ( 5)  =»  10.070  ALPHA  ( ^ = B.2B0  Q(PSn  « M2.907  PO/PSF  « 2117.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.nso 

-.1545 

.2323 

.3549 

.1235 

.830 

,0199 

.2695 

.2758 

.1254 

-,0315 

.2769 

,2600 

.1907 

,590 

-.0281 

.2695 

,2610 

.1942 

,770 

-.1419 

, 1919 

,2365 

.2655 

,870 

-.290.1 

-.0399 

-.0004 

-.0347 

beta  ( 5)  = 10.070  ALPHA  I 5)  = 8.300  OIPSP)  • M2. 907  PO/PSF  - 2117.8  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0621 

,2740 

.4710 

.2098 

.230 

.0146 

.3165 

.3466 

. 1703 

.410 

-.0525 

.3106 

.3404 

.2441 

.590 

-.0578 

.3041 

.3321 

.2424 

.770 

1862 

.2211 

.2813 

.3352 

.078 

-.3186 

-.0147 

.0283 

.0210 

BETA  t 5)  = 10.070  ALPHA  t 6)  = 10.380  OIPSF)  • H2.907  PO/PSF  ■ 2117.8  RUN  NO  •> 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

.0859 

.4384 

.5738 

.2793 

.230 

.0544 

.3599 

.3919 

.2177 

,410 

-.0304 

.3537 

.3785 

.2912 

.590 

-.Uh51 

.3351 

.3650 

.2844 

.770 

-.1730 

.2483 

.3103 

.3743 

.878 

-.2998 

.0083 

.0471 

,0502 

IRFFF25) 

123.00 


125.00 


125.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  < NAAL-751  » 


PAGE  t305 

0AI63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURPACE  tRFFFeS)  ( It  MAY  76  » 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

1076.7000 

IN.  KD 

MACH 

.170 

ELEVON 

.000 

LREF 

vt 

474.8100  INCHES 

YMRP 

a 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  « 

1Q.QOQ 

SPDBRK 

85.000 

BREF 

B 

93B.6BOO  INCHES 

B 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  a 

66.000 

THETAN  « 

103.000 

SCALE 

B 

.0405 

PHI-M  « 

83.000 

THETAM  ** 

98.000 

BETA 

( 

n = -lO.OBO 

ALPHA  ( 

1) 

« .030 

QtPSF)  = 42.301 

PO/PSF  " SIS5.6  RUN  NO 

- 160.00 

SECTION  « DMA  IN  LNO  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5816 

-.5850 

-.7502 

-1.8162 

.830 

-.5058 

-.4518 

-.3744 

-.8970 

.mo 

1535 

-.1080 

-.1630 

-.1745 

.590 

-.0883 

- . 0B34 

-.1938 

-.2573 

.770 

-.1058 

-.1293 

-.2009 

-.2384 

.078 

-.8608 

-.8366 

-.2576 

-.2261 

BETA  ( 1)  = -lO.OBO  ALPHA  ( 2)  = 2.090  QtPSF)  = 42.901  PO/PSF  » 212B.6  RUN  NO  ” 160.00 


SECTION  t UHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.4630 

-.4683 

-.6777 

-1  .0495 

.230 

-.4430 

-.3536 

-.2694 

-.8609 

.410 

-.1063 

-.0147 

-.0709 

-.1091 

.590 

-.0031 

.0041 

-.1168 

-. 1790 

.770 

-.0404 

-.0621 

1863 

-.1641 

.878 

-.1894 

-.1894 

-.2115 

-.1747 

BETA  ( I)  = -lO.OaO  ALPHA  ( 3)  = 4.160  QtPSF)  = 42.901  PO/PSF  « 2125.6  RUN  NO  " 160.00 

SECTION  t t 3 MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

-5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4414 

-.3878 

-.5844 

-.8507 

.830 

-.4835 

-.2528 

-.1860 

-.1343 

.410 

-.0599 

. 0935 

-.0081 

-.0417 

.590 

.0514 

.0808 

- . 0368 

-.0065 

.770 

.0199 

.0083 

-.0483 

-.0925 

.878 

-.1450 

-.1303 

1576 

-.1 177 

\ 


DATE  17  MAY  76  TABULATED  PRESSURE  DATA  * 0AI63  ( NAAL-751  ) 

0A163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n = -10.080  ALPHA  t m " 6.820  QlPSF)  » ^^,90l  PO/PSF  • 2125.6  RUN  NO  =■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

-0760 

.3100 

-5920 

.8530 

X/CML 

.050 

--3994 

“.3027 

-.4024 

-.7536 

.230 

-.3227 

-.1724 

- . 0935 

-.0400 

,410 

.0125 

. 1450 

,0651 

.0185 

.590 

.0914 

.1366 

.0430 

-.0141 

.770 

.0493 

.0693 

.0241 

-.0252 

.078 

-.1167 

-.0757 

-.1019 

-.0662 

BETA  { n » -10.070  ALPHA  t 5)  = B.2S0  QtPSF)  =•  H2.90I  PO/PSF  » 2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  t HMAIN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3585 

-.2260 

-.3911 

-.7382 

.230 

-.1619 

-.0925 

-.0242 

.0375 

.410 

.0798 

.1733 

.1324 

.0502 

.590 

,1418 

.1705 

.1155 

.0478 

.770 

.0956 

.1376 

. 1229 

.0661 

.078 

-.0694 

-.0116 

-.0169 

.0020 

BETA  ( 1)  = -10.000  ALPHA  t 61  =>  10.360  QtPSFl  - H2.90I  PO/PSF*  2125.6  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3088 

-.1555 

-.2773 

-.6119 

.230 

.0199 

.0000 

.0671 

,1115 

.410 

. 1512 

.2156 

. 1939 

. 1219 

.590 

.2001 

.2260 

, 1949 

.1270 

.770 

,1480 

.1887 

, 1970 

.1543 

.878 

-.0189 

.0430 

.0514 

.0577 

(RFFF261 

160.00 


160.00 


160.00 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  I NAW.*751  > 


PACE  J307 


DA I 63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t a»  ■ -5.050  ALPHA  t I)  » .030  QtPSn  « Ha.900  PO/PSF  « 8135.5  RUN  NO  “ 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-I  OEPENDF-tiT  VARIABLE  CP 


Y/QMl. 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-*54B8 

-.4605 

3781 

-*8900 

.230 

-.4181 

-.3240 

-.1461 

-, 1435 

-,0452 

.0094 

-.0631 

- . 0952 

*590 

.0136 

,0136 

-.1104 

-.1340 

.770 

-.0441 

-.0526 

-.1335 

-.1693 

.878 

-.2145 

-.1071 

-.2187 

-.1829 

BETA  t ai  = -5.050  ALPHA  I 8)  = a.OBO  Q(PSFJ  =>  Ha. 900  PO/PSF  - 8185.5  RUN  NO  " 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5173 

- . 3079 

- . 6056 

-.8693 

.230 

-.3030 

-.2376 

-.0883 

- . 0066 

.410 

.0083 

.0514 

-.0105 

-.0555 

.590 

.0598 

.0651 

-.0368 

-.0814 

.770 

.0031 

.0M5 

-.0431 

- . D9d0 

.870 

-.1766 

-.1325 

-.1461 

1356 

BETA  ( 8>  = -5,050  ALPHA  ( 31  = 4.140  QlPSFl  48,900  PO/PSF  » 8185.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

*050 

-.4927 

-.3179 

-.4927 

-.8774 

.230 

-.1360 

-•1579 

-.0705 

-.0176 

.410 

,0715 

.0003 

.0631 

-.0142 

.590 

.1073 

,1104 

.0504 

-.0211 

.770 

,0473 

.0757 

.0715 

-.0053 

.878 

-.1421 

-.0779 

-.0505 

-.1137 

fRFFF8S) 

161.00 


161.00 


161.00 


DATE  t 


MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-751  » 


PAGE  1308 


0AI63  ORB  main  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 2)  = -5.050  ALPHA  « H)  = 6.330  Q<PSF>  » 43.900  PO/PSF  ««  3135.5  RUN  NO  = 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5830 

,6530 

X/CML 

.D50 

-*4250 

-.2598 

-.3976 

-,8353 

.0252 

-.0536 

.0441 

,0323 

*410 

.1272 

. 1377 

. 1209 

,0496 

*590 

,1535 

. 1577 

.1261 

*0478 

*770 

.0809 

, 1272 

. 1482 

,0935 

*878 

- , n 38 

- , 0284 

,0199 

-,0315 

BETA  I 3)  = -5.OB0  ALPHA  ( 51  = 8.330  QIPSFI  » 43.900  PO/PSF  » 3135.5  RUN  NO  - 

SECTION  I 11  HA  IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

, 0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.3540 

-*2049 

-.2994 

-.6861 

,230 

.1302 

,0608 

*1270 

0599 

,410 

,1680 

,1877 

.1742 

.1115 

.590 

.1667 

,2032 

,1929 

.1184 

*770 

.1060 

,171  1 

.2146 

. I960 

*&78 

-.0935 

,0115 

,0714 

,0440 

BETA  ( 3)  = -5.050  ALPHA  ( 61  =•  10.350  QCPSFI  » 43.900  PO/PSF  - 3135.5  RUN  NO  * 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.3003 

-.1690 

- , 2247 

*.6099 

,230 

.1897 

.1845 

.2000 

,1235 

.410 

.2031 

.2290 

,2145 

,1648 

,590 

.2197 

.2486 

,2455 

.1820 

.770 

.1312 

.2135 

.2673 

,2849 

.078 

-,0703 

.0472 

.1123 

.1175 

(RFFF36J 

161.00 


181 .00 


161.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PBESSURE  DATA  - 0A1S3  t NAAL-751  ) 


pace  1309 


OA163  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  ■=  - OSO  ALPHA  I I)  » ,0B0  QtPSF)  » He.920  PO/PSF  » 8125.5  RUN  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5930 

.0530 

X/CML 

.050 

-.591H 

-.4306 

-.6166 

-.9693 

.330 

-.1339 

-.1996 

-.0399 

-.0744 

.mo 

.ome 

.0335 

-.0043 

- . 0693 

.590 

.0335 

.0514 

-.0031 

-.0813 

.770 

-.0535 

.0373 

.0398 

-.0515 

.070 

-.3647 

-.1360 

- . 0767 

1681 

BETA  ( 31  = -.080  ALPHA  ( 21  = 8.070  QIPSFI  - ‘*2.980  PD/PSF  - 8125.5  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5030 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5240 

-.308! 

-.5317 

-U0B63 

.330 

-.COIO 

- . 0778 

.0473 

-.0453 

.410 

.0472 

,0788 

.0546 

-.0073 

,590 

.0588 

.0977 

.0704 

-.0107 

.770 

-.0379 

.0735 

.1104 

,0409 

.878 

-.2556 

-.0957 

-.0373 

- . 0378 

BETA  ( 3)  = -.020  ALPHA  ( 3)  = 4.150  QtPSF)  - 42.920  PO/PSF  » 2125.5  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5030 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4711 

-.3754 

-.4364 

-.8533 

.330 

.0830 

.0746 

. 1061 

-.0031 

.410 

.0704 

.1361 

.1061 

.0409 

.590 

.0873 

.1403 

. 1387 

.0547 

.770 

-.0331 

.1188 

.1734 

.1471 

.878 

-.3439 

-.0578 

.0167 

-.0515 

(RFFFSBl 

162.00 


162.00 


162.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSUfJE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 


PA6E  1310 


CAt63  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUREACE 

BETA  ( 3)  = -.OaO  ALPW  I m » 6.200  Q(PSn  - H2.920  PO/PSF  • 2125.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.^^78 

-.3553 

-.3406 

-.7065 

.1071 

.1566 

.1419 

.0550 

.mo 

.0977 

. 1671 

.1492 

.0926 

.590 

.1078 

.1899 

.1099 

.770 

-.0031 

.2210 

.2313 

.878 

-.5539 

-.0263 

.0525 

.0367 

BETA  t 3)  - -.020  ALPHA  t 5)  » 8.290  Q.IaP)  ■ N2.920  PO/PSF  « 2123.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4086 

-.3130 

-,2594 

-,5B77 

.230 

.1207 

. 1877 

.1846 

.1115 

.410 

,1197 

.2104 

.1959 

.1425 

.590 

.1365 

.2311 

.2363 

.1683 

.770 

.0157 

.1900 

.2570 

.2901 

.870 

-.1932 

.0146 

.0724 

.0577 

BETA  ( 3)  = -.020  ALPHA  ( S)  = 10.340  Q(PSn  - 42.920  PO/PSF  • 2125.5  RUN  NO  - 

SECTION  t ’IMA IN  LND  OR  OR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

.0387 

.2237 

.2775 

.2196 

.230 

-.1626 

.0450 

.2899 

.0908 

.410 

-.5289 

-.3389 

-.2550 

.3447 

.590 

,0786 

. 1459 

.2195 

.1111 

.770 

.0650 

.1437 

.2495 

.2237 

.878 

.1500 

.1573 

.2582 

.2413 

(RFFFBB) 

152.00 


162.00 


162.00 


DATE  17  MAY  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1311 


QA163  ORB  MAIN  GEAR  ODOR  INNER  SURFACE 

BETA  i m » 5,020  ALPHA  t 1)  - .020  QtPSF)  » 42.907  PO/PSF  « 2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5860 

.8530 

X/CliL 

,050 

-.6583 

-.5488 

-.5197 

-.9939 

.330 

-.0631 

.05BS 

.0514 

-.0451 

,H10 

-.0367 

.0764 

.0486 

-.0164 

,590 

-,0!99 

.0944 

.0869 

-,0038 

,770 

-,mo7 

.0651 

.U96 

,0963 

.876 

-.3580 

-.tl65 

-.0450 

-.1543 

BETA  t 4)  = 5.020  ALPHA  I 2)  = 2.080  0(PSF>  « 42.907  PO/PSF  » 2125,5  RUN  NO  - 

SECTION  ( HHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5860 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6998 

-.4980 

-.4300 

-.8878 

,630 

-.0189 

.0869 

.0787 

-.0159 

.410 

-.0168 

.1071 

.0050 

.0168 

.590 

.0056 

,1681 

,1668 

.0357 

.770 

-.1166 

,0861 

.1407 

.1659 

.878 

-.3647 

-.1030 

-.0565 

-.0851 

BETA  t HI  = 5,020  ALPHA  I 31  = 4.130  Q(PSFI  » 42.907  PO/PSF  » 2125.5  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5860 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6704 

-.4855 

-,4504 

-,5630 

.230 

.0041 

,1136 

,1083 

,0375 

.410 

.0165 

. 1483 

. 1304 

,0586 

.590 

.0315 

,1666 

. 1660 

.0967 

.770 

-,0831 

.1157 

,1630 

,1953 

.878 

-,6799 

-.0694 

-,0505 

-,0559 

{RFFF26I 

163.00 


163.00 


163.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE  I3I 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( H)  = 5.0S0  ALPHA  ( 4)  = 6.E00  QtPSF)  • H2.907  PO/PSF  • 2135.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  C DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5654 

-.3962 

-.31U 

-.1296 

.330 

.0356 

.1649 

.1639 

.0805 

,410 

.0388 

.1961 

.1036 

.1202 

.590 

.0590 

.2075 

.2095 

. 1426 

.770 

-.0599 

. 1523 

.1971 

.2427 

.878 

-.8430 

- . 0358 

-.0210 

-.0305 

BETA  t 41  = 5.D20  ALPHA  ( 51  = B.260  QCPSFl  = 42.907  PO/PSF  •=  2125.5  RUN  NO  * 

SECTION  t 11 MAIN  LND  CR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4483 

-.2736 

-.1010 

.0496 

.230 

.0746 

.2171 

.2274 

.1221 

.410 

.0620 

.2461 

.2409 

.1755 

.590 

.0767 

.2513 

.2565 

. 1927 

.770 

-.0421 

.191 1 

.2368 

.2876 

.878 

-.2210 

-.0010 

.0146 

.0052 

BETA  ( 41  = 5.020  ALPHA  1 61  = 10.350  Q(PSF)  =•  42.907  PO/PSF  =•  2125.5  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2710 

-.1134 

.0293 

. 1460 

.230 

.1081 

.2716 

.2850 

.1563 

.410 

.0756 

.2912 

.2912 

.2181 

.590 

.0819 

.2092 

.3006 

.2335 

.770 

-.0368 

.2219 

;2767 

.3461 

.878 

-.2080 

.0304 

.0524 

.0598 

CRFFFB6) 

163.00 


163.00 


163.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-TSl  ) 


PAGE  1313 


0A1S3  ORB  MAIN  CEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 5)  >=  10.070  ALPHA  t !)  « .000  Q(PSF)  = H2.9I2  PO/PSF  •«  2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Yi'SML 

• 0760 

.3100 

,5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.845H 

-.5979 

-.5500 

-.5697 

• 530 

-.0419 

,0356 

.0509 

-.0340 

.HIO 

-•Q33S 

• 0744 

.0408 

-•0244 

.590 

-•0255 

.0891 

.0733 

-,0030 

• 770 

-.1405 

• 0398 

.0765 

. 1057 

-07B 

-.3293 

-,1395 

1280 

1531 

BETA  t 5)  » 10.070  ALPHA  I 21  = 2.070  QIPSFJ  » H2.912  PO/PSF  2125.6  RUN  NO  • 

SECTION  ( 11  MAIN  LND  OR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

.5950 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5450 

-•3958 

-.3687 

-.4365 

.530 

-•0389 

• 0860 

.0724 

.0064 

.410 

-,0368 

• 1518 

.0905 

.0185 

.590 

-.0183 

• 1315 

.1176 

.0374 

.770 

-•1518 

.0787 

.1050 

,1312 

• 878 

-.2815 

-.1019 

1059 

1260 

BETA  I 5)  = 10.060  ALPHA  i 31  = 4.1H0  QIPSFJ  - H2.9I2  PO/PSF  » 2125. 6 RUN  NO  » 

SECTION  t D MAIN  LND  OR  DR- 1 DEPOfllENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.0530 

X/CML 

.050 

-.2831 

-,0095 

. 1041 

-.0051 

.530 

-.0147 

.1683 

• 1641 

.0548 

.410 

-.0555 

. 1091 

.1704 

.0957 

.590 

-.01 16 

. 191  1 

. 1839 

• 1031 

.770 

-.1147 

• 1304 

, 1557 

,1787 

.878 

-.5704 

-.0645 

-.0663 

-.0947 

tRFFF2Bl 

16H.00 


16H.00 


IBtf.OO 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7Bt  ) 


PAGE  ISI^J 


0AIB3  ORB  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  » 10.060  ALPHA  ( HI  « 6.230  QtPSF)  * H2,9ia  PO/PSF  « 2185.6  RUN  NO  - 


SECTION  ( 

DMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

I7H7 

.1964 

.3385 

,1773 

.230 

,0062 

.2596 

.2690 

.1169 

.HIO 

-.04H2 

,2690 

.2690 

, 1807 

,590 

-.0316 

,2607 

.2669 

. IBH2 

*770 

1358 

,1881 

.2275 

,2607 

.878 

-.2800 

-,0221  - 

.0168 

-.0368 

BETA  ( 53  = 10.060  ALPHA  C 5)  = B.8B0  Q(PSF)  « H8.918  PO/PSF  » 2125.6  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.S8S0 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0768 

,2513 

.4556 

.2700 

.230 

.0157 

,3094 

.3332 

,1635 

,410 

-.0473 

.3146 

,3322 

,2356 

,590 

-.0526 

.3031 

.3291 

.2391 

.770 

1715 

,2191 

.2741 

.3363 

,87B 

-.3041 

,0000 

,0167 

.0304 

BETA  t 53  ^ 10.060  ALPHA  [ B)  “ 10.360  Q(PSF)  = H2.9I2  PO/PSF  - 2125.5  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0308 

.4235 

,5663 

.3653 

.230 

.0493 

.3573 

.3863 

.2094 

.410 

-.0P83 

.3521 

,3759 

.2840 

.59C 

-.0441 

.3345 

.3645 

.2831 

,770 

-.1711 

.2455 

.3076 

,3780 

,878 

-.3055 

.0241 

.0356 

.0587 

tRFFF26) 

16H.00 


16H.00 


16H.00 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAIOTi 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  ) 


0A163  ORB*GP 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  = 1076.7000  IN.  XO 

LREF  = <+7H.BlQ0  INCHES  YMRP  » .0000  IN.  YO 

8REF  =•  936.6800  INCHES  2MRP  « 375.0000  IN.  ZO 

SCAL;  » .0405 

BETA  ( n = -10.090  ALPHA  ( |>  = .000  Q(PSF)  ■ 43.158 

SECTION  t DMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5856 

-.5689 

-.8109 

-1.2796 

.230 

-.5312 

-.4987 

-.4253 

-.3999 

.mo 

-.1917 

-.1362 

-.1969 

-.2109 

.590 

1330 

1P3B 

-.2472 

-.3105 

.770 

1634 

-.1666 

-.2357 

-.2713 

.878 

-.3090 

-.2776 

-.2986 

-.2692 

BETA  ( n = -10.090  ALPHA  t 2)  = 2.070  QtPSFl  » H3.I5B 

SECTION  { n MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5042 

-.5063 

-.7333 

-1.0941 

.230 

-.4905 

-.4006 

-.3034 

-.2792 

.410 

-.1360 

-.0355 

-.1171 

-.1437 

.590 

-.0376 

-.0376 

-.1550 

-.2191 

.770 

-.0795 

-.1014 

-.1558 

-.1966 

.878 

-.2301 

-.2270 

-.2469 

-.2061 

BETA  I I)  = -10.090  ALPHA  t 3)  = 4.150  QtPSFl  ■ 43.158 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4724 

-.4242 

-.6201 

-.9204 

.230 

-.4609 

-.2902 

-.2242 

-.1696 

.410 

-.0922 

.0627 

-.0314 

-.0683 

.590 

.0193 

.0503 

-.0597 

-.1190 

.770 

-.0147 

-.0241 

-.0705 

1236 

.878 

-.1802 

- . 1 676 

-.1930 

1529 

PACE  131S 
tRFFF27)  t 03  FEB  7B  » 
PARAMETRIC  DATA 

MACH  » .170  ELEVON  ■ .000 

BDFLAP  » -11.700  SPDBRK  ■ .000 

PHt-N  = 66.000  THETAN  ■ 1 OB. 000 

PHI-M  - B8.000  THETAH  “ 98.000 

PO/PSF  - 2129.0  RUN  NO  ■ 165,00 


PO/PSF  - 2129.0  RUN  NO  « 165.00 


PO/PSF  > 2129.0  RUN  NO  - 165.00 


MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  ISIS 


0A163  ORB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 1)  = -10.090  ALPHA  ( H)  <=  5.190  QtPSFl  « 43.158  PO/PSF  o £129.0  RUN  NO  * 

SECTION  ( IJHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

“.3778 

-.5640 

-.8585 

.P30 

-.H154 

-.2396 

1695 

-.1531 

,mo 

- . 0533 

.0935 

.0048 

-.0339 

.590 

.0389 

.0843 

-.0199 

-.0813 

.770 

.0028 

.0151 

-.0418 

-.0856 

.878 

1643 

1333 

-.1611 

-.1535 

BETA  ( 1)  = -10.090  ALPHA  ( 5)  = 6.240  OtPSPl  - 43.158  PO/PSF  » 2129.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4350 

-.3347 

-.51  14 

-.7714 

.530 

-.3389 

-.1914 

1553 

-.0685 

.410 

-.0146 

.1503 

.0450 

-.0048 

.590 

.0526 

.1151 

.0133 

-.0339 

.770 

.0193 

.0430 

-.0015 

-.0481 

.878 

-. 1464 

-.1035 

-.  1597 

-.0931 

BETA  t !l  = -10.090  ALPHA  ( 61  = 8.310  Q(PSF)  » 43. 15B  PO/PSF  - 2129.0  WJN  NO  ” 

SECTION  ( IlHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5950 

.8530 

X*CML 

.050 

-.3851 

-.2515 

-.4115 

-.7647 

.530 

-.1816 

-.1116 

-.0458 

.0105 

.410 

.0555 

.1540 

.1118 

.0394 

.590 

.1180 

. 1615 

.0953 

.0309 

.770 

,0686 

.1158 

.1036 

.0460 

.878 

-.0349 

-.0365 

-.0488 

-.0550 

(RFFF27) 

165.00 


165.00 


165.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A1B3  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUWACE 

BETA  t U = -10.090  ALPHA  ( 7)  » lO.HBO  QtPSFl  «>  M3. 150  P0/P5F  “ 2IB9.0  RUN  NO  •* 

SECTION  C DHAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3397 

-.1793 

-.2960 

-.6320 

.230 

-.0023 

-.0125 

,0470 

.0955 

. 1322 

.2021 

. 1795 

.1074 

,590 

.1785 

.2103 

.1805 

.1142 

.770 

.1271 

.1702 

.1795 

.1374 

.878 

-.DH06 

.0192 

.0264 

.0356 

BETA  t 1>  » -10.090  ALPHA  1 8J  = 15.670  QIPSF)  « M3. 150  PO/PSF  • 2129.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.2127 

-.0095 

-.0458 

-.3330 

,230 

.2556 

.2659 

.2823 

.2266 

.410 

.2936 

.3203 

.3039 

,2691 

.590 

.3162 

.3306 

,3306 

.2998 

.770 

.2504 

.2946 

.3357 

.3676 

.878 

.0819 

, 1456 

.1057 

.1970 

beta  I II  • -10.090  ALPHA  t 9)  - 20.910  QtPSF)  ■ M3.153  PO/PSF  ■ 2123.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

.0182 

. 1477 

.1199 

.0445 

.230  - 

.3830 

.4149 

,4097 

.3559 

,410 

.4035 

.4231 

.422! 

.3665 

.590 

.4179 

,4364 

,4480 

.42C6 

.770 

.3440 

.3943 

,4447 

.5043 

.870 

.1908 

.2566 

.2854 

.2967 

tRFFF27! 

165.00 


165.00 


165.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI53  < NAAL-751  ) 


PAOX  ISIS 


HA 183  ORB^OP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( B)  - -5.060  ALPHA  ( U *•  .000  Q<PSF1  ■ HS.ITB  PO/PSF  « 2128,9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

*3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

*050 

-.59H3 

-.5043 

-*7575 

-.9385 

.530 

-.H550 

-.3568 

-.1855 

-.1797 

-*0837 

-.0530 

-.0941 

1317 

.590 

-.0530 

-,0509 

-.1475 

1759 

*770 

-.0795 

-*0B79 

-.1716 

-*5009 

*875 

-.5563 

-.5501 

-.5616 

-,5550 

BETA  ( 2)  = -5.0BD  ALPHA  t 2)  » 2.080  QtPSFI  ■»  N3.179  PO/PSF  - 2128.9  RLW  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

*050 

-.5556 

-.4530 

-.6465 

-.9073 

.530 

-.3506 

-.5635 

-,1107 

-.1160 

.410 

-.0198 

.0575 

‘ -0353 

-.0855 

*590 

.0595 

.0370 

-.1095 

.770 

-.0503 

-.0177 

-.Ob  ^ 

-.1356 

.878 

-.5150 

-.1639 

-.1807 

-.1775 

BETA  t 2)  = -5-060  ALPHA  ( 3)  = 4.150  QCPSFI  - 43.179  PO/PSF  - 2120.9  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  C? 


Y/BML 

.0760 

,3100 

*5850 

,8530 

X/CHL 

*050 

-.5356 

-*3571 

-.5573 

-.9089 

.530 

-.1535 

-.1338 

-*0877 

-.0369 

*410 

.0450 

*0645 

.0378 

-*0369 

.590 

.0810 

.0050 

*0565 

-.0475 

.770 

.0165 

.0481 

.0470 

-.0303 

.878 

-.1754 

-.1075 

-*0814 

-.1556 

(RFFF27I 
IBB. 00 


166.00 


166.00 


DATE  t7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 2)  -5.0BQ  ALPHA  t m = 5.200  QtPSF)  = 43.179  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  V/«?IABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.0530 

X/CML 

.050 

-.4948 

-.3501 

-.4780 

-.8013 

- . 0506 

-.U  ' 

-.0314 

-.0104 

.4JO 

.0001 

.0904 

.0698 

-.0099 

.590 

. 1049 

.1069 

.0688 

-.0153 

.770 

.0358 

.0750 

.0094 

.0170 

.870 

1600 

-.0856 

-.0418 

-,  i 109 

BETA  ( 2J  = -5.060  ALPHA  { 5)  = 6.250  Q(PSF)  = 43.179  PO/PSF  - 2128.3  RUN  NO  = 

SECTION  [ UMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5800 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4555 

-.0097 

-.4190 

-.8050 

.030 

.0141 

-.0740 

.0000 

.0080 

.410 

.1045 

.1168 

.0993 

.0075 

.590 

.1081 

.1343 

.1034 

.0075 

.770 

.0501 

. 1004 

. 1050 

.0675 

,878 

-.1448 

-.0573 

-.0105 

- . 0688 

BETA  < 2!  = -5.060  ALPHA  [ 6)  = 8 3:0  QtPSF)  = 43.179  PO/PSF  • 2128.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5000 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3876 

-.0077 

-.3155 

-.7054 

.030 

.1160 

.0491 

.1119 

.0361 

.410 

.1500 

.1696 

.1550 

.0906 

.590 

.1696 

.1861 

.1747 

.1009 

.770 

.0031 

.1511 

.1953 

. 1819 

.878 

tl70 

-.0106 

.0460 

.0100 

(RFFF27) 

166.00 


166.00 


165.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0At63  ( NAAL-751  1 


page  J320 


0AI63  ORS+GP  MAIN  GEAR  COOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 2)  - -5.070  ALPHA  t 7)  = lO.HlO  QIPSFl  - 43.179  PO/PSF  ■ 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3507 

-.1823 

-.5368 

-.6424 

.530 

.1763 

.1715 

.1825 

.IC29 

.HIO 

.1898 

.5166 

.1990 

. 1491 

.590 

.5063 

.2345 

.5351 

. 1696 

.770 

.1133 

.I960 

.2507 

.5724 

.878 

-.0891 

.0555 

.0896 

.0947 

BETA  I 2)  = -S.070  ALPHA  ! 8)  = 15.S7D  QCPSF)  • 43.179  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  • 

SECTION  < DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

1 109 

-.0595 

-.0563 

-.1741 

.530 

.2702 

.3085 

.3032 

.2523 

.410 

.5743 

.3298 

,3237 

.2762 

.590 

.2056 

.3488 

.3556 

.3153 

.770 

.1050 

.5928 

.3576 

.4173 

.876 

.0007 

.1334 

.1735 

.1869 

BETA  t 21  = -5.070  ALPHA  ( 9)  = 20.940  QtPSFJ  » 43.179  PO/PSF  » 212B.9  RUN  NO  • 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

. 1258 

.1802 

.5674 

.5073 

.230 

.3966 

.4417 

.4550 

.3510 

.410 

.3033 

.4510 

.4551 

.4095 

.590 

.3761 

.4469 

.4684 

.4599 

.770 

.2705 

.3894 

.4499 

.5217 

.878 

.1033 

.5284 

.5653 

.5705 

(RFFF27) 

I6B.00 


16C.00 


166.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 3)  » -2.030  ALPHA  t t)  *>  .000  Q(PSF)  • 43.108  P0/P5F  » 2IEB.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

,050 

-.6500 

-.4679 

-.6866 

-1,0673 

.030 

-.2847 

-.2931 

1538 

1249 

.itlO 

-.0202 

-.0178 

-.0588 

1249 

,590 

.0069 

.0048 

-.0879 

-.1352 

.770 

-.0620 

-.0303 

-.0523 

-.1256 

.078 

-,266n 

-.1842 

1580 

-.2323 

BETA  ( 31  “ -2.030  ALPHA  S)  = 2.090  Q(PSF)  - 43.108  PO/PSF  ■ 2128.9  RUN  NO  « 

SECTION  ( llMAlN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5888 

-.4142 

-.5909 

-.9961 

,230 

-.1171 

-.1872 

-.055h 

- . 0767 

.utn 

.0234 

.0350 

.0069 

- . 0647 

.590 

.0450 

.0554 

.0069 

-.0716 

.770 

-.0376 

.0265 

.0389 

- . 0387 

.878 

-.2520 

-.1370 

-.0936 

-.1767 

BETA  C 3)  * -2.030  ALPHA  ( 3)  = 4.140  Q(PSF)  * 43.108  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  ■■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5107 

-.3582 

-.4804 

-1.0033 

.230 

.0100 

-.0689 

.0388 

-.0424 

.410 

.0615 

.0851 

.0666 

.0003 

.590 

.0769 

,1047 

.0831 

-.0013 

.770 

-.0157 

.0728 

- 1 129 

.0553 

.870 

-.2318 

-.0940 

-.0313 

-.1055 

(RFFF27) 

167.00 


187.00 


167.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAt-751  ) 
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0A163  QRS+GP  MAIN  DEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  < 3)  « -2.030  ALPHA  t 4)  - 5.200  Q(PSF)  * 43.188  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LNO  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*076Q 

,3100 

.5000 

.8530 

X/CMU 

.050 

“.470M 

-.3369 

-.4360 

-.8771 

.230 

.056B 

.0030 

.0717 

-.0035 

.410 

.0009 

,1108 

.0953 

.0276 

.590 

.0963 

.13^3 

.1200 

,0377 

.770 

-,oaH3 

.0974 

. 1477 

. \ I0B 

.878 

-.0730 

-.0074 

-.0813 

beta  f 3J  = -2.030  ALPHA  t S)  = 6.230  Qf'-aPJ  » 43.188  PO/PSF  •"  2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


V/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,3530 

X/CML 

,050 

-.4438 

-.3300 

-.3958 

-.8060 

.250 

.0954 

,0740 

.1057 

,0008 

.410 

.0954 

.1386 

.1181 

.0540 

.590 

.1119 

, 156! 

.I4B9 

,0701 

.770 

.0059 

. 1211 

.1770 

. 1705 

.870 

-.2100 

- , 0564 

.0131 

- , 0449 

BETA  < 3)  » -2.030  ALPHA  ( 61  » 8.320  QtPSF)  - 43.188  PO/PSF  - 212B.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

- , 3870 

-.3079 

-.3037 

-,7036 

.230 

. 1345 

. 1643 

.1540 

.0667 

.410 

.1283 

.1810 

.1612 

.1059 

.590 

, 1437 

.2003 

.0013 

. 1263 

.770 

,0336 

.1633 

.2060 

,2507 

.878 

IB47 

-.0146 

.0450 

.0336 

(RFFF27) 

187.00 


167.00 


167.00 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0A!63  t NAAU-751  ) 
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Q ^ 

0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR 

DOOR  INNER  SURFACE 

•tjQ 

f ? 

BETA  ( 3) 

= -2, 

,030  ALPHA  ( 71 

^ 10.410  QtPSFJ  = 43.180 

PO/PSF  = 5158.9 

SECTtON  ( 

I IMA  IN  LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3156 

-.2466  - 

.2216 

-.5172 

.230 

.1563 

.2070 

.2026 

. 1316 

.410 

.1583 

.2263 

,2160 

.1623 

.590 

.1717 

.2449 

.2510 

.1930 

*770 

.0563 

.2016 

.2665 

.3100 

.673 

-.1494 

.0265 

.0759 

.0697 

BETA  t 3)  = -2.030  ALPHA  ( 81  = 15.660  QIPSFl  = H3. 188  PO/PSF  = 5158.9 

SECTION  ( MMAIN  LND  GR  OR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-. 1619 

-.0400 

-.0002 

-.0116 

.230 

.2540 

.3250 

.3342 

.2509 

.410 

.2365 

.3425 

.3445 

.2917 

.590 

.2385 

.3507 

.3672 

.3173 

.770 

. 120! 

.2941 

.3600 

.4331 

.878 

-.0595 

.1181 

.1623 

. 1675 

BETA  ( 3)  = -5. OHO  ALPHA  t 91  = 50.930  QtPSFl  = H3.188  PO/PSF  = 5158.9 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BNL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

.2593 

.3239 

.5065 

.5048 

.230 

.3865 

.4675 

.4819 

.3604 

,410 

.3526 

.4665 

.4737 

.4165 

.590 

.3393 

.4562 

.4760 

.4301 

.770 

.2285 

.3034 

.4419 

.5127 

.878 

-06S4 

.21  10 

.2418 

,2531 

RUN  NO  « 


RUN  NO  = 


RUN  NO  " 


IRFFFS7} 

167.00 


167.00 


167.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 
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0AI63  0R8+QP  MAIN  GEAR  DOOR  1^WER  SURFACE 

BETA  t 4)  = -.030  ALPHA  t U = -.OSO  Q(PSF)  =>  43.194  PO/PSF  «•  2IB8.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6443 

-.4717 

-.6610 

-1 .0305 

.230 

-.1405 

-.2332 

-.0753 

-.1093 

,410 

-.0188 

.0018 

-.0313 

-.1025 

.690 

-.0012 

.0203 

-.0303 

-.1110 

.770 

-.0910 

-.0064 

.0069 

-.0795 

.87B 

-.3085 

-.1663 

-.1161 

-.2207 

BETA  ( 4)  = -.030  ALPHA  t 2)  = 2.070  Q(PSFJ  » 43.194  PO/PSF  « 2128,9  RUN  NO  “ 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-|  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.5637 

-.4298 

-.5595 

-1.1195 

.230 

-.0230 

-.0993 

.0193 

-.0750 

.410 

.0152 

.0512 

.0275 

-.0390 

.590 

.0286 

.0698 

,0461 

-.0424 

.770 

-,0721 

.0409 

.0801 

.0121 

.878 

-.2959 

-.1297 

-.0638 

-. 1537 

BETA  I 4)  = -.030  ALPHA  t 3)  = 4.150  Q(PSF)  = 43,194  PO/PSF  ■»  2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  [ I) MAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5059 

-.4100 

-.4684 

- , 0926 

.230 

.0562 

*0521 

.0758 

-.0206 

*410 

.0429 

,1015 

.0819 

.0139 

.590 

.0593 

.1220 

. 1 148 

.0309 

.770 

-,0553 

.0912 

.1457 

*1241 

.870 

-.2816 

-,0097 

-,0177 

-.1053 

(RFFF27) 

I68.00 


168.00 


168.00 


DATE 

17  MAY  76 

TABULATED 

PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-75I  ) 

0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

(RFFF27) 

PAGE  1325 

BETA 

( HI  a -.030 

ALPHA  t 4)  e 

5,220  Q(PSF)  = 43.194  PO/PSF^  2I2B,9 

RUN  NO  » 168*00 

SECTION  ( DMAIN  LNO  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

,050 

-.4B72 

-.4037 

-.4236 

-.8B76 

*230 

,0696 

. 1056 

,1005 

*0003 

.410 

.0503 

.1251 

.1046 

,0411 

,590 

.0717 

,1478 

. 1447 

*0616 

.770 

- . 0427 

. 1 107 

.1755 

, 1735 

*870 

-.2591 

-,0720 

,0007 

-.0553 

BETA  ( = -.030  ALPHA  ( 5)  = 6.230  Q(P5F)  ■=  H3.I9H  PO/PSF  » S12B.9  RUN  NO  “ 168.00 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.4825 

-,3885 

-.3645 

-.8200 

.230 

.0010 

.1325 

,1191 

*0275 

.410 

,0717 

.1479 

. 1284 

.0667 

.590 

.0872 

,1685 

* 1585 

.0089 

,770 

-*0334 

. 1294 

, 1973 

,2159 

.070 

-.2590 

-.0543 

.0192 

-.0012 

beta  « HJ  = -.030  ALPHA  ( 6)  = 8.310  QtPSF)  = H3.19H  PO/PSF  = 2128  I RUN  NO  “ 168.00 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4399 

-*3364 

-.2790 

-,6096 

.230 

. lt  J6 

.1675 

. 1665 

,0923 

.410 

. 1006 

,1933 

. 1783 

.1247 

*590 

. 1 140 

,21  10 

.2170 

.1537 

.770 

-,0074 

.1706 

.2335 

.2736 

,B78 

-,2225 

-.0136 

.0399 

,0244 

DATE  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 
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0A1B3  ORB+GP  MAJN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( Hi  = -.030  ALPHA  < 7)  «=  10.410  Q(PSF)  ■»  43.194  PO/PSF  ■=  5128.9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.07B0 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3678 

-.5769 

-.5131 

-.3851 

.530 

.1594 

.5067 

.5090 

.1418 

.HIO 

.1543 

.5355 

.5593 

. I70B 

.590 

.1367 

.5550 

.5653 

.5049 

.770 

.0131 

.5056 

.5705 

.3585 

.B78 

-.1870 

.0133 

.0697 

,0790 

BETA  { 4)  = -.030  ALPHA  ( 81  = 15.650  QIPSF)  » 43.194  PO/PSF  - 5158. 9 RUN  NO  » 

SECTION  t DMA  IN  LND  6R  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5B5D 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.1465 

.0053 

.0903 

.1501 

.530 

.5416 

.3373 

,3455 

.5569 

.410 

.5138 

.3507 

.3517 

.5l’49 

.590 

.5107 

.3466 

.3589 

.3005 

.770 

.0954 

.5807 

,3355 

.4055 

.078 

-.0731 

.1036 

. 1573 

.1335 

BETA  f 4)  = -.040  ALPHA  ( 91  = 50.950  QIPSF)  » 43.194  PO/PSF  » 5158.9  RUN  NO  =* 

SECTION  [ DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

,3545 

.4806 

.6519 

.5181 

,530 

.3781 

.4959 

.51 

,3775 

.410 

.3319 

.4857 

.4970 

,4366 

,590 

.3135 

.4683 

.4898 

.4451 

.770 

.1996 

,3904 

.4447 

.5165 

.879 

.0397 

-r453 

.5584 

.5468 

(RFFFS7) 

168.00 


168.00 


168.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 
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0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


<RFFFa7) 


BETA  ( 5)  » 1.990  ALPHA  t I)  « .000  QtPSF)  - 43.192  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  • 169.00 

SECTION  ( IJMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

X/CML 

.050 

-.6168 

- . 4968 

-.6345 

*a3o 

- . 0584 

133B 

-.0012 

.410 

-.0271 

.0161 

-.01  15 

.590 

-.0188 

.0377 

.0038 

.770 

-.1263 

,0120 

.0480 

.878 

-.3559 

1586 

-.0908 

BETA  t 5)  = 1.990  ALPHA  ( 2 


.8530 


-1,2182 
-.1125 
- . 0749 
-.0800 
-.0271 
-.1920 

= 2.100  QtPSFt  = 43.192 


PO/PSF  • 212B.9  RUN  NO  » 169.00 


SECTION  t IIMAIN  LND  OR  OR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CKL 

.050 

-.5785 

-.4860 

-.5381 

-.9932 

.230 

.0141 

.0316 

.0501 

- , 0680 

.410 

-.0053 

.0EB6 

.0449 

-,0218 

.590 

.0009 

,0901 

.0809 

-,0098 

.770 

-.1105 

.0603 

.1158 

.0768 

.878 

-.3399 

-.  1230 

-.0448 

-.  1606 

BETA  ( 51  = 1.990  ALPHA  ( 3)  = 4.150  QtPSF)  = 43.192  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  = 169.00 

SECTION  C DMA IN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5779 

-.4640 

-.4264 

-,9165 

.230 

.0244 

,0934 

.0852 

-.01  IB 

,410 

.0T7E 

,1099 

,0893 

,0276 

,590 

.0327 

.1315 

, 1315 

,0446 

,770 

-,0951 

.0975 

, 1614 

, 1738 

.878 

-,3229 

-,0880 

-.0136 

- , 0679 

DATE  >7  HAY  76 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  = 1.990  ALPHA  t m = 5,190  QtPSF)  = 43.192  PO/PSF  = 2128. 9 RUN  NO  ° 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.C7B0 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5755 

-.4335 

-.3751 

-.0199 

.S30 

.0356 

. 1086 

,1024 

.0122 

.HID 

.0295 

. 1312 

.1116 

.0479 

.590 

.0H59 

.1527 

,1548 

,0717 

.770 

- . 0802 

.1150 

.1815 

.2061 

.878 

-.3043 

-.0690 

-.0043 

-.0385 

BETA  ( 5)  = 1.990  ALPHA  t 5)  » 6,270  Q(PSF)  * 43.192  PO/PSF  <•  2128.9  RUN 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6520 

-.4040 

-.3349 

-.7080 

.230 

.0429 

.1272 

.1252 

.0445 

.410 

.0449 

.1529 

.1375 

.0752 

.590 

.0604 

.1755 

,1786 

.1024 

.770 

-.0667 

. 1334 

.1982 

.2342 

.870 

-.2817 

-.0501 

.0030 

-.0229 

BETA  ( 5)  « 1.990  ALPHA  ( 6)  “ 9.320  QIPSFJ  - 43,192  PO/PSF-  2128.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4035 

-.3612 

-.2900 

-.4786 

.230 

.0608 

.1640 

.1648 

.0091 

.410 

.0660 

.1960 

.1823 

.1139 

.590 

.0853 

.2112 

.2153 

.1523 

.770 

-.0345 

. 1586 

.2143 

.2700 

.978 

-,2313 

-.0240 

.0048 

-.0002 

IRFFF27) 

169.00 


169.00 


169.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAU-751  ) 


PACE  1329 


0AI63  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 


BETA  t 5)  « 1.9SC  ALPHA  ( 7)  a 10.400  QiPSFl  ■ 43.192  PO/PSF  - 2128.9 


SECTION  [ 

1 )MAiN 

LND  OR  , 

R-l 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

,0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

,050 

-,4367 

-.8722 

-.2241 

-.1472 

.230 

,10B1 

.2154 

,2175 

. 1216 

.410 

.0967 

.2412 

.2329 

. 1660 

.590 

, 1070 

.2464 

,2505 

. 1917 

.770 

-.0074 

, 1844 

.2329 

.2949 

.878 

1885 

-.0002 

.0183 

,0193 

RUN  NO  ■ 


BETA  ( 5)  = 1.99Q  ALPHA  ( 8)  = 15.670  QIPSF)  ■ 43.192  PO/PSF  « 2128.9  RUN  NO  - 


SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0100 

.1555 

.3205 

.3692 

,230 

.2359 

.3732 

.3958 

.2660 

.410 

, I92S 

.3804 

.3917 

.3282 

.590 

. 1702 

.3711 

,3958 

.3402 

.770 

,0513 

.2978 

.3649 

.437! 

,878 

-,I!5l 

.1039 

.1338 

,1534 

BETA  ( 5)  a 1.990  ALPHA  [ 91  » 20.920  QIPSF)  « 43.192  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

,4435 

.6474 

,7232 

.5161 

.230 

.3625 

.5142 

.5275 

.3770 

.410 

.3020 

.4988 

-5080 

,4381 

.590 

.2046 

.4742 

.4978 

.4517 

.770 

.16BB 

.3902 

.4414 

.5142 

.878 

,0151 

.2006 

.2200 

.2293 

(RFFFE7) 

169.00 


169.00 


169.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( B)  = 5.020  ALPHA  ( II  = .000  Q(P5F)  = H3.203  PO/PSF  - 2128.9  RUN  NO  " 

SECTION  ( I IMA IN  LND  OR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.O'?  50 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.6996 

-.5848 

-.5670 

-1 .G5H4 

.230 

-.0543 

.0275 

.0234 

- . 0766 

.HIO 

- , 0689 

.0398 

.0151 

- . 0458 

.590 

-.0532 

.□B25 

.0522 

-.0399 

.770 

laOB 

.0316 

.0861 

.0604 

.B7S 

-.4072 

1556 

-.0804 

-.2140 

BETA  [ 61  = 5.010  ALPHA  ( 2)  = 2.060  QtPSFI  = 43.203  PO/PSF  •=  2128.9  RUN  NO  *= 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.7446 

-.5336 

-.4678 

-.9450 

,230 

-.0449 

.0542 

. D491 

-.0475 

.410 

-.0438 

,0789 

.0563 

-.0133 

.590 

-.0250 

,0985 

.0944 

.0037 

.770 

-.1514 

,0542 

.1098 

. 1345 

.878 

-.3655 

-.1389 

-.0919 

-, 1335 

BETA  ( 6)  = 5.010  ALPHA  [ 31  = H.IBO  QIPSFI  » 43.203  PO/PSF  = 2128.9  RUN  NO  = 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7072 

-.5218 

-.4843 

-.5478 

.230 

-.0229 

.0890 

.0849 

.0156 

.410 

-.0*46 

. 1249 

.1054 

.0462 

.590 

.0038 

, 1403 

.1393 

.0665 

.770 

-.1197 

.0890 

.1342 

.1680 

.878 

-.3187 

1000 

-.0822 

-.0989 

(RFFF27) 

170.00 


170.00 


170.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * 0A163  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 6J  5.010  ALPHA  f 4)  » 5.210  QfPSFl  ° 43.203  PO/P5F  » 2128,9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.6456 

-.4750 

-.4061 

-.2881 

.230 

-.0064 

.1146 

,1135 

.0393 

.410 

.0007 

.1516 

. I3BB 

.0733 

.590 

.0108 

.1639 

. 1629 

.0971 

.770 

-.1041 

.1075 

. 1567 

.1967 

.B78 

-.3009 

-.0812 

-.0645 

-.0801 

BETA  i B)  = 5.020  ALPHA  C 51  = 6.250  QCPSn  - 43.203  PO/PSF  » 2128.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  £ DMAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5924 

-.4182 

-.3025 

-.1467 

.230 

.0110 

.1416 

, 1436 

.0547 

.410 

,0131 

.1775 

. 1642 

.0990 

.590 

.0295 

,1858 

. 1888 

,1245 

.770 

-.0918 

,1272 

.1755 

.2228 

.870 

-.2026 

-,0626 

- . 0459 

-.0730 

BETA  ( 61  = 5.010  ALPHA  t 61  = 8.320  QtPSF)  43.203  PO/PSF  « 2128,9  RUN  NO  » 

SECTION  [ DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4656 

-.2762 

1067 

.0534 

.230 

.0543 

,2029 

.2121 

.1061 

.410 

.0399 

.2317 

.2276 

,1574 

.590 

.0502 

,2348 

.2441 

.1613 

.770 

-.0774 

,1719 

,2224 

.2771 

.878 

-.2605 

-.0261 

-.0054 

-.02^0 

(RFFF27I 

170.00 


170,00 


170.00 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-7SI  ) 


PACE  1332 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 6)  =•  5.010  ALPHA  t 7)  = lO.iHQ  Q(P5F)  = H3.203  PO/PSF  ■ 2120.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

*3100 

*5880 

.8530 

X/CML 

,050 

-.56SB 

-.1O0B 

*0884 

,0359 

.230 

,0884 

.25B5 

*8709 

,1386 

*0533 

.8750 

.2781 

.8055 

.590 

.0574 

.8740 

*8883 

.818B 

.770 

-.0690 

.8089 

*8544 

.3866 

.B78 

-*8385 

.0048 

*0834 

,0834 

BETA  { B)  = 5.010  ALPHA  ( 81  >=  15.660  QtPSFl  “ 43.203  P0/P3F  » 2128.9  RUN  NO  • 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

*5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

.1955 

.4198 

*5748 

.3706 

*830 

*8079 

.4039 

,4295 

.8545 

.410 

.1450 

.4016 

*4150 

*3879 

.590 

. 1875 

,3841 

*4078 

.386? 

.770 

-.0008 

,8996 

,3553 

.4161 

.879 

-.1547 

*0986 

.lUO 

, i 178 

BETA  t 61  = 5.010  ALPHA  t 9)  = 20.940  QIPSFl  = 43.203  ■ PO/PSF  - 2128.9  ' RUN  NO  « 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

.5380 

*8530 

X/CHL 

,050 

.5483 

*7650 

.8061 

*3803 

*830 

.3315 

*5514 

.5750 

*4051 

,410 

.8483 

*5133 

*5411. 

.4715 

.590 

.8878 

*4887 

.5164 

*4646 

,770 

, 1034 

*3958 

.4497 

,5183 

.078 

-.0365 

. 1897 

,8008 

*2113 

(RFFF27) 

170.00 


170.00 


170.00 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITYi 


DATE  17  MAY  76 

TABULATED  PRESSURE  DATA 

- 0A163  1 

1 NAAL-751  1 

PAGE  1333 

0A163  ORB+GP 

MAIN 

GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

iRFfrai) 

BETA  < 7)  - 10.070  ALPHA  t !)  = .010  a(P5F)  = H3. 168  PO/PSF  » 8189.0  RUN  NO  « 171.00 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.8849 

-,6386 

-.5948 

-.6259 

.230 

-.0751 

,0079 

-.0064 

-.0629 

,410 

-.0699 

,0460 

.0120 

- , 0560 

,590 

- . 0584 

,0593 

.0439 

-.0338 

,770 

- , 1 868 

.0100 

.0439 

.0696 

,87B 

-,3736 

1753 

-.1638 

-.2035 

beta  < 7)  = 10.070  ALPHA  t 8)  = 8.080  OlPSn  =•  43.168  PO/PSF-  8189.0  RUN  NO  - 171.00 

SECTION  [ DMA  IN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,5380 

- . 3988 

-.3590 

-.4493 

.230 

-.071! 

,0637 

.0461 

-.0201 

.410 

- . 0722 

.0987 

.0608 

-.0065 

,590 

- . 0534 

.noi 

.0936 

.0105 

.770 

-,1633 

.0513 

,0771 

.1018 

.870 

-,3301 

-.1350 

1360 

-.1758 

BETA  t 71  = 10.070  ALPHA  ( 3)  = 4.170  QCPSF)  - 43.168  PO/PSF  =■  8189.0  RUN  NO  ■ 171.00 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.2900 

.0079 

.1213 

.0003 

.230 

-.0428 

.1574 

. 1450 

.0344 

.410 

-.Cn06 

,1790 

.1574 

.0073 

.590 

-.0439 

.1780 

.1718 

.0090 

.770 

-.1589 

.1100 

-1308 

.1594 

.878 

-.3179 

-.0899 

-.0920 

1380 

DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGg.  133^ 


O 

o<^ 


0A153  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 7)  » 10.070  ALPHA  ( m = 5.230  QtPSF)  ■=  H3. 168  PO/PSF  = 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( I) MAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

",3333 

.1224 

.2534 

.1095 

,230 

-.0293 

.2059 

.2059 

.0771 

*mo 

-.0711 

.2224 

.2142 

.1352 

.590 

-.055H 

.2193 

.2204 

.1386 

.770 

-.1726 

.1471 

.1771 

.2131 

.878 

-.3337 

-.0590 

-.0648 

UD9 

BETA  t 7J  = 10.070  ALPHA  ( 5)  = 6.250  QtPSFl  - 43. IS8  PO/PSF  * 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1995 

.1582 

.3436 

.1639 

.230 

-.0250 

.2416 

.2560 

.0974 

.410 

-.0783 

.2540 

.2571 

. 1639 

.590 

-.0710 

.2479 

.2591 

. 1724 

.770 

1953 

.1654 

.2138 

.2530 

.879 

-.3478 

-.0480 

-.0407 

-.0804 

BETA  t 7)  = 10.070  ALPHA  ( 6)  = 8.330  QIPSFJ  » 43. IBB  PO/PSF  ■ 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-i  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.2530 

X/CML 

.050 

-.0793 

.2693 

.4556 

,2746 

.230 

-.0095 

.2992 

.3301 

.1485 

.410 

-.0825 

.3012 

.3228 

.2286 

,590. 

• -.0898 

.2648 

,3156 

.2337 

.770 

-.2203 

.1983 

.2511 

.3228 

,878 

-.3623 

-.0240 

-.0074 

-.0012 

(RFFF271 

nt.oo 


171.00 


171. OP 


DATE  17  HAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 
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DA 163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 7)  - 10.070  ALPHA  ( 71  - 10. ‘MO  QIPSFI  - M3. 169  PO/PSF  - 3139.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.0843 

.4538 

.5080 

.3625 

.530 

.0286 

.3506 

.3795 

.1951 

.410 

-.0534 

.3392 

.3661 

.2754 

.590 

- . 0764 

.3186 

.3547 

.2737 

.770 

-.2146 

.2278 

.2938 

,366! 

.870 

-.3487 

.0038 

.0152 

,0358 

BETA  ( 7»  = 10. 070  ALPHA  ( 6)  = 15.690  QtPSFt  = H3.160  P0/P5F  » 2129.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

.4222 

,7345 

.7592 

.5037 

.230 

. 1450 

.4769 

,5067 

.3074 

.410 

.0430 

.4408 

.4707 

,3774 

.590 

.0213 

.4130 

,4449 

.3552 

.770 

-.1171 

.3130 

.3717 

,4181 

.878 

-.2342 

.0863 

.1017 

.0502 

BETA  t 7)  *>  10.070  ALPHA  ( 91  = 20.930  Q(PSF)  <«  M3. 168  PO/PSF  - 2129.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  (UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.6103 

.8593 

.8921 

.6093 

.230 

,2691 

.6021 

.6287 

.4278 

.410 

.1535 

.5447 

.5734 

,4871 

.590, 

- 1278 

.4997 

.5294 

.4481 

.770 

-.0043 

.3890 

.4382 

.4710 

,878 

-.1164 

.1687 

, 1708 

.0714 

{RFFF27J 

171.00 


171.00 


171.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  t NAAU-75!  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFaSI  ( 03  FEB  76  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

5Q*FT. 

XMRP  « 

1076.7000 

IN,  XO 

MACH  « 

.170 

ELEVCN  - 

.000 

LREF  - 

^^^.aloo 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN,  YO 

BDFLAP  « 

"11.700 

5PDBRK  - 

85.000 

8REF  ^ 

936.6800 

INCHES 

ZMRP  = 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

66.000 

THETAN  » 

I OB. 000 

SCALE 

.0405 

PHI-M  • 

86.000 

THETAM  " 

98.000 

BETA  ( 1)  ■ -10.080  ALPHA  t 1)  » -.010  Q(PSF)  - H3.316  PO/PSF  ■ 3129.3  RUN  NO  » 172.00 


SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,5657 

-.5814 

“.0225 

-1 .3194 

.830 

",5636 

-.5146 

-.4551 

-.3898 

.mo 

-.2066 

-.1628 

-.2129 

-.2238 

,590 

-.1284 

-.1304 

-.264! 

-.3197 

.770 

-.1680 

-.1058 

-.2547 

-.2829 

.07B 

-.3121 

-.2912 

-.3110 

- , 2776 

BETA  { n = -10.080  ALPHA  C 2>  = 2.060  Q(P5F)  = 43.7d6  PO/PSF  = 2129.3  RUN  NO  » 172,00 


SECTION  1 DMA IN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


Y>0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4942 

-.5140 

-.7455 

-t. 1042 

,230 

-.5234  • 

-.4056 

-.3045 

-.3142 

.410 

-.1439 

-.0375 

!24l 

-.1500 

.590 

-.0458 

- . 0448 

-.1516 

-.2304 

.770 

-.0834 

-.1136 

-.1699 

-.2085 

.878 

-.2461 

-.2388 

-.2575 

-.2189 

BETA  1 IJ  *=  -lO.OaO  ALPHA  ( 31  = H.150  QtPSFl  » H3.316  PO/PSF  » 2129.3  RUN  NO  » 172.00 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

-5820 

.8530 

X/CML 

.050  . 

-.48B5 

-.4292 

-.6340 

-.9387 

. .230 

-.4677 

-.2972 

-.2390 

-.176B 

*4  to 

-.1029 

.0448 

-.0322 

-.0814 

.590 

.0099 

.0396 

-.0758 

1376 

.770 

-.0218 

-.0343 

-.0314 

-.1309 

.878 

-.1681 

-.1756 

-.2037 

-.1590 

I 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  I 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n = -10.030  ALPHA  t HI  = 6.330  QtPSF)  »=  H3.316  P0/P5F  = 3139.3  RUN  NO  - 


SECTION  t 

IIMAIN 

LND  GR  OFi- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

,0530 

X/CML 

*050 

-.3428  - 

*5222 

-.7B26 

*E30 

-.35H7 

-*20IB  - 

.1373 

-*0746 

.HIO 

*U35 

.0356 

-*0149 

*590 

*0540 

* 1032 

.0089 

-*0541 

*770 

.0130 

*0325  - 

.0105 

-*0551 

*B78 

-*1539 

-.H23  - 

. 1573 

-*0998 

BETA  t 1)  = -10,000  ALPHA  t 51  = B.3H0  QtPSFl  » H3.316  PO/PSF  * 3139.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

.3100 

*5820 

*8530 

X/CHL 

*050 

-*3029 

-*2590 

-*42!4 

-.7759 

.230 

-*1903 

-*!217 

-.0489 

,0020 

*410 

*0489 

*1463 

.1043 

*0308 

*590 

.1104 

.1535 

.0820 

*0225 

*770 

,0612 

,1063 

.0971 

.0387 

*878 

-,1030 

-*0385 

-.0510 

-.0301 

BETA  ( 1)  = -10.000  ALPHA  ( 61  = 10.H30  QlPSFl  =•  H3.3I6  PO/PSF  * 3139.3  RUN  NO  ■» 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML  ,0760  .3100  ,5830  .8530 

X/CML 

.050  -.3HI5  -.1864  -.3030  -.6417 

.330  -.0074  -.0187  .0407  .0086 

.410  .1359  .1937  .1711  .0900 

.590  .1731  .3060  .1731  .1039 

.770  .1198  .1639  ,1731  .1331 

.078  -.0458  .0151  .0171  .0384 


(RFFF38J 

173.00 


173.00 


173.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1338 


0A!B3  OR0+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n ■ -10.080  ALPHA  ( 7>  •>  15,630  Q(PSF)  » H3.316  PO/PSF  • 8129.3  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  UNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.0167 

-.0522 

-.3385 

,B30 

.25*0 

.2590 

.2724 

.2149 

,mo 

.2898 

.3156 

.3022 

.2609 

.590 

.3115 

.3259 

.3248 

.2099 

.770 

.2446 

.2868 

,3320 

.3619 

.878 

.0779 

.1396 

.1787 

.1972 

BETA  ( 1)  = -10.090  ALPHA  { B)  = 20.920  Q(PSF)  « M3. 316  PO/PSF  » 2129.3  RUN  NO  • 

SECTION  « DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VMIIABLE  C» 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

.0109 

, 1419 

.1142 

,0392 

.230 

.3791 

.4088 

.40M7 

.3525 

.410 

.3986 

.4190 

.4180 

.3796 

.590 

.4139 

.4303 

.4456 

.4152 

.770 

.3403 

.3914 

.4415 

.4998 

.078 

. 1869 

.2533 

.2840 

.2912 

BETA  t 2)  = -5.050  ALPHA  ( D = -.030  QCPSFl  - M3.33M  PO/PSF  “ 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

-3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5900 

-.5109 

-.7451 

-.9395 

,230 

-.4627 

-.3772 

-.1948 

-.1927 

.410 

-.0948 

-.0291 

-.1031 

-.1431 

.590 

-.0302 

-.0323 

-.1625 

-. IB59 

.770 

-.0927 

1021 

-.1865 

-,2115 

.B78 

-.2657 

-.2417 

-.2730 

-.2355 

CRFFF2B1 

172.00 


172.00 


173.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 
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0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( S)  « -5.050  ALPHA  ( 2)  = 2.070  Q(PSF)  “ PO/PSF  ■ 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CKL 

,050 

-.5661 

-.4329 

-.6587 

-.8852 

-.3475 

-.2778 

1207 

-.1275 

.HIO  . 

-.0291 

.0192 

- . 0426 

-.0917 

.590 

.0192 

.0264 

- , 0749 

-.1207 

,770 

-.0395 

-.0291 

-.0905 

-.1457 

.878 

-.2237 

-.1779 

1935 

-.1925 

BETA  ( 21  = -5.060  ALPHA  ( 3)  = 4.150  QtPSF)  - 43.334  PO/PSF  •=  2129,1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5415 

-.3617 

-.5384 

-.9148 

.230 

1704 

187! 

-.0935 

-.0524 

.410 

.0386 

.0571 

.0294 

-.0490 

.590 

.0724 

.0755 

.0161 

-.0575 

,770 

.0079 

.0396 

.0355 

-.0395 

.878 

-.1850 

-.1174 

-.0925 

-.1663 

BETA  ( 21  = -5.060  ALPHA  I 4)  = 6.260  OIPSF)  « 43.334  PO/PSF  ■ 2129. I RUN  NO  « 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bhl 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4657 

-.2956 

-.4294 

-.8841 

.230 

.0007 

-.0809 

.0089 

.0036 

.410 

.0978 

.1101 

.0917 

.0223 

.590 

.1205 

. 1265 

.0948 

.0172 

.770 

.0467 

.0917 

.1142 

.0580 

.870 

-.1545 

-.0653 

-.0207 

-.0767 

IRFFF2B1 

173.00 


173.00 


173.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 
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^ 0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { 2)  « -5.050  ALPHA  t 5)  » 8.310  Q(PSF)  ■ H3.33H  PO/PSF  “ 8189.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  { IIMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

-050 

-.3976 

-.2373 

-.3289 

-.7301 

.230 

. 1064 

.0346 

.0982 

,0291 

.410 

.1433 

.1618 

,1464 

,0835 

.590 

. 1618 

.1761 

,1659 

,0920 

.770 

,0766 

.1423 

. 1864 

.1669 

,878 

1249 

-.0229 

.0346 

-.0023 

BETA  t 8)  = -5.060  ALPHA  ( 6)  = 10.H50  Q(PSF)  = ^3.334  PO/PSF  » 8129. I RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.3285 

-,1929 

-.2419 

-.6495 

.230  • 

,1572 

,1662 

.1755 

,0990 

,410 

.1837 

.21  14 

,1919 

.1415 

.590 

.1981 

.2279 

.2248 

.1602 

.770 

,1056 

,1868 

.2443 

,2559 

.078 

-.0970 

,0182 

.0829 

.0799 

BETA  t 81  = -5.060  ALPHA  ( 7)  = 15.700  OCPSF)  « H3.331*  PO/PSF  » 8189.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CKL 

.050 

-.1270 

-.0607 

-.0635 

-.1925 

.230 

.2665 

.3054 

,3003 

,2449 

,410 

.2786 

.3229 

.3167 

.2704 

.590 

.2816 

.3352 

.3475 

.3044 

.770 

.1792 

,291  1 

.3506 

,4101 

,878 

-.0033 

.1290 

.1669 

.1792 

tRFFFSB) 

173.00 


173.00 


173.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  t NAAL-751  ) 
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0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 2)  - -3.060  ALPHA  I 81  • 20.910  QfPSFl  - H3.33H  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CMU 

.050 

.1116 

.1743 

.2505 

.2690 

.930 

.3951 

.4362 

.4454 

.3455 

,3776 

.4454 

,4495 

.4016 

.590 

.3725 

.4444 

.4649 

.4237 

.770 

.2667 

.3038 

.4475 

.5173 

.G7B 

.0993 

.2246 

,2616 

.2688 

BETA  ( 3)  ■ -2.020  ALPHA  < I)  ™ -.020  Q(PSF)  = 43.2H8  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  =■ 

SECTION  f 1 1 MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6500 

-.4797 

-.7049 

-1.0604 

.230 

-.3034 

-.3055 

-.1606 

I3B4 

,410 

-.0386 

-.0250 

-.0730 

1398 

.590 

-.0023 

-.0095 

-.0990 

1449 

.770 

-.0709 

-.0396 

-.0646 

-.1428 

.870 

-.2753 

-.1950 

1720 

-.2308 

BETA  ( 3)  = -2.010  ALPHA  t 2)  = 2.0B0  QtPSF)  - 43.248  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CHL 

.050 

-.5952 

-.*»i9a 

-.6036 

-1.0014 

.230 

-.1368 

-.2099 

-.0752 

-.0052 

.410 

.0^72 

.0265 

-,0023 

-.0766 

.590 

.03R7 

.OMSO 

-,0054 

-.0835 

,770 

-,0459 

.0162 

.0306 

-.0511 

.878 

-.2600 

-.1472 

-.0929 

131 1 

(RFFF281 

173.00 


174.00 


174.00 


DATE  \1  MAY  76 


T/^ULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  £ NAAU-7SI  ) 


PACE  t3^a 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFF28> 

BETA  ( 3)  - -2.0EO  AtPHA  ( 3)  = H. 130  QtPSF)  « 43,240  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  - 174.00 

SECTION  ( HHAIN  LND  6R  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

• 050 

-,5191 

-.3649 

“,4955 

-1.0339 

.230 

-.0095 

-.0813 

.0533 

-.0474 

.410 

,0555 

.0770 

.0565 

-.0081 

.590 

.0B9B 

.0963 

.0706 

-,0098 

.770 

- . 0550 

.0624 

.1054 

.0408 

.878 

-.2307 

1053 

-.0417 

-.1167 

BETA  « 3J  » -2.020  AUPHA  ( 4)  » 5. ISO  QtPSF)  ■ 43.248  PO/PSF  <•  2129.1  RUN  NO  ■ 174.00 

SECTION  ( DMAIN  UNO  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5850 

,8530 

X/Ci4L 

.050 

-.480! 

-.3444 

-.4490 

-.9067 

,530 

.043:3 

-.0155 

.0614 

-.0338 

.410 

,0738 

.1046 

.0871 

.0190 

.590 

.0051 

.1511 

.1087 

.0575 

.770 

-.0105 

.0862 

.1365 

.0954 

.878 

-.5306 

-.0045 

-.0167 

-.0918 

BETA  ( 3)  » -2.010  ALPHA  t 5)  « 6.230  QtPSF)  » 43.248  PO/PSF  “ 2129.1  RUN  NO  » 174.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4554 

-.3325 

-.4076 

-.8117 

.530 

,0859 

.0583 

.0953 

-.0013 

,410 

.0955 

.1571 

.1096 

.0465 

.530 

.1035 

.1466 

.1405 

.0538 

.770 

.0007 

.1107 

.1665 

, 1558 

,870 

-.5500 

-.0646 

.0059 

-.0573 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALira 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAL-751  > 


PAGE  1343 


OA5B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 3)  « -£*010  ALPHA  ( 6)  « 8.310  Q(P5F)  « 43,S4B  PO/PSF  ■ Sl£9,l  RUN  NO  ■ 

SECTION  i DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.56£0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3844 

-.3180 

-,317£ 

-.7474 

.230 

.1303 

,1550 

.1478 

.0582 

.410 

.1231 

.1735 

. 1550 

.0990 

.590 

.1355 

.1941 

.1951 

.1170 

.770 

.0B54 

.1571 

.£!77 

.2435 

.878 

1941 

-.0250 

.0408 

.0380 

BETA  t 3)  = -2.010  ALPHA  ( 7)  10.380  Q(P5F)  » 43. £48  PO/PSF  * £1£9-1  RUN  NO  » 


SECTION  t 

DMAIN  LND  GR  OR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5920 

.B530 

X/CML 

-050 

-.3228 

-.2601  - 

.2298 

-.5462 

.230 

.1490 

.£005 

.1964 

.1230 

.410 

.1521 

.2201 

.2077 

.1537 

.590 

.1655 

.2386 

.2448 

.lasi 

.770 

.0522 

,1954 

.2582 

.3014 

.870 

-.1567 

.0193 

.0677 

.0594 

BETA  t 3) 

= -£. 

010  ALPHA  t 8) 

s:  15. 

.690  Q(PSF)  « 43,248 

PO/PSF  * eifie.i 


RUN  NO  » 


SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

--1B77 

-.0604 

-.0115 

-,0235 

.230 

,2502 

.3221 

,3282 

.2365 

,H10 

.2327 

.3395 

.3405 

.2892 

.500 

.2348 

.3446 

.3631 

,3130 

.770 

.1167 

,2082 

.3549 

.4200 

.87B 

-.0646 

.1147 

.1570 

-1670 

CRFFFS8) 

174.00 


174.00 


174.00 


DATi  ,7  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  ( MAAL-751  ) 


PAGE  IS*}*} 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  » -S.OSO  ALPHA  t 9)  « 20.950  OIPSF)  • H3.2*!B  PO/PSF  - 2129. 1 RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

,2528 

.32QH 

.4884 

.5092 

.230 

.iS29 

.MB59 

.4761 

.3565 

*mo 

.3522 

.H659 

.4700 

.4159 

-sao^ 

.3368 

.4557 

.4741 

.4227 

.770 

.2220 

.3819 

.4302 

.5141 

.878 

.06H2 

.2108 

.2395 

.2538 

BETA  f H)  = -.010  alpha  ( t)  = -.020  QlPSFl  - *i3.E50  PO/PSF  - 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  I UMAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.6520 

-.4778 

-.6760 

-1,0278 

.230 

-.1817 

-.2493 

-.0345 

-.1193 

.410 

-.0250 

-.0095 

-.0438 

-.1108 

.590 

-.0074 

.0089 

-.0438 

-.1227 

.770 

-.1001 

-.0167 

-.0054 

-.0970 

.878 

-.3171 

-.1773 

-.1231 

-.2305 

BETA  t *♦)  = -.010  ALPHA  t 25  = 2.070  QtPSF)  « 43.250  PO/PSF  - 2129. 1 RUN  NO  - 

SECTION  ( UMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050. 

-.5764 

-.4323 

-.5722 

-1.1401 

.230 

-.0396 

-.1180 

.0059 

-.0800 

,410 

.0090 

.0429 

.0172 

-.0458 

.590 

,0213 

.0584 

.0337 

-.0526 

.770 

-.0793 

.0316 

.0707 

-.0002 

,878 

-.3038 

-.1399 

-.0720 

-.1608 

(RFFFB0) 

174.00 


I7S.OO 


175.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-7S1  J 


PACE  1345 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( HI  - -,010  ALPHA  t 31  - H.IHO  QtPSF)  « H3.250  PO/PSF  - S129.1  RUN  NO  • 

SECTION  < DMAtN  LND  OR  OR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5161 

-.4170 

-.4817 

-,9156 

.830 

.0449 

.0355 

.0655 

-.0406 

.HIO 

.0398 

,0945 

.0737 

.0037 

,590 

.0551 

,n  17 

.1014 

.0190 

.770 

-.0615 

.0798 

.1374 

,1086 

.878 

-.5830 

-.1055 

-.0550 

-,M47 

BETA  t HI  » -.010  ALPHA  ( HI  - 5.190  QlPSFJ  " H3.E50  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( HHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4387 

-.4151 

-.4309 

-,8895 

.530 

,0676 

.0953 

,0955 

-.0081 

.410 

.0535 

.1179 

.0953 

,0356 

,590 

,0586 

.1395 

.1353 

,0496 

.770 

-.0511 

.1055 

.1648 

.1655 

.878 

-.5785 

-,0803 

“,0074 

-.0750 

BETA  « H)  = -.010  ALPHA  1 5J  = 6.2HO  QtPSF)  » H3.250  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5950 

,8530 

X/CML 

,050 

-.4880 

-.3950 

-.3775 

-.8345 

.530 

.0749 

.1553 

,1130 

■ .0190 

,410 

,0697 

. 1408 

.1195 

,0651 

.590 

.0811 

,1654 

,1604 

,0004 

.770 

-.0407 

.1553 

.1913 

.5057 

.878 

-.5685 

“.0657 

.QUO 

-.0115 

tRFFFSB) 

175.00 


175.00 


175.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  IS^jS 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t H)  =»  -,Q10  ALPHA  f S)  = S.310  QIPSF)  = 43.250  PO/PSF  » 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4515 

-.3441 

-.2870 

-.6305 

.230 

.0363 

. 1610 

. 1 580 

.0802 

.mo 

.0963 

.1847 

.1713 

.1143 

.590 

. I07B 

.2042 

,2093 

.1432 

.770 

-.0156 

.1610 

.2278 

.2638 

,07B 

- . 0200 

.0305 

.0172 

BETA  ( 4)  = -.010  ALPHA  ( 7)  “ lO.HOO  QtPSF)  = **3.250  PO/PSF  =•  2129.  I RUN  NO  - 

SECTION  t IJHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3804 

-.2053 

-.2215 

-.4040 

.230 

. 1253 

.2016 

.2016 

, 1333 

.410 

.1192 

.2294 

.2201 

. 1623 

.590 

.1326 

.2458 

.2572 

. 19BI 

,770 

.0079 

. 1974 

.2664 

.3221 

.B7B 

1954 

.0141 

.0635 

*0708 

BETA  ( 4)  = -.010  ALPHA  ( 8)  = 10.640  QCP^I  43.250  PO/PSF  - 2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  t DMaIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARl.ABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1578 

-.0074 

.0683 

.0986 

.230 

.2300 

.3273 

.3354 

.2189 

.410 

.2075 

.3426 

.3426 

.2799 

.590 

.2054 

. 3385 

.3528 

.2952 

.770 

.0877 

.2740 

.3283 

.4010 

,878 

-.0841 

.0959 

. 1225 

.1317 

IRFFF28) 

175.00 


175.00 


175.00 


DATE.  17  MAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  I NAAU-75I  1 


PAGE  1347 


0AIB3  ORB+OP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 41  - “,010  ALPHA  ( 9)  » 20.930  Q(PSF)  = 43.250  PO/PSF  « 2129.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

*050 

.3362 

.4644 

.6378 

.5133 

.230 

.3762 

*4860 

.5065 

.3723 

.mo 

.3280 

*4798 

.4901 

-4351 

.590 

*3095 

,4644 

.4870 

.4419 

.770 

.1946 

.3834 

*4418 

*5137 

.878 

.0376 

*2018 

.2264 

.2459 

BETA  t 5)  = 2.000  ALPHA  ( 11  = .000  QtPSF)  = 43.271  PO/PSF  « 2129. I RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

,5680 

*8530 

X/CML 

.050 

-.6320 

-.5035 

-.6519 

-1*2297 

.230 

-.0658 

-.1441 

-.0105 

-.1178 

*410 

-.0324 

.0100 

-.0177 

-.0635 

.590 

-.0240 

*0326 

-.0023 

-.0886 

.770 

-.1337 

.0048 

.0370 

-*0355 

.078 

-.3614 

-*!602 

-.1003 

-.1985 

BETA  C 5)  = 2.000  ALPHA  ( 2)  = 2.070  Q(PSF)  » 43.271  PO/PSF-  2129.1  RUN  NO  - 

SECTION  C IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPtn'lDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-*5778 

-.4944 

-*5465 

-1*0121 

*230 

*0038 

*0120 

.0408 

.0731 

.410 

-,0<25 

.0593 

.0377 

-.0269 

*590 

-n007 

*0799 

.0665 

-.0167 

.770 

-*1198 

.0501 

.1035 

.0634 

,078 

-*3504 

-.1356 

-.0542 

-*1721 

(RFFF281 

175.00 


176.00 


I7B.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  t NAAU-75t  ) 


PAGE  1348 


OA'iSS  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 5V  “ a.ODO  ALPHA  t 3>  ■=  4.160  QCPSFJ  ■ 43.571  PO/PSF  = 2129. t RUN  NO  ■ 

SECTION  { UMAIN  LND  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

,5880 

.8530 

x/cml 

.050 

“.5851 

-.4685 

-.4373 

-.9188 

.830 

.0818 

.0079 

.0777 

-.0183 

• 410 

.0141 

.1054 

.0808 

.0807 

.B90 

.0264 

.1849 

. 1249 

.0376 

.770 

«,i010 

.0890 

.1557 

, 1608 

.878 

-.3869 

-.0970 

-.0198 

-.0749 

BETA  ( SJ  = 2.000  ALPHA  ( H)  «=  5.180  QIPSFJ  « 43.271  PO/PSF  « 2129.1  RUN  NO  * 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5896 

-.4425 

-.3903 

-.8382 

.230 

.0295 

.1036 

.0974 

.0054 

.410 

.0233 

.1842 

.1036 

.0445 

.590 

.0408 

. 1468 

.1478 

.0633 

.770 

-.0807 

.1077 

.1756 

.1992 

.878 

-.3141 

-.0814 

-.0105 

-.0292 

BETA  I 5)  = 2.000  ALPHA  I 5)  = 6.230  QtPSF)  - 43.27]  PO/PSF  ^ 2129.1  RUN  NO  • 

SECTION  1 DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bhl 

.0760 

.3100 

.5820 

.6530 

X/CML 

.050 

-.5672 

-.4123 

-.3488 

-.7314 

.230 

.0387 

.1210 

,1189 

.0292 

.410 

.0377 

. IHBB 

. 1312 

.0666 

.590 

.0531 

.1662 

.1693 

.0939 

.770 

-,0761 

.1251 

.1908 

.2287 

.878 

-.8919 

-.0594 

-.0033 

-.0312 

tRFFF28) 

176.00 


176.00 


176.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 0AIB3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  13<»9 


DA  1 63  ORB-^GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 53  “ B.OOO  ALPHA  t 63  « 8.330  Q(PSF3  » W.gTI  PO/PSF  » 5139.1  RUN  NO  - 

SECTION  1 UMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHU 

. 0760 

.3100 

• 50BO 

.8530 

X/CML 

.050 

-•4945 

-.3600 

-•293B 

-.5037 

• S30 

.0636 

.1504 

• 1594 

.0822 

.HIQ 

• 0615 

. 1BB3 

• 1739 

.1129 

.590 

• 0790 

,8048 

.2099 

,1453 

,770 

-.0397 

. 1533 

.21  10 

• 2676 

• 878 

-.9405 

-.0313 

-•0023 

-.0023 

BETA  t 53  = a. 000  ALPHA  t 73  * 10.H50  QIPS^l  - H3.571  PO/PSF  - 5159. 1 RUN  NO  - 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  V/WIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

• 3100 

• 5820 

• 8530 

X/CML 

.050 

-.4442 

-.2826 

-.2294 

-.1042 

.230 

• 1014 

.2094 

.2094 

• 1160 

.410 

.0912 

• 2361 

• 2258 

• 1619 

,590 

.1025 

.2392 

• 2474 

.1875 

• 770 

-.0146 

. -1765 

.2279 

.2916 

• 878 

-.1981 

-.0053 

• 0110 

.0141 

BETA  ( 53  = a. 000  ALPHA  t 83  = 15.BB0  QCP5F3  - H3.S7I  PO/PSF  - 5159.1  RUN  NO  « 

SECTION  t UHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

• 0760 

.3100 

• 5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0074 

, 1409 

• 2985 

,3561 

,230 

• 2269 

,3661 

• 3965 

.2612 

,410 

.1870 

• 3702 

• 3905 

.3222 

• 590 

.1716 

.3630 

.3086 

,3341 

• 770 

.0447 

.2893 

.3530 

.4306 

• 878 

-.1235 

• 0979 

.1266 

• 1532 

tRFFFSS) 

176.00 


176.00 


176.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A183  ( NAAL-751  ) 


PACE  I3S0 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  - S.OOO  ALPHA  ( 9)  « 20.960  QtPSF)  « itS-e?!  PO/PSF  « 2129.1  RUN  NO- 


SECTION  1 

DMAIN 

UNO  BR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

. 0760 

.3100 

.58ED 

.8530 

X/CMU 

.050 

.4337 

.6333 

.7193 

.5175 

.S30 

.3569 

,5053 

.5830 

.3731 

.410 

.8365 

.4931 

.5053 

.4375 

.590 

.8781 

.4736 

.4879 

.4456 

-770 

.1604 

.3056 

.4347 

.5135 

.878 

.0089 

.1903 

.5105 

.2300 

BETA  ( B)  - 5.030  ALPHA  t 1)  = .000  Q(PSFJ  - H3.320  PO/PSF  * 2129.2  RUN  NO  - 

SECTION  t IIMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7075 

-.5941 

-.5816 

-1.0595 

.530 

-.0585 

.0161 

.0140 

-.0883 

,410 

-.0770 

-0555 

.0069 

-.0542 

.590 

-.0593 

,0510 

.0417 

-.0507 

,770 

1883 

,0502 

.0776 

.0479 

.870 

-.4178 

-.1644 

-.0895 

-.5537 

BETA  < 6)  = 5.030  ALPHA  ( 2)  = 2.110  QtPSF)  = H3.320  PO/PS^  » 2129.2  RUN  NO  » 

SECTION  ( IIMAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.7483 

-.5477 

-.4700 

-.9609 

.530 

-.0509 

.0478 

.0437 

-.0541 

.410 

-.0499 

.0734 

.0489 

-,0166 

.590 

-.0311 

.0909 

,0870 

-.0013 

.770 

-.1600 

.0458 

.1051 

. 1567 

,878 

- , 3765 

-.1455 

-.0935 

1372 

(RFFF28) 

l''6.00 


177.00 


177.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  13B1 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 6)  - S.030  ALPHA  ( 31  = H.HO  QCPSFl  = H3.320  PO/PSF  » £129.2  RUN  NO  “ 

SECTION  C tlMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

“.7221 

-.5327 

-.4901 

-.6122 

.330 

“.0249 

.0807 

.0766 

.0003 

.mo 

-.0208 

.1187 

.0981 

.0359 

.590 

“.0012 

.1330 

.1299 

.0563 

.770 

-,t280 

.0797 

.1289 

.1628 

,878 

-.3319 

-.1082 

-.0895 

-.1061 

BETA  t 6)  = 5.030  ALPHA  I 41  = 5.190  QIPSFl  - 43.320  PO/PSF  « 2129.2  RUN  NO  « 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6656 

-.4935 

-.4330 

-,3178 

,230 

-,0136 

.1046 

.1035 

.0303 

.410 

-.0074 

. 1437 

. 1282 

.0650 

.590 

.0120 

,1570 

.1580 

.0888 

.770 

-.1137 

.1015 

.1498 

.1899 

.878 

-.3130 

-.0887 

-.0720 

-.0858 

BETA  ( 61  = 5-030  ALPHA  < 51  = 6.230  OCPSFl  = 43.320  PO/PSF  « 2129.2  RUN  NO  - 

SECTION  ( IlMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6102 

-.4335 

-.3358 

-.1700 

.230 

.0038 

.1349 

. 1349 

.0495 

.410 

.onag 

.1688 

.1575 

.0935 

.590 

.0212 

. 1800 

.1810 

.1173 

.770 

-.1019 

.I2u6 

.IBBB 

.2169 

.878 

-.2921 

-.0707 

-.0571 

-.0769 

(RFFF2B1 

177.00 


177.00 


177.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( MAAL-751  ) 


PAGE  J3S2 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  f 6)  “ 5.030  ALPHA  ( 6J  ^ 8.330  Q(PSF)  « 43.320  PO/PSF  « 5129.2  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4759 

-.2939 

-.1244 

.0464 

,230 

.0492 

,1945 

.2048 

.0976 

,410 

.0368 

.2234 

.2213 

,1590 

.590 

.0440 

.2285 

.2378 

,1761 

.770 

-.0B05 

. 153G 

.2162 

.2708 

,87B 

-,26BB 

-.0313 

-.0136 

-.0282 

BETA  t B)  = 5.030  ALPHA  ( 7)  = 10.390  QCPSF)  *=  43.320  PO/PSF  2129.2  RUN  NO  ^ 

SECTION  i DMA  IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2966 

-.1284 

-.0002 

,0855 

.230 

.0810 

,2529 

,2632 

.1315 

,410 

,0501 

.2704 

,2715 

, 1997 

,590 

,0512 

,2684 

.2807 

,2185 

,770 

-,0731 

,1984 

.2519 

,3240 

,878 

-.2486 

-.0023 

.0234 

.0275 

BETA  ( 6)  = 5.030  ALPHA  C 8)  = 15.630  QtPSF)  43.320  PO/PSF  2129.2  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.9530 

X/CML 

.050 

,1704 

.3862 

,5490 

,3660 

,230 

,2011 

.3974 

,4150 

.2491 

,410 

.1387 

.3903 

,4046 

,3188 

*590 

.1224 

.3749 

.3974 

,3186 

.770 

-.0074 

.2921 

,3494 

.4097 

,879 

-.1577 

.0897 

.1040 

.1163 

(RFFF20) 

177.00 


177,00 


177.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


DA  1 63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  ( 6) 

5. 

Q3Q  ALPHA  ( 31 

* 20 

SECTION  { 

DMAIN  LND  GR  DR- 

1 

rtJ  % 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

S? 

X/CML 

.050 

.5412 

.7603 

,7951 

.5601 

G ^ 

.230 

.3283 

.5453 

.5658 

.4003 

.410 

.2413 

.5095 

.5320 

.4664 

.590 

.2233 

.4859 

,5105 

.4613 

.770 

.0980 

.3310 

.4460 

.5085 

.870 

-.0436 

. 1B50 

,2044 

.2095 

BETA  (7) 

« 10. 

Q8Q  ALPHA  ( 11 

m — 

SECTION  i 

DMA  IN  LND  GR  DR- 

1 

Y/BML 

.0760 

,3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.9187 

-.6543  - 

.6135 

-.6492 

.230 

-.0005 

-.0054  - 

.0146 

-.0733 

.410 

-.0721 

.0379 

.0028 

-.0630 

.590 

-.0637 

.0512 

.0357 

-.0458 

.770 

-.1944 

-.0002 

,0368 

.0625 

.070 

-.3878 

-.1850  - 

, 1724 

-.2111 

BETA  ( 7)  ! 0.080  ALPHA  I £1  £ 


.910  QlPSn  « 43.320  PO/PSF  « 2129.2  RUN  NO  - 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


010  QtPSFJ  » 43.330  PO/PSF  - 2129.3  RUN  NO  ■ 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


060  CUPSF)  « 43.330  PO/PSF*  2129.3  RUN  NO  » 


SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/gML 

.050 

-.5699 

-.4110 

-.4098 

-.4840 

.230 

-.0738 

.0550 

.0376 

-.0251 

.410 

-.0728 

.0899 

.0622 

-.0115 

.590 

-.0603 

. 1022 

.0878 

.0037 

,770 

-.1705 

.0448 

.0714 

.0981 

.878 

-.3422 

1404 

-.1425 

-.1009 

(RFFF28) 

177.00 


170.00 


I7Q.00 


DATE  !7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA  163  t NAAL-751  > 


PAGE  133'-) 


0AI63  ORB-tQP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 7)  = 10. 000  ALPHA  ( 3)  = 4.150  Q(PSF)  •=  43.330  PO/PSF  = BIBB. 3 RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5980 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3164 

-.0333 

.0988 

-.0852 

,a30 

-.0468 

,1388 

.1351 

.0874 

.HIO 

-.0635 

.1659 

. 1474 

.0750 

.590 

-.0489 

.1679 

.1606 

.0784 

.770 

-.1613 

.1083 

.1890 

.1536 

,878 

-.3268 

-.0999 

1009 

1446 

BETA  ( 7)  = 10.080  ALPHA  t 4)  = 5.190  QtPSFl  = 43.330  PO/PSF  = BIBB. 3 RUN  NO  » 

SECTION  ( I) MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

,0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8688 

.0889 

.2305 

.0886 

,830 

-.0333 

.1935 

. 1905 

.0665 

.410 

-.0697 

.8100 

.2088 

.1885 

.590 

-.0551 

.8089 

.8100 

. 1859 

.770 

-.1717 

.1351 

.1689 

.1987 

.878 

-.3382 

-.0749 

-.0788 

-.1165 

BETA  ( 71  = 10.080  ALPHA  ( 51  «=  6.B3Q  QfPSF)  * 43.330  PO/PSF  » BIBB. 3 RUN  NO  » 

SECTION  ( 1)N\1N  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CML 

.050 

-.8136 

. 1517 

.3161 

.1488 

.830 

-.0250 

.8329 

.8452 

.0904 

.410 

-.0798 

.2483 

.8513 

. I5B4 

.590 

-.0698 

,8390 

.8503 

.1652 

.770 

-.1969 

.1610 

.8051 

.8472 

.878 

-.3543 

-.0562 

-.0510 

-.0771 

(RFFFS81 

178.00 


176.00 


178.00 


DATE  17  NAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA I 63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1355 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 7J  - 10.080  ALPHA  I 6J  =<  8,330  QCPSF)  - 43.330  PO/PSF  - 5129.3  RUN  NO  - 

SECTION  ( UNA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

,050 

-.0935 

.2476 

.4391 

.2590 

.830 

-.0185 

.2916 

,3183 

.1410 

.410 

-.0831 

.2947 

.3162 

,2191 

.590 

-.0893 

.2804 

.3111 

.2275 

.770 

-.2855 

.1953 

.2508 

,3215 

.878 

-.3679 

-.0270 

-.0145 

-.0053 

beta  ( 7)  = 10.080  ALPHA  ( 71  = 10.440  Q(PSF)  = 43.330  PO/PSF  = 2159.3  RUN  NO  » 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CfiL 

.050 

.0716 

.4353 

.5699 

.3592 

.230 

.0264 

.3459 

,5757 

.1074 

,410 

- . 0594 

.3367 

.3503 

.2690 

.590 

-.0761 

.3151 

.3521 

.2673 

.770 

-.2178 

.2247 

.2884 

.3644 

.878 

-.3502 

-.0012 

,0151 

.0315 

BETA  ( 7)  = 10.080  ALPHA  t 81  » 15.670  QtPSFJ  = 43.330  PO/PS^  » 2159.3  RUN  NO  «= 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.4104 

.7300 

*7495 

.4972 

.230 

.1421 

.4750 

.5035 

.3039 

.410 

.0427 

.4360 

,4627 

.3700 

.590 

.0171 

.4104 

.4453 

.3513 

.770 

-.1174 

.3101 

.3695 

.4186 

.878 

-.2348 

.0868 

.0980 

.0571 

(RFFF281 

178.00 


178.00 


178.00 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  C NAAL-751  3 


PACE  133S 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 7)  = 10.000  ALPHA  ( 9)  - 80.930  QtPSF)  = ^3.330  P0/P5F  =>  2189*3  RUN  NO  « 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-T  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

-050 

.5034 

,8571 

.8919 

.6102 

.230 

.2657 

.5972 

,6269 

.4238 

.mo 

.1562 

.5430 

.5747 

,4865 

.590 

. 1245 

.5000 

.5307 

,4459 

.770 

-.0033 

.3855 

,4387 

.4745 

,870 

-.1162 

.1665 

. 1675 

.0795 

tRF=T2B) 

178.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAIGS  I NAAL-751  ) 


PACE  1357 

OA1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFaB)  t 03  FEB  7B  ) 


REFERENCE  DATA  F-RAHETRIC  DATA 


SREF  = 

2690.0000 

SQ.FT. 

xmp  = 

1076,7000 

IN.  XO 

NACH 

.170 

ELEVON  - 

10.000 

LREF  = 

474. 81  DO 

INCHES 

YMRP  = 

,0000 

IN.  YO 

eoi\,«p  « 

-U.7D0 

5PDBRK  = 

.000 

BREF  - 

936. 6600 

INCHES 

2HRP  = 

375,0000 

IN.  ZO 

PHI-N  - 

66.000 

THETAN  =* 

tOB.QGO 

SCALE  = 

.0405 

PHI-M  » 

88.000 

THETAH  » 

96.000 

BETA  C n = -10.080  ALPHA  t I)  = .ISO  Qi'PSFl  * H3, 177  PO/PSF  ■=  SIS7,0  RUN  NO  * 179.00 


SECTION  I IlMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820  .3530 

- X/Ci-IL 

.050 

-.5213 

-.5308 

-.7580  -1,2100 

,630 

-.5193 

-.4439 

-.3863  -.3601 

.410 

-.1497 

‘^.0879 

-.1507  -.1661 

.590 

-.0743 

-.0722 

-.1947  -.2519 

.770 

-.1026 

-.1172 

-.1095  -.2293 

.078 

-.2439 

-.2272 

-.2481  -.2156 

BETA  { II  = -tO.OSO  ALPHA  t S)  = B.2I0  O(PSF)  ■ H3.I77  PO/PSF  • 2127.0  RUN  NO  - 179,00 

SECTION  { HHAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CNL 

.050 

-.4727 

-.4549 

-.6761 

-1 .0172 

,230 

-.4947 

-.3354 

-.2756 

-.2360 

.410 

-.1016 

.0121 

-.0660 

-.1010 

,590 

.0069 

.0162 

-.1079 

-.1611 

.770 

-.0188 

-.0482 

-.1090 

1551 

.870 

-.1729 

-.1740 

-.1991 

1603 

BETA  t I)  = -10.090  ALPHA  ( 31  = 4.S60  QtPSFl  = 43.177  PO/PSF  = 2127.0  RUN  NO  = 179.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

-.4389 

-.3743 

-.5650 

-.8305 

.230 

-.4149 

-.2335 

-.1710 

-.1141 

,410 

-,0521 

.0942 

,0038 

-.0389 

.590 

.0500 

.0860 

-.0250 

-.0085 

.770 

.0213 

,0182 

-.0344 

-.0002 

.878 

-.1355 

-,1147 

-.1407 

-,1063 

DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( MAAL-731  ) 


PASS  13S0 


0A163  ORB+GP  HAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 1)  » -10.090  ALPHA  t HI  = 5.330  Q(PSF)  ■ 43.177  PO/PSF  ■ 8187.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

,050 

-*4184 

--3087 

-.5123 

-.7731 

--3527 

--1941 

1262 

-.0629 

-410 

-.0155 

.1272 

.0400 

-.0013 

.590 

.0707 

.1180 

.0151 

-.0440 

.770 

.0367 

.0491 

.0028 

-.0440 

.078 

-.1173 

-.0035 

-.1095 

-.0751 

BETA  t I)  = -10.090  ALPHA  ( 5)  = 6.380  QlPSF)  - 43.177  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  » 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

v050 

-.3804 

-.2053 

-.4590 

-.7452 

.230 

-.2843 

1505 

-.0773 

-.0133 

.410 

.0265 

.1511 

.0759 

-0241 

.590 

.0906 

-1449 

.0594 

--0013 

.770 

-0584 

-0852 

.0450 

-.0074 

.870 

-.0902 

--0491 

-.0773 

-.0449 

BETA  <11*  -10.090  ALPHA  ( B)  = 8.470  QlPSF)*  43.177  PO/PSF-  8187.0  RUN  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  V/UTIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-*3303 

-.2025 

-.3539 

-.7005 

-23d 

-.1169 

-.0668 

-.0064 

-0616 

.410 

.097*^ 

1798 

,1499 

.0752 

.590 

.15-1 

. 1 342 

.1417 

.0718 

-770 

.1160 

.l?,4I 

.1479 

.0923 

.878 

-.0407 

-0151 

.0110 

.0192 

1RFFF8B> 

179.00 


179.00 


179.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  f NAAL-751  ) 


PACE  1353 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n » -10,090  ALPHA  I 71  ■ 10,590  QtPSF)  « H3,177  PO/PSF  - 2137.0  RUN  NO  - 

SECTION  t tlMAlN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

*3100 

.5820 

,8530 

X/CKL 

.050 

-.8085 

-.1338 

-.2303 

-,5092 

■ S30 

,059tf 

.04H0 

.0934 

.1299 

.mo 

.1709 

,23H6 

.2140 

,1453 

.590 

,2232 

,2400 

.2201 

.1504 

,770 

.1717 

.2129 

.2243 

.1051 

,878 

.0110 

,0708 

.QGDQ 

.0842 

BETA  Ills  -10.030  ALPHA  t 8)  = 15.8H0  QtPSF)  ■ H3. 177  PO/PSF-  2127.0  RUN  NO  » 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

*0760 

.3100 

,5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1681 

.0316 

-,0002 

-.2187 

,230 

,2909 

.3063 

,3145 

,2575 

.410 

,3259 

.3506 

,3362 

.3010 

.590 

,3516 

.3629 

.3650 

,3325 

.770 

.2888 

,3320 

,3722 

,4082 

.878 

.1314 

, 1952 

,2281 

.2240 

BETA  t I)  - -10.030  ALPHA  t 9)  - 21.050  QtPSF)  » H3.I77  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  I DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5020 

,8530 

X/CHL 

.050 

,0787 

,1793 

,1547 

,1022 

,230 

,4113 

.4421 

,4349 

.3803 

.410 

,4267 

.4503 

.4492 

,4149 

.590 

,4410 

.4536 

,4759 

.4472 

.770 

,3712 

,4277 

.4759 

.5303 

.878 

,2296 

.2953 

.3250 

.3343 

tRFFF29) 

179.00 


179.00 


179.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 


PAGE  I3SQ 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( E)  » -5.050  ALPHA  ( |)  = .130  Q(PSF)  = H3.16B  PO/PSF  » aiS6.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.58S0 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5518 

-.4559 

-.6843 

-.8567 

.230 

-.4068 

-.3140 

-.1338 

-.1347 

.410 

-.0400 

.0110 

-.0594 

-.0971 

.590 

.0141 

.0141 

-.1074 

-.1398 

,770 

-.0386 

-.0417 

-.1189 

-.1575 

.878 

-.2065 

1763 

-.2003 

-.1711 

BETA  1 El  = -5.050  ALPHA  ( El  ==  S.SOO  Q(PSF)  =»  H3.I68  PO/PSF  « S1SB.9  RUN  NO  » 


SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5^71 

-.3803 

-.5841 

-.9557 

.230 

-.2822 

-.2246 

-.1160 

-.0732 

.410 

.0162 

,0512 

.0007 

-.0681 

.590 

.0625 

.0677 

-.0261 

-.0715 

,770 

.0120 

.03i6 

.0016 

-.0721 

.878 

-.1672 

-.1118 

-.1013 

-.1557 

BETA  l E)  = -5.0B0  ALPHA  ( 31  = H.E70  QtPSFl  = H3. 168  PO/PSF-  E1E8.9  RUN  NO  - 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4830 

-.3150 

-.4767 

-,8533 

.230 

-.0907 

-.1355 

-.0417 

-.0099 

-410 

.0819 

.0963 

.0706 

-.0064 

.590 

.1138 

.1149 

,0665 

-.0099 

,770 

.0532 

.0891 

,0922 

.0161 

.870 

-.1293 

-.0573 

-.0250 

-.1012 

(RFFFEB) 

180.00 


180.00 


180.00 


ORIGINAi;  PAGE  IS 
OP  POOR  QUAUTy 


DATE  J7  MAY  76 


TAC'JLATE'.'/  PRESSURE  DATA  - DA  1 63  t NAAL-751  1 


PAGE  1361 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DDOR  INNER  SURFACE 

BETA  1 a>  - -S.060  ALPHA  t m = 5.350  Q(PSF)  • W.ieS  PO/PSF  - aieS.B  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,D50 

-.4455 

-.2786 

-.4246 

-.0554 

,230 

-.0084 

-.0782 

.0151 

.0133 

,410 

.1128 

.1231 

.1015 

.0275 

,590 

.1375 

.1416 

.1056 

,0241 

,770 

.0706 

.U3B 

.1303 

.0645 

,878 

-.1169 

-.0334 

.0059 

-.0521 

BETA  ( a)  = -5,050  ALPHA  1 5)  ° 6.300  OIPSFJ  » 43.168  PO/PSF  = 3136.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( 1) MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,58ao 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4103 

-.2464 

-.3696 

-.8403 

.230 

.0573 

-.0250 

.0656 

,0309 

.410 

.1355 

.1489 

.1335 

.0667 

.590 

.1592 

.1674 

.1396 

.0633 

.770 

.0861 

.1396 

.1664 

.1108 

.878 

-.1033 

-.0105 

.0347 

-.0126 

BETA  t ai  = -5.050  ALPHA  ( 61  = 8.460  OtPSH  = 43.168  PO/PSF  - 3136.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

13100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3425 

-.1927 

-.2776 

-.6386 

.230 

.1535 

.1040 

. 1525 

.0755 

,410 

,1793 

.1989 

.1606 

.1251 

.590 

. 1989 

.2186 

,21 13 

.1422 

,770 

. !174 

.1097 

,2361 

.2258 

.878 

-.0754 

.0317 

.0916 

.0606 

(RFFFa9) 

leo.oo 


180.00 


180.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-7S1  J 


PAGE  i36B 


0At63  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  { a)  » -5,060  ALPHA  ( 7)  » 10,550  QtPSF)  » H3.168  PO/PSF  ■ aiaS,9  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


\ /BHL 

.0760 

.3100 

.58c0 

,8530 

X/CML 

.050 

-.S71H 

«.IS50 

-.1958 

-,57B9 

.530 

.sons 

.5154 

.5197 

.1388 

.5156 

.5465 

.5300 

.1835 

.590 

.5351 

.5675 

.5685 

.5055 

.770 

.1453 

.5341 

.5893 

.3178 

.878 

«.0459 

.0740 

.1359 

. 1474 

BETA  ( ai  = -5,050  ALPHA  ( 8J  = 15.850  QIPSFl  » S3, IBS  PO/PSF  - eiE6,9  RUN  NO  » 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0880 

-.0530 

-.0136 

-.0870 

.530 

.3997 

.3399 

.3440 

,5768 

.410 

.3007 

.3585 

.3574 

,3075 

.590 

.3100 

,3700 

.3894 

.3417 

.770 

-31SI 

.7308 

-3915 

.4553 

.878 

.OS  09 

.1801 

.5193 

.5358 

BETA  t ai  = -5.050  ALPHA  t 9)  = 31.070  QtPSFl  - S3. 168  PO/PSF  = 3136.9  RUN  NO  = 

SECTION  { IJMAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

.1754 

.5405 

.3574 

.3747 

.530 

.4811 

.4714 

.4848 

.3835 

.410 

,4057 

.4797 

.4858 

.4376 

.590 

.4005 

.4776 

.4971 

.4515 

.770 

.3039 

.4551 

,4786 

.5506 

.878 

.1549 

.5690 

.3019 

.3165 

i i 


(RFFFSBJ 

180.00 


ISO. 00* 


180.00 


DATE  17  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - DA IBS  ( NAAL-751  ) 


PAGE  I3S3 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  •=  -5.000  ALPHA  I 1 J = .130  Q(PSF)  “ 43.171  PO/PBF  = 5156.9  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,07S0 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CHL 

.050 

-.6093 

-.H28B 

-.6319 

-.9998 

-.2300 

-.2H9H 

-.1163 

- . 0889 

,H10 

.0080 

.0152 

-.0220 

-.0954 

.590 

.0389 

.0369 

- . 0377 

-.1009 

.770 

- . 0293 

.0080 

-.0002 

-.0807 

.878 

-.2253 

-.1362 

1058 

-.1886 

BETA  t 3)  - -5.010  ALPHA  t 51  » 5.550  OtPSFl  ■ 43.171  PO/PSF  - 5156. 9 RUN  NO  - 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CML 

.050 

-.5325 

-.3689 

-.5357 

-.9892 

.230 

-.0677 

-.1430 

-.0136 

-.0474 

.HIO 

.0531 

.0654 

.0387 

-.0303 

.590 

.0716 

.0849 

.0428 

-.0337 

.770 

-.006^ 

.0623 

.0808 

.0007 

.878 

-.2105 

-.0896 

-.0364 

-.1157 

BETA  t 3)  = -5,000  ALPHA  ( 31  » 4. 590  QtPSFl  » 43.171  PO/PSF  - 5158. 9 RUN  NO  ■ 

SECTION  ( llMAlN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.4614 

-.3236 

-.4395 

-.9224 

.230 

.0431 

-.0177 

.0779 

-.0167 

.410 

.0892 

,1170 

.0995 

,0343 

.590 

. 1046 

,1355 

.1201 

.0360 

.770 

.0151 

.1098 

.1510 

.1016 

,878 

-.1910 

-.051  1 

.0151 

-.0584 

(RFFF59) 

tei.oo 


181.00 


181.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PA0E  135«* 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFaBJ 

BETA  t 3)  » -a. 000  ALPHA  ( m « 5.330  QtPSF)  •>  43.171  P0/P5F  » 3136.9  RUN  NO  ■ 181.00 

SECTION  i t)MAIN  LND  OR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3145 

-.3970 

-.8049 

.0924 

.0533 

.1088 

.0088 

.1047 

.maa 

.1243 

.0582 

.590 

. 1202 

. 1634 

.1521 

.0719 

,770 

.0254 

.1336 

. 1830 

.1572 

.878 

-.1818 

-.0303 

.0358 

-.0303 

BETA  t 3)  = -a. COO  ALPHA  ( 5>  = 6.3BO  QtPSF)  - 43.171 

SECTION  t n MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4022 

-.3061 

-.3542 

-.7723 

.230 

.1233 

.1202 

.1356 

.0429 

.410 

,1212 

.1655 

.1459 

.0872 

.590 

.1356 

.1971 

.1820 

.1009 

.770 

.0378 

.1562 

.2129 

.2067 

.070 

-.1671 

-.0105 

.0594 

.0131 

BETA  t 31  = -a. 000  ALPHA  t 61  = 8.470  QtPSF)  » 43.171 

SECTION  I DMAIN  LND  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3494 

-.2772 

-.2605 

-.6498 

.230 

.1554 

.1956 

. 1853 

.1027 

.410 

.1523 

.2111 

.1935 

.1420 

.590 

.1888 

.2348 

.2358 

.1659 

.770 

.0836 

.1997 

.2616 

.2905 

.978 

-.1402 

.0337 

.0884 

.0708 

po/psF  « aiae.9 


PO/PSF  ■ ai38.9 


RUN  NO  » 181.00 


RUN  NO  > lei.OQ 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1S3  ( WAAL -75 1 ) 


PACE  13B5 


0A1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  « -S.QIO  ALPHA  t 71  = 10.550  Q(P5F)  » 43.171  PO/PSF  s S12S.9  RUN  NO  * 

SECTION  ( UHAIN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMt 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

,050 

-,2716 

-.2171 

-.1804 

-.4244 

.230 

.1796 

.2333 

.5323 

.1697 

.410 

.1796 

.2571 

.5488 

.1971 

,590 

, 1940 

.2768 

.5830 

,2279 

.770 

.0876 

,23B5 

.2895 

.3400 

.B7B 

-.1038 

.0731 

.1506 

.1227 

BETA  ( 31  = -a. 010  ALPHA  ( B>  « 15,B50  Q(PSF)  « 43.171  PO/PSF  - 2IB6.9  RUN  NO  » 


SECTION  t 

IIMAIN 

LND  GR  DR- 

■1 

DEPENDENT  VARIABLE 

Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.  1243 

.0121 

.0739 

,0787 

,230 

.2030 

,3602 

.3695 

.2681 

.410 

.2655 

,3767 

.3798 

,3278 

,590 

.2686 

,3829 

.3973 

.3402 

.770 

.1552 

.3304 

,3942 

.4653 

.878 

-.0105 

.1635 

,2025 

.2170 

BETA  ( 31  = -2. DIO  ALPHA  I 9)  = 21.080  QIPSF)  = 43.171  PO/PSF  = 2126.9  RUN  NO  = 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

.3149 

.3937 

.5718 

,5425 

,230 

.4111 

.4961 

.5094 

,3900 

.410 

.3794 

,4930 

.4991 

.4476 

.590 

.3692 

.4817 

.4991 

,4612 

.770 

.2668 

.4162 

.4684 

.5401 

.878 

.1164 

.2535 

.2791 

,2934 

{RFFF29) 

181.00 


IBl.OO 


101.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAU-751  ) 


PAGE  1366 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  ( HI  » .OaO  ALPHA  t I)  " .100  QJPSFJ  = H3.I77  PO/PSF  - 6126.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,8530 

X/CHL 

.050 

>.5355 

-.H347 

-.8161 

-1.0339 

.330 

-.1021 

“.IBB7 

-.0281 

-.0793 

.^^ro 

.0100 

.0296 

-,00i2 

-.0652 

.590 

.0285 

.0521 

.0038 

-.0748 

.770 

-.0583 

« 0326 

.0459 

-.0375 

.078 

-.2679 

-.1240 

-.0636 

-.1657 

BETA  t H)  = .010  ALPHA  ( 21  = 2.200  QIPSF)  = H3.177  PO/PSF  » 2126.9  RUN  NO  « 

SECTION  t DMAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5196 

-.3364 

-.5154 

-1.0416 

.230 

.0161 

-,0511 

.0573 

-.0526 

.410 

. .0419 

,0620 

.0614 

-.0013 

.590 

,0552 

,1036 

.0830 

-.0013 

,770 

-.0396 

.0799 

. 1221 

.0573 

-878 

-.2545 

-.0855 

-.0167 

-.1005 

BETA  ( H)  = .020  ALPHA  ( 3l  = H.260  QtPSF)  = H3.177  PO/PSF  « 2126. 9 RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4738 

-.3914 

-.4248 

-.8553 

.230 

,0789 

.0984 

,1056 

.0020 

.410 

*0655 

.1293 

,1087 

.0463 

.590 

.0840 

. 1530 

,1437 

.0616 

.770 

-.0240 

, 1231 

.1797 

,1622 

,878 

-.2390 

-.0463 

.0233 

-,0469 

(RFFF29) 

192.00 


182.00 


182.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  I NAAL-751  ) 


0A163  0RB+6P  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( HI  =»  .050  ALPHA  t H)  = 5.350  QCPSFI  = H3.177  P0/P5F  =•  2155.9  RUN  NO  « 

SECTION  I I I MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,07B0 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

-050 

-.46H9 

-.3324 

-.3688 

-.8237 

.230 

-0903 

.1366 

, 1253 

,0327 

.HIT 

-0821 

. 1552 

.1336 

.0770 

.590 

,0975 

.1758 

.1758 

.0906 

,770 

“,0136 

, I4B0 

.2077 

.2128 

,878 

-.2277 

-.0282 

.0450 

.0048 

BETA  ( HI  = .030  ALPHA  t 5)  = B.3B0  QIPSF)  = H3.177  PO/PSF  =>  2156. 9 RUN  NO  = 

SECTION  I I IMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4597 

-.3531 

-.3166 

-.7398 

.230 

.0996 

.1562 

.1490 

.0599 

.410 

,0944 

.1748 

. 1562 

.0992 

.590 

.1099 

. 1995 

.1995 

.1213 

.770 

-.0033 

. 1655 

.2203 

,2530 

.870 

-.2152 

-.0095 

.0594 

.0471 

BETA  t HI  = .030  ALPHA  ( 6)  = 8.HB0  QtPSF)  = H3. 177  PO/PSF  =■  SiSB.9  RUN  NO  =• 

SECTION  t 51MAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3741 

-.2997 

-.2369 

-.5099 

.230 

.1195 

. 1949 

. 1959 

.1205 

.410 

.1195 

.2228 

.2124 

.1576 

.590 

.1370 

.2434 

.2495 

,1867 

,770 

.0224 

.2052 

.2692 

,3064 

.878 

-.1771 

.0327 

.0885 

,0802 

(RFFF59I 

1S5.00 


185.00 


165.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PAGE  136B 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  « H)  " .030  ALPHA  ( 71  =•  10.560  QtPSFJ  =*  43,177  PO/PSF  - BIES.S  RUN  NO  “ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

,0530 

X/CML 

,050 

-.3393 

-.3314 

-.1696 

-.2984 

,S30 

. 1535 

,2350 

.2422 

,1695 

MO 

, 1463 

.2660 

.2608 

,2019 

,590 

. 1607 

,2835 

.2939 

,2361 

,770 

.0461 

.2402 

.3062 

.3630 

,878 

1403 

,0670 

,1163 

, 1277 

BETA  C 4)  = ,030  ALPHA  t 8)  = 15.780  Q(PSF)  » 43.177  PO/PSF  = E126.9  RUN  W - 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0648 

.0770 

,1811 

,2153 

,230 

.2687 

.3686 

,3743 

.2562 

.410 

.2419 

.3800 

.3810 

.3143 

.590 

.2398 

,3769 

,3872 

.3279 

.770 

,1337 

,3151 

.3635 

.4295 

,878 

-.0198 

. 1471 

-1666 

.1790 

BETA  ( 4)  = .030  ALPHA  ( 91  = 21.060  OtPSF)  = 43.177  PO/PSF  * 2126.9  RUN  NO  « 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.3897 

,5416 

.6925 

.5322 

.230 

.4041 

.5221 

.5334 

.4030 

.410 

.3599 

.5077 

.5221 

.4625 

,590 

,3476 

.4913 

.5170 

,4744 

.770 

,2419 

.4164 

,4759 

-5406 

-878 

.0972 

-2460 

,2717 

-2860 

tRFFF291 

182.00 


1B2.00 


IB2.00 


ORIGINAL  PAGE  |S 
OF  POOR  qualm 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-75J  ) 


DATE  17  MAY  76 


PAGE  1359 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFB3) 

BETA  ( 5)  - S.OHO  ALPHA  ( 1)  » .080  QIPSFJ  » ^3,^13  PO/PSF  * 2126-9  BUN  NO  - 183.00 

SECTION  t DHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,D50 

-.5754 

-.4720 

-.5859 

-1.1522 

,230 

-.0177 

-.0731 

.0367 

-.0818 

,H10 

-.OOBH 

,0501 

.0254 

-.0321 

.590 

.0079 

.0717 

.0450 

-.0383 

,770 

-.0960 

.0491 

,0851 

.0131 

.878 

-.3164 

-.1148 

-.0449 

-.1483 

BETA  ( 5)  = 2.040  ALF.IA  ( 2)  = 2.170  Q(PSF)  * H3.213  PO/PSF  « 2126.9  RUM  NO  » 183.00 

SECTION  ( n MAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CtIL 

.050 

-.5463 

-.467! 

-.4900 

-.9297 

.230 

.0305 

.0716 

.0747 

-.0303 

.410 

.0141 

.0953 

.0737 

.0105 

.590 

.0315 

.1179 

.1096 

.0258 

.770 

-.0823 

.0922 

.1477 

.1158 

.870 

-.2992 

-.0802 

-.0064 

-.1074 

BETA  t 5)  = 2, OHO  ALPHA  ( 31  = H.210  OtPSF)  = H3.213  PO/PSF  « 2126.9  RUN  NO  = 183.00 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BKL 

,0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5628 

-.4234 

-.3752 

-.BHia 

.230 

.0431 

.1185 

.1144 

.0208 

.410 

.0410 

.1402 

.1205 

.0636 

.590 

.0555 

.1639 

.1639 

.0789 

.770 

-.0650 

,1319 

.2001 

.210H 

.878 

-.2798 

-.0482 

.0286 

-.005H 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


PACE  1S70 


0AI63  0R6+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  «■  a. OHO  ALPHA  t 4)  » 5.390  QtPSF)  « 43.213  PO/PSF  = 2186.9  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.5496 

-.3963 

-.3296 

-.7316 

.230 

.0501 

.1354 

,1333 

.0468 

.410 

.0521 

.1601 

.1426 

,0837 

.590 

.0706 

.1037 

. 1858 

.1075 

.770 

-.0500 

.1508 

.2135 

.8483 

.878 

-.2555 

-.0250 

,03BB 

.0089 

BETA  I 5)  = a. 040  ALPHA  ( 5)  = S.350  0(PSF1  = 43.813  PO/PSF  * 8186.9  RUN  NO  “ 


SECTION  t 

UMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5057 

-.3746  - 

.2976 

-.6070 

,230 

.0612 

.1515 

.1555 

.0767 

.410 

.0612 

.1812 

.1699 

.1106 

.590 

.0817 

.2027 

.2058 

.1395 

.770 

-,0364 

.1648 

.2274 

.2612 

.878 

-.2362 

-.0074 

.0420 

.0243 

BETA  ( 5)  = 8.040  ALPHA  C 6)  =>  8.480  QtPSFJ  = 43.813  PO/PSF  “ 8186. 9 RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-,4520 

-.3173 

-.2557 

-.3745 

,230 

.0933 

.1942 

.1931 

,1195 

.410 

,0902 

.2240 

,2117 

,1536 

.590 

, 1O0S 

.2384 

.2435 

.1626 

.770 

,0007 

. 1921 

.2435 

,3001 

,878 

-.1795 

.0172 

,0408 

,0470 

(RFFF89) 

183.00 


183.00 


IB3.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PACE  1371 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 5)  - 2.040  ALPHA  ( 7)  - 10.520  OtPSFJ  » 43.213  PO/PSF  » 2126,9  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

“*3815 

-.2159 

-.1520 

-.0425 

.530 

. 1319 

.8466 

.2466 

.1508 

.410 

a 164 

.2714 

*2621 

.2021 

.590 

*1299 

.2745 

*2786 

.2226 

.770 

*0245 

.2146 

*2621 

.3210 

.078 

-.1394 

.0420 

.0555 

.0627 

BETA  ( 5)  * 2. OHO  ALPHA  t 8)  » 15.770  QIPSFJ  « H3.213  PO/PSF  » 2126.9  RUN  NO  » 

SECTION  I DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.0778 

.2290 

.3935 

*4208 

.230 

.2619 

.4049 

.4223 

*2982 

.410 

.2198 

.4090 

.4182 

.3595 

*590 

,2084 

.3907 

.4223 

.3654 

.770 

.0915 

.3300 

.3804 

.4614 

.878 

-.0584 

.1480 

,1745 

.1951 

BETA  t 5)  = 2,030  ALPHA  t 9)  = 21.050  QtPSF)  * 43.213  PO/PSF  * 2126.9  RUN  NO  » 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

*3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

,4853 

.6790 

.7425 

.5397 

.230 

.3901 

*5376 

.5530 

.4023 

.410 

-3327 

.5171 

.5263 

.4668 

.590 

.3173 

.4997 

.5171 

.4719 

.770 

.2087 

*4177 

.4659 

*5345 

.078 

.0683 

.2405 

.2548 

.2702 

IRFFF29) 

IB3.00 


163.00 


183.00 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  F'RESSURE  data  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


PAGE  137B 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( B)  » 5.070  ALPHA  t 1)  = .090  QIPSF)  » H3.2I9  PO/PSF  = 2127.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( I > HA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,07SQ 

.3100 

.5030 

,8530 

X/CML 

,050 

-.6907 

-.5513 

-.5104 

-1.0030 

,330 

-.0387 

,0503 

.0471 

-.0476 

-.0H60 

.0677 

.0440 

-.0133 

,590 

-.0373 

.0935 

,0833 

-.0065 

,770 

-.mas 

.0635 

.1303 

.1018 

,078 

-.3619 

-.m9 

-.0397 

1537 

BETA  1 61  = 5.060  ALPHA  ( 2)  = 2.190  Q(PSF)  » R3.219  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  « 

SECTION  t IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5030 

.8530 

X/CML 

,050 

-.7185 

-,5071 

-,4390 

-.8585 

.330 

-,0350 

,0755 

.0736 

-.0149 

,410 

-.0310 

, iO05 

.0838 

.0190 

,590 

.0007 

.1390 

,1338 

.04!0 

.770 

-,1166 

.0069 

,1341 

.1618 

,870 

-.3155 

-,0936 

-.0634 

-,0979 

BETA  t 6)  = 5.060  ALPHA  ( 31  = H.BSO  QCPSFl  » H3.219  PO/PSF  « 2127.0  RUN  NO  « 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

-0760 

.3100 

,5830 

.0530 

X/CML 

,050 

-.6458 

-.4851 

-.4388 

-.3999 

.330 

-.0013 

.1179 

.1190 

.0445 

,410 

.0089 

,1570 

,1395 

,0803 

,590 

.0395 

.1714 

.1704 

,0973 

.770 

-.0855 

.1341 

,1663 

,3013 

.878 

-.3703 

-.0553 

-.0396 

-,0469 

IRFFF29) 

184.00 


184.00 


184.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  ) 


PAGE  1373 


0A163  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  1 B)  » 5.OB0  ALPHA  t HI  - 5.300  Q(PSF)  - H3.8I9  PO/PSF  ■ 8187.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5920 

.8530 

X/CHL 

*Q5D 

-*5921 

-*H23E 

-.3253 

-*1705 

*0192 

.1435 

*1456 

.0649 

*mo 

.0223 

.1815 

*1692 

.1057 

*590 

*0H39 

.1949 

*1939 

.1279 

*770 

-*0599 

.1435 

* 1877 

.2299 

*B78 

-*2512 

-.0375 

-*0229 

^.0344 

BETA  ( 6)  = 5.060  ALPHA  1 5)  = 6.360  Q(PSF)  » H3.8I9  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( UNAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/9HL 

*0760 

*3100 

,5920 

*8530 

X/CHL 

.050 

-.5421 

-.3596 

-.2335 

-.0662 

.230 

*0400 

.1744 

.1774 

.0836 

*410 

*0346 

.8083 

.1959 

.1330 

*590 

.0572 

.8155 

.2185 

.1551 

.770 

-.0563 

.1600 

.2052 

.2514 

*878 

-.2304 

-.0198 

-.0074 

-*0239 

BETA  i 6)  = 5.050  ALPHA  I 6)  = 8.^50  QtPSFl  = H3.8I9  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3852 

-.2098 

-.0240 

*1297 

.230 

.0020 

*2384 

.2477 

*1332 

-410 

.0604 

.2621 

.2621 

*1945 

,590 

*0727 

.2662 

*2744 

.2090 

*770 

-.0417 

.2055 

.2559 

.3114 

*078 

-.2067 

.0192 

.0429 

*0326 

(RFFF89) 

18H.00 


IBH.OD 


IBH.OO 


DATE  n MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AIB3  ( NAAU-75!  I 


PACE  iS7‘J 


0At63  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


BETA  t 6) 

m 5 - 

.050  ALPHA  ( 73 

= 10.540  Q(PSF)  t.  43.219 

PO/PSF  = 

2127,0 

RUN  NO  . 

SECTION  1 

UMAIN 

LND  GR  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/Cf^ 

.OSJ 

-.1873 

-.0188 

,1162 

.1505 

.530 

. 1 193 

,2947 

.3029 

,1625 

.410 

,0832 

.3091 

.3070 

,2308 

.590 

.0843 

.3039 

.3132 

.2445 

.770 

-.0261 

.2348 

.2833 

,3534 

.978 

1789 

,0492 

,0636 

.0739 

BETA  ( 6) 

^ 5. 

,050  ALPHA  < 8J 

- 15.810  QtPSn  « 43.219 

P0/P5F  - 

2127,0 

RUN  NO  . 

SECTION  ( 

DMAIN 

LND  GR  CR- 

I 

pro£N0g;MT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.5100 

.5820 

.8530 

X/CMU 

.050 

,2669 

,4896 

,6299 

,4067 

.530 

.2390 

.4412 

,4587 

,2923 

.410 

.1750 

.4308 

.4453 

.3589 

.590 

,1627 

.4123 

.4333 

.3555 

.770 

.0461 

.3329 

.3813 

,4339 

.878 

--095B 

,1420 

,1534 

,1472 

BETA  ( 6) 

- 5, 

040  ALPHA  ( 9) 

= 21.0B0  Q(PSF)  « 43.219 

PO/PSF  « 

2127.0 

RUN  NO  > 

SECTION  t 

llHAIN  LND  6R  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

.5735 

.7764 

.8143 

,6026 

.530 

,3614 

.5725 

.5968 

,4329 

.410 

.2835 

.5366 

.5530 

.4923 

.590 

.2630 

,5130 

,5315 

.4821’ 

.770 

.1462 

.4229 

.4690 

.5223 

.87B 

,0151 

,2313 

.2436 

.23i3 

Ify^FFBBJ 

184.00 


184.00 


184.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ! NAAL-7SI  ) 


PAGE  1375 


0A1S3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 7)  » 10.150  ALPHA  t 1)  = .120  QtPSFJ  = H3.197  PO/PSF  ■ 2127.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  { DMAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

• 0760 

.3100 

• 5920 

.8530 

X/CHL 

.050 

-•7931 

-.5939 

-.5315 

-,5B59 

.230 

-•0554 

.0349 

• 0244 

-•0322 

• 410 

-•0502 

.0729 

.0440 

-.0184 

• 590 

-•0366 

.0904 

.0770 

• 0003 

.770 

-.1539 

.0440 

• 0760 

. 1018 

• B78 

-•3233 

1297 

-•1234 

-.1559 

BETA  ( 7J  = 10.150  ALPHA  ( 2J  = 2.200  Q(PSF)  - H3.I97  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  “ 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 31Q0 

.5820 

.8530 

X/CML 

• 050 

-•4340 

-.2482 

-.2096 

-.3023 

.230 

-.0490 

.0994 

.0829 

• 0054 

• 410 

-.0479 

.1313 

. 1056 

.0309 

• 590 

-.0271 

• 1395 

. 1251 

,0479 

.770 

-.1230 

• 0829 

.1086 

• 1354 

• 870 

-.2795 

-.0907 

-.0907 

-.1209 

BETA  ( 7)  = 10.150  ALPHA  ( 3)  = 4,300  Q(PSF)  * 43.197  PO/PSF  “ 2127.1  RUN  NO  » 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

• 3100 

.5020 

• 8530 

x/a^L 

• 050 

-.2267 

• 1026 

.2065 

• 0821 

• 230 

-.0157 

• 1932 

• 199! 

• 0702 

.410 

-•0418 

.2138 

• 1953 

• 1213 

• 590 

-.0219 

.2138 

.2139 

• 1264 

• 770 

-•1191 

.1490 

.1747 

,1953 

.878 

-•2663 

-.0418 

-•0418 

-.0825 

IRFFFeS) 

185.00 


185.00 


185.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


page  1376 


0A163  OR0+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 7)  = 10.150  ALPHA  t H)  » 5.320  Q(P5F)  » H3. 197  PO/PSF  = 2127.1  RUN  NO  » 

SECTION  t UMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/bml 

.0760 

,3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.1797 

.1000 

.3119 

.1521 

.230 

-.0054 

.2366 

.2448 

.1043 

,HIO 

-.0491 

.2541 

.2430 

.1640 

,590 

-.0313 

.2510 

.2531 

.1691 

,770 

1379 

. 1779 

.2150 

.2469 

.878 

-,27B0 

-.0240 

-.0219 

-,0533 

BETA  t 73  « 10,150  ALPHA  ( B)  = 6.370  QtPSn  = H3.197  PO/PSP  * 2127.1  RUN  NO  » 

SECTION  { UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.1431 

,2251 

,3870 

.2031 

,230 

-.0033 

.2746 

,2869 

,1281 

.410 

-.0574 

.2849 

.2941 

,1980 

,590 

-.0501 

,2746 

,2910 

.2048 

.770 

-.1608 

.1994 

.2457 

.2879 

.878 

-.2977 

-.0064 

-.0012 

-.0177 

BETA  ( 7i  10.150  ALPHA  i 6)  = 8.460  QtPSF)  = H3.197  PO/PSF  « 2127,  J RUN  NO 

SECTION  f UHAIN  LND  GR  OR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0064 

.3458 

.5096 

,3141 

.230 

.0193 

.3303 

.3512 

,1776 

,410 

-.0512 

.3324 

.3551 

.2578 

.590 

-.0606 

.3149 

,3468 

.2578 

,770 

1029 

.2304 

,2933 

.3540 

.878 

-.3093 

-0182 

.0337 

.0430 

(RFFFSSJ 

165.00 


185.00 


1^.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OA163  « NAAL-7S1  ) 


PAGE  1377 


0A1B3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 7)  « 10, ISO  ALPHA  J 7)  = 10.S80  QIPSF)  - R3.197  PO/PSF  « 3187,1  RUN  NO  " 

SECTION  ( IJMAIN  LND  GR  DR- I . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

■ 3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

.050 

.1680 

.5221 

,6295 

.4037 

.230 

,0616 

.3817 

,4127 

,2593 

.HIO 

-.0230 

.372H 

,3992 

.3046 

.590 

-.0377 

.3487 

.3838 

,3011 

,7?Q 

1739 

,2530 

.3259 

.3889 

*B78 

-.2912 

.0482 

.0506 

,0730 

BETA  C 7)  = 10.150  ALPHA  ( 0)  = 15.810  QtPSFl  = 43.197  PO/PSF-  8187.1  RUN  NO  - 

SECTION  ( n MAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

.4560 

.7441 

,7810 

,5317 

,230 

.1802 

.5042 

-5308 

,3381 

.410 

.0827 

,4642 

.4939 

.3976 

.590 

,0584 

,4375 

.4693 

.3653 

.770 

-.0603 

.3452 

.3986 

,4293 

,078 

1695 

,1309 

.1432 

-0417 

BETA  ( 71  = 10.150  ALPHA  ( 91  = 81.070  QtPSFl  - 43.197  PO/PSF  » 8187.1  RUN  NO  - 

SECTION  t liMAlN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

,8530 

X/CKL 

.050 

,6250 

.8701 

,8977 

.6385 

,230 

.2847 

.5189 

.6435 

.4484 

.410 

.1588 

.5505 

.5871 

,4790 

.590 

.1360 

,5194* 

,5502 

,4297 

.770 

,0028 

.4159 

.4641 

,4774 

,878 

-.0021 

.2078 

.2140 

.0766 

(R'’FFS9l 

185.00 


185.00 


183.00 


DATE  \1  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  ) 


CA163  ORB^-GP 


MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


PACE  1373 
{RFFF30)  ( 03  FEB  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

tz 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

« 1076.7000 

IN.  XO 

MACH 

.170 

ELEVON  » 

-10.000 

LREF 

a 

474.8100  INCHES 

YMRP 

« .0000 

IN.  YO 

bdflap  « 

-n  .700 

SPDBRK  « 

.000 

BREF 

s 

936.6000  INCHES 

2MRP 

375.0000 

IN.  ZO 

PHl-N  » 

66.000 

THE TAN  « 

108.000 

SCALE 

— 

.0405 

PHI-M  » 

88.000 

THE TAM  ■ 

98,000 

BETA 

( 

n * -10. IDO  i 

ftUPHA  ( 

n - -.130 

Q<PSn  = 43,151 

PO/PSF  2127,1  RUN  NO 

^ 186.00 

SECTION  t t)MAlN  LND  GR  DR-I 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5783 

-.5877 

-.8520  - 

1.3277 

.230 

-.5270 

-.5511 

-.4505 

-.3655 

.410 

-.2472 

-.2221 

-.2577 

-.2745 

,590 

-.2095 

-.1906 

-.3464 

-,3B27 

.770 

-.2409 

-.2231 

-.2933 

-.3248 

,878 

-.4075 

-.3363 

-.3520 

-.3195 

BETA  ( 1 ) 

= -10, 

100  ALPHA  ( 2) 

ss 

SECTION  { 

DMAIN  LND  GR  DR-I 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.S530 

X/CML 

,.050 

-.5288 

-,5403 

-.7927  - 

1.1576 

,230 

-.4868 

-,4627 

-.3200 

-.3437 

.410 

1679 

-,0965 

-.1815 

-.1940 

,590 

-.0881 

-. 1049 

-.2130 

-,2835 

,770 

-.1469- 

-,1563 

-.2109 

-.2406 

,878 

-,3I5B 

-.2022 

-,2990 

-.2591 

t.950  Q(PSF)  « 43,151 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  = 2157. I 


RUN  NO 


IBB. 00 


BETA  i \)  ^ -10.100  ALPHA  < 3)  « 

SECTION  ( PMAIN  LND  GR  OR-1 


4,040  QtPSn  « 43.151 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  « 2127.1 


RUN  NO 


IBB.QO 


Y/BMt 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-,5077 

-.4629 

-,B0GO 

-.8664 

,230 

-.4306 

-,3639 

-.2033 

-.1825 

,410 

-,1074 

,0254 

-.0896 

-.1124 

.590 

-.0260 

-.0219 

-.1167 

-.1637 

.770 

-,0792 

-.0844 

-.1324 

1657 

.078 

-.2356 

-.2273 

-.2408 

-,1918 

ORIGINAI,  page  b 
OP  POOR  quality; 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( WAAL -75 I ) 


PAGE  1373 


OAtSS  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( n » -10*100  ALPHA  1 H)  = 5*09D  QtPSF)  * 43.151  PO/PSF  3157*1  RUN  NO  = 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

*3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4974 

-.4583 

-.6565 

-.9104 

.530 

-.4705 

-.5859 

-.5551 

-.1705 

.410 

-.0984 

.0657 

-.0585 

-.0768 

.590 

*0059 

.0441 

-.0639 

-.  IS49 

.770 

-.0356 

-.0354 

-.0337 

-.1567 

.878 

-.5156 

-. 1864 

-.5147 

-*1665 

BETA  { 1)  = -10,100  ALPHA  ( 5)  “ 6. ISO  QtPSF)  ^ 43*151  PQ/PSF  « 5157.1  RUN  NO  « 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4759 

-.3055 

-.5700 

-.8300 

.530 

-*4051 

-.5435 

-.1754 

-*1563 

*410 

-.0637 

*0875 

.0079 

-.0454 

.590 

.0564 

.0779 

-.0508 

-.0855 

*770 

-*0177 

-.0015 

- . 0396 

-*0098 

.878 

-.1963 

-.1534 

-*1816 

-.1388 

BETA  i n ==  -10.100  ALPHA  t 6)  = 8*550  QtPSF)  « 43*151  PO/P5F  » 5157.1  RUN  NO  » 

SECTION  ( DMA  IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5850 

*0530 

X/CML 

.050 

*0544 

.0666 

.0460 

.0003 

*530 

-.1555 

-.0898 

1097 

-.0510 

*410 

.ORBS 

-.4158 

-.5955 

-.0136 

*590 

-.0156 

-.5549 

-* 1580 

-.0867 

,770 

.0165 

*0141 

.1305 

-.0036 

.878 

-.0115 

.0600 

.1594 

.0600 

tRFFFSO) 

105*00 


186.00 


186*00 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  t NAAL-7SJ  ) 


PACE  tSBO 


0A163  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t n - -lO.JOO  ALPHA  ( 7)  = 10,320  Q(PSF)  <•  43. 15J  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  J UMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3i00 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

“,37H5 

- .2207 

-,3473 

-.7030 

,230 

-,0689 

-.0538 

-.0074 

,0549 

,H!0 

,0884 

,1680 

,1472 

.0703 

,530 

. 1420 

, 178* 

. 1420 

.0703 

,770 

.0832 

.1317 

. 1358 

.0956 

,878 

-.0931 

-.0251 

-.0251 

-.0033 

BETA  ( n = -10.110  ALPHA  t 8)  = 15.570  Q(PSF)  “ 43.151  PO/PSF  » 2127.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

,3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

,050 

-.2567 

-.0480 

-,0024 

-.3572 

,230 

.2177 

.2229 

.2404 

,1825 

,410 

,2599 

,2928 

.2815 

.2404 

,590 

,2046 

.3010 

.3031 

.2642 

.770 

.2167 

.2589 

.3031 

.3329 

.878 

.0357 

.1036 

,1447 

. 1817 

BETA  t n = -10.110  ALPHA  t S)  = 20.810  OlPSFl  ■ 43.151  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

,5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.0375 

.1136 

.0921 

-.0064 

.230 

,3569 

.3908 

,3867 

,3351 

,410 

.3805 

,4011 

,3970 

.3506 

,590 

,3949 

,4124 

.4236 

,3963 

,770 

,3189 

,3672 

.4185 

,4842 

.878 

,1547 

,2204 

.2512 

,2594 

IRFFFSOI 

186.00 


tae.oo 


188.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 0A163  I NAAL-751  ) 


PAGE  1381 


0AI63  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t S)  - -5.070  ALPHA  { 11  = -.110  OlPSFl  « 43.283  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

^.6271 

--5B02 

-.7913 

-1.0135 

.230 

-.5059 

-.11139 

-.2341 

-.2327 

.HIO 

-.1191 

-.0575 

-.1348 

-.1675 

.590 

-.0616 

-.0669 

-.1933 

-.2241 

.770 

-.1275 

-.1359 

-.2237 

-.2435 

.870 

-.3JQH 

-.2843 

-.3198 

-.2780 

BETA  ( 21  = -5.070  ALPHA  1 21  = 1.970  QlPSFl  • 43.222  P0/P5F  - 2127.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  DR-t  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8531) 

X/CML  * 

.050 

-.6028 

-.4745 

-.7040 

-.9181 

.230 

-.4078 

-.3129 

-.1689 

-.1603 

.,410 

-.0626 

-.0043 

-.0688 

-.1124 

.590 

-.0105 

-.0012 

-. 1064 

-.1518 

.770 

-.0751 

-.06'^9 

-. 1356 

-.1721 

.878 

-.2680 

-.2263 

-.2472 

-.2336 

BETA  t 21  = -5.070  ALPHA  ( 31  = 4.020  QlPSFl  « 43.222  PO/PSF  » 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  1 IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BB0 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5743 

-.3947 

-.5889 

-I. 0014 

.230 

-.2234 

-.2318 

1409 

-.0896 

.410 

.0038 

.0295 

.0017 

-.0800 

.'^90 

.0419 

.0481 

-.0240 

-.0869 

.770 

-.0250 

.0048 

-.0064 

-.0804 

.878 

-.2255 

-. 1639 

1420 

-.2005 

(RFFF30) 

187.00 


187.00 


187.00 


DATE  n 76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  f NAAL-75!  ) 


PACE  1392 


0A163  ORB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 2)  = -5.070  ALPHA  ( H)  = 5.050  QtPSFl  - ‘13.222  PO/PSF  = 2127,0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

• 07BO 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5413 

-.3664 

-.5350 

-.9302 

.230 

-.1361 

-.1891 

-.0953 

-.0511 

.mo 

.0379 

.0564 

.0327 

-.0493 

.590 

.0686 

.0709 

.0224 

-.0562 

.770 

-.0093 

.0327 

.0358 

-.0366 

.878 

-.e083 

-.  1361 

-.  1026 

-.1011 

BETA  ( 2)  = -5.070  ALPHA  ( 5)  » 6. 1 10  Q(PSF)  • ‘»3.c22  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  » 

SECTION  t IJMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5048 

-.3313 

-.4808 

-.9046 

.230 

-.0407 

-.1223 

-.0355 

-.0253 

.410 

.0708 

.0831 

.0625 

-.0133 

.590 

.0934 

.0976 

.0625 

-.0167 

.770 

.0162 

.0594 

.0790 

.0141 

.878 

-.1923 

-.1108 

-.0640 

-.1340 

BETA  C 21  = -5.070  ALPHA  ( 5)  = 8.190  OtPSF)  « H3.222  PO/PSF  ■ 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  « DMA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CML 

.050 

-.4336 

-.2654 

-.3699 

-.0135 

.230 

.0749 

-.0126 

.0594 

.0088 

.410 

.!P02 

.1367 

,1222 

.0582 

.590 

.1397 

,1500 

.1377 

.0517 

.770 

.0522 

. 1099 

. 1521 

.1264 

.878 

-.1651 

-.0616 

-.0054 

-.0376 

(RFFF30) 

187.00 


187.00 


187.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  ( NAAL-751  ) 


PAGE  1333 


0A163  OR0+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  C 2)  - -5.070  ALPHA  t 7J  = 10.280  QtPS^)  » H3.222  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  ■ 

SECTION  t DMA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.0530 

X/CML 

.050 

-•3601 

-.8169 

-.8795 

-.6631 

.830 

. 1M3B 

.1210 

. 1456 

.0734 

.lB3t 

. 1857 

• 1784 

.1160 

.590 

• 1765 

.8088 

. 1970 

.1313 

.770 

• 0809 

.1600 

.8145 

.8380 

.878 

-.1335 

-.0187 

• 0400 

.0501 

BETA  ( 2)  = -5.070  ALPHA  1 B)  = 15.520  QCPSF)  « 43.222  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMA IN  LND  OR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

. 0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

• 050 

-.1634 

-.0936 

-.0947 

-.8698 

• 830 

.8469 

.8039 

.8767 

.8811 

.410 

.8520 

.3008 

.8980 

.8381 

.590 

.8633 

,3186 

.3859 

.8839 

.770 

.1577 

• 8B33 

.3869 

.3064 

.878 

-.0406 

.0341 

.1351 

. 1484 

BETA  t 2)  = -5.070  ALPHA  ( 9)  •>  20.800  QCPSF)  » H3.222  PO/PSF  ■ 2127.0  RUN  NO  “ 

SECTION  ( DMAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5080 

.8530 

X/CML 

• 050 

.0784 

. 1856 

.1890 

.I960 

.830 

.3691 

,4131 

.4803 

.3505 

• 410 

.3548 

• 4834 

.4864 

.3638 

.590 

.3517 

• 4803 

.4408 

.4036 

.770 

.8433 

• 3599 

.4844 

.4991 

.878 

.061 1 

.1981 

.8889 

.8381 

CRFFF30) 
IE"?. 00 


187.00 


187.00 


DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAtSS  1 NAAL-7S1  ) 


PACE  1351} 


BETA  I 3)  “ -5.010  ALPHA  t tl 

SECTION  t nmiN  LND  OR  DR-I 


0A163  0RB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 
-.110  Q(PSF)  o W.aSO  PO/PSF  ° 5157.0 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RUN  NO 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6694 

-.5159 

- , 7654 

-.9990 

.230 

-.3540 

-.3435 

-.1483 

-.1700 

.mo 

-.0699 

-.0480 

-.1053 

-.1537 

.590 

-.0313 

-.0355 

-.13BB 

-.1811 

.770 

-.1044 

-.0877 

-.1465 

-.5056 

.878 

-.3115 

-.2444 

-.5475 

-.2663 

BETA  { 3) 

« -5. 

or  ALPHA  t 51 

« 1 

SECTION  C 

DHAIN 

LND  GR  DR 

M 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6365 

-.4567 

-.6458  - 

1,0335 

.830 

-.1905 

-.5477 

-.1181 

-.1093 

.mo 

-.0105 

-.0053 

-.0313 

1093 

.590 

.0100 

.0165 

-.0386 

1178 

.770 

-.0710 

-.0513 

-.0105 

-.0909 

.878 

-.5956 

--IB9S 

-.1435 

-.2404 

BETA  c 3) 

^ -5. 

OlO  ALPHA  t 31 

SECTION  { 

I )HA|N 

LND  GR  DR 

M 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5575 

-.3915 

-.5408  - 

1.0696 

.530 

-.0438 

-.1336 

-.0146 

-.0600 

.mo 

,0356 

.0511 

.0275 

-.0406 

.590 

.0470 

.0666 

.0357 

-.0458 

.770 

- . 0469 

.0306 

,0655 

-.0015 

.87B 

-.5755 

-.1430 

-.0793 

-.1545 

l.SMO  OtPSF)  » 43.S50 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF  " S1S7.0 


RUN  NO 


.040  Q(PSF)  « 43.550 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PO/PSF 


5157.0 


RUN  NO 


(RFFFSOJ 

ISB.OO 


18B.00 


188.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  « NAAL-751  » 


PAGE  1365 


0A163  ORB^^GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  t 31  - -2.010  ALPHA  ( H)  » 5.070  QIPSF)  « ‘*3.250  PO/PSF  ■ 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  C IlMAtN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

.050 

-.5202 

-.3687 

-.4857 

-1.0018 

.230 

.0020 

-.0700 

.0254 

-.0527 

.410 

.0491 

,0759 

.0504 

-.0065 

.590 

.0656 

.0924 

.0769 

-.0065 

.770 

-.0365 

.0553 

*0985 

.0532 

,B78 

-.2643 

-.  1243 

-.0574 

-.1232 

BETA  t 3)  » -2.010  ALPHA  1 S)  = 6,100  Q(PSF)  » N3.250  PO/PSF  ■ 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/8ML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

-.4861 

-.3526 

-.4413 

-,8840 

.230 

.0501 

.0048 

.0614 

-.0355 

.410 

.0696 

. 1046 

.0850 

.0122 

.590 

.0809 

.1190 

.1097 

.0258 

.770 

-.0240 

,0799 

.1354 

.U79 

.878 

-.2535 

1032 

- . 0323 

-.0866 

BETA  t 31  *=  -2.010  ALPHA  ( 6l  « B.  180  QfPSF)  - H3.250  PO/PSF  - 2127.0  HUN  NO  • 

SECTION  t IIHAIN  LND  OR  DR-I  DEreNOENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4237 

- . 3277 

-.3527 

-.8023 

.230 

.1087 

.1211 

.1252 

.0350 

.410 

.1036 

. 1400 

. 1314 

.0735 

.590 

.1159 

. 1663 

. 1653 

.0905 

.770 

.0007 

.1231 

, 1879 

.2126 

.870 

-.2296 

-.0626 

.0100 

.0100 

tRFFFSO) 
IBB. 00 


IBB.  00 


18B.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  ( NAAL-751  1 


PAGE  1386 


0AI63  ORB^CP  MAIM  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  ( 3)  = -3.010  ALPHA  ( 71  •=>  10.300  Q(PSF)  = 43.350  PO/PSF  = 3137.0  RUN  NO  ° 

SECTION  t UMAIN  LND  OR  DR- 1 l!£PENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3600 

-.2840 

-.2622 

-.6308 

.230 

.1371 

.1791 

. 1699 

.0936 

*H10 

. 1371 

.1955 

.1812 

.1293 

.590 

. 1463 

.2120 

.2171 

, 1548 

-770 

.0374 

.1668 

-2314 

.2776 

.878 

--I9G4 

-.0156 

,0346 

.0243 

BETA  I 31  - -3.010  ALPHA  t 8)  = 15.560  QtPSF)  - 43.350  PO/PSF-  3137.0  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

,8530 

X/CML 

.050 

-.1979 

1094 

-.0698 

-,1140 

.230 

,2277 

.2995 

.2965 

,2145 

.410 

.2143 

.3180 

,3109 

.2621 

.590 

.2112 

.3252 

.3345 

,2893 

.770 

.0860 

.2636 

.3304 

.4064 

.878 

-.1083 

.0808 

.1240 

.1303 

SETA  ( 3)  - -3.010  ALPHA  ( 9)  » 30.790  Q(PSF)  « 43.350  PO/PSF  - 3137.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( 11HAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

,0530 

X/CML 

.050 

. 1511 

.2390 

.3955 

.‘♦321 

.230 

,3556 

,4333 

.4466 

.3288 

.410 

.3229 

.4364 

.4425 

.3881 

.590 

.3085 

.4251 

.4456 

.3982 

.770 

.1848 

.3505 

.4139 

.^eB5 

.878 

.0130 

.1684 

.2032 

.2247 

(RFFF301 

1B0.OO 


189.00 


IBB. 00 


DATE  17  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - 0AI63  f NAAL-751  ) 


PAGE  »387 


0A163  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  {.HI  » -.030  ALPHA  t 1)  ■ I‘i0  QIPSF)  • HS.BBa  PO/PSF  - 8157.0  RUN  NO  • 

SECTION  ( DMA  IN  LND  GR  DR- 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.69H1 

-.5101 

-.7203 

-1.0642 

.£30 

“.£289 

-.2969 

-.13H8 

IH3B 

.mo 

-.0501 

-.0366 

-.0721 

1453 

.590 

-.0303 

-.0230 

-.0815 

-.1590 

.770 

-.1223 

-.0512 

-.0H60 

-.1295 

.878 

-.3533  . 

-.2153 

-.1756 

-.2739 

BETA  ( 41  • -.030  ALPHA  i 8>  « 1.970  QIPSFl  » 43.888  PO/PSF  - 8187,0  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( DHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.6127 

-.4608 

-.6127 

-1.1500 

.230 

-.0801 

-.1716 

-.0301 

-.1053 

,410 

-.0115 

.0140 

-.0105 

-.0780 

,530 

-.0002 

.0335 

-.0002 

-.0849 

,770 

-.1030 

-.0002 

.0356 

-.0374 

.878 

-.3381 

--1758 

-.1134 

-.1955 

BETA  t 41  » -.030  ALPHA  f 31  = 4.010  QIPSFl  - 43.888  PO/PSF  - 8187.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( II HA IN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5487 

-.4337 

-.5215 

-.9937 

.230 

.0193 

-.0219 

.0369 

-.0715 

.410 

.0'B2 

.0656 

.0471 

-.0235 

.590 

.0296 

.0831 

.0739 

-.0133 

.770 

-.0067 

.0471 

*1017 

.0677 

.878 

-.326! 

-.1411 

-.0648 

-.1505 

(RFFF30I 

189.00 


189.00 


189.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  1 


PAGE  IS6D 


0A1B3  ORB*GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SUJVACE 

BETA  ( Hi  <»  -.030  ALPHA  ( »4l  » 5.060  QCPSFl  * >«3.2c2  PO/PEP  « 2127.0  RUN  NO  " 

SECTION  ( DHAIN  LNO  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/8HL 

.0760 

.3100 

.5B20 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.5263 

-.4346 

-.4753 

-.9089 

.230 

.0^69 

.0521 

.0665 

-.0337 

.mo 

.0305 

.0911 

.0695 

,0037 

.590 

.0439 

.1105 

*1045 

.02^7 

,770 

-.0701 

.0706 

.1322 

,12*  T 

,B7B 

-.3J5B 

1209 

-.0417 

-.10^. 

BETA  < m ■ -.030  ALPHA  t 51  - 6.110  QCPSFl  • ‘♦S.BBB  PO/PSF  - 2127.0  RON  NO  • 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

*0760 

.3100 

.5B20 

*0530 

X/Ct^ 

.050 

-.5068 

-.4192 

-.4181 

-.8956 

.230 

.0624 

,0994 

,0891 

-.0047 

.410 

.0^90 

.;i59 

.0932 

.0343 

.590 

.0593 

.1354 

.1323 

.0513 

.770 

-.065*7 

*0912 

.1590 

. 1692 

.878 

-.3034 

-.1022 

-.0240 

-.0490 

BETA  t m « -.030  ALPHA  I 6)  « 8.190  QIPSFI  » N3.222  PO/PSF  « 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  I DMA IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,050 

-.HB34 

-.3729 

-.3271 

-.7108 

.230 

.0B29 

.1404 

. 1342 

.0479 

.410 

.O^BS 

. 1599 

.1424 

.0836 

,590 

.0890 

. 1783 

.1855 

.1074 

*770 

-.03B5 

.1321 

.1999 

.2410 

.878 

-.2677 

-.0583 

-.0012 

-.0177 

IKPFP30) 

189.00 


IS9.00 


I8B.00 


ORIGINAL  PAGE  13 
OP  POOR  QUALM 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAI63  t NAAL-751  ) 


PAGE  I3B3 


0A163  ORBtGP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  1 H)  = -.030  ALPHA  ( 7)  = ’0.280  Q(PSF)  - H3.B22  P0/P5F  - 2127.0  RUN  NO  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


’BML 

.0760 

.3100 

.5050 

.8530 

X/CML 

.050 

".39SH 

-.3178 

-.5580 

-.4935 

,530 

. !04l 

. 1765 

.1765 

.1098 

,mo 

. 1050 

.5044 

.1930 

.1338 

-590 

.1134 

.5519 

.5315 

. 1749 

.770 

-.0157 

,1685 

.5395 

.5364 

.978 

-.5331 

-.0530 

.0586 

.0451 

BETA  t H)  = -.030  ALPHA  [ 81  = 15.510  QIPSFJ  - 43.222  PO/PSF  - 2127.0  RUN  NO  » 

SECTION  C DMAIN  UND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARI/SLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CML 

-050 

-.5355 

-.0690 

-.0054 

-0008 

.530 

-5150 

,3037 

.3099 

-1905 

-410 

-1875 

.3515 

.3195 

.5613 

.590 

-1855 

.3195 

.3336 

-5001 

.770 

.0574 

.5501 

.31  19 

.3913 

-878 

-.1575 

.0656 

.0945 

.1100 

BETA  t H)  = -.OHO  ALPHA  [ 91  = 20.800  QIPSF)  » 43.222  PO/PSF  ■ 2127.0  RLW  NO  * 

SECTION  t IlHAIN  LND  GR  OR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5850 

.0530 

X/CML 

-050 

.5609 

.3005 

.5607 

-4050 

.530 

.3510 

.4604 

.4747 

.3444 

-410 

.3068 

.4563 

-4655 

.4071 

-590 

.5053 

.4389 

.4654 

.4155 

.770 

-1584 

.3570 

.4163 

.4941 

.878 

-.0063 

. 1535 

. 1901 

.5190 

(RFFF30) 

189.00 


189.00 


183.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * 0A163  ( NAAL-751  ) 


0A162  0R64CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 5)  - 5.QSO  ALPHA  ( II  - -.130  Q(PSF>  - 43.313  PO/PSF  « 3127.1  RUN  NO  ■> 

SECTION  ( UHAIN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.0530 

X/CML 

,05D 

-.7056 

-.6180 

-.6202 

-1.1139 

.230 

-.0669 

-.0105 

-.0054 

-.1110 

.mo 

-.0941 

.0038 

-.0190 

-.0010 

.590 

-.0026 

.0254 

.0110 

-.0001 

.770 

-.2195 

-.0095 

.0450 

.0079 

.B78 

-.4560 

-.2070 

-.1205 

-.2592 

BETA  ( 5)  - 5.030  ALPHA  ( 8)  = 1.950  QIPSF)  - 43.313  PO/P?F  - 2137.1  RUN  NO  ■ 

SECTION  ( HMAIN  LND  GR  DR-l  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

,0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

.050 

-.7657 

-.5738 

-.5133 

-1,0278 

.230 

-.0678 

.0205 

.0192 

-.0800 

.410 

-.0509 

.0470 

,0244 

-.0406 

.590 

-.0563 

.0645 

,0614 

-.0269 

.770 

-.1930 

.0192 

.0809 

.0963 

.878 

-.4288 

1805 

-.1168 

1679 

BETA  { 5J  * 5.030  ALPHA  ( 3)  « 4.030  QIPSF)  » 43.313  PO/PSF  - 3127,1  RIW  NO  ■ 

SECTION  ( IIMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

,050 

-.7600 

-.5593 

-.5198 

-.7412 

.230 

-.0405 

.0550 

.0409 

- . 0260 

,410 

-.0395 

,0929 

.0583 

.0037 

.590 

-.0260 

.1063 

. 1032 

.0257 

.770 

-.1601 

.0403 

. lOOl 

. 1370 

.878 

-.3734 

--I486 

-.1270 

1403 

1RFFF301 

190.00 


190.00 


150.00 


DATE  t7  HAY  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAL-751  > 


PACE  1391 


0AIB3  ORB+GP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  CRFFFSOl 

BETA  ( 5)  - 5.020  ALPHA  ( - 5.110  QtPSFl  » M3. 218  PO/PSF  - 2127.1  RUN  NO  - 190.00 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

,8530 

X/CML 

.050 

-.7185 

-,5315 

-.4898 

-.4346 

.830 

-,0808 

.0080 

.0779 

.0105 

.mo 

-.0861 

.1101 

.0395 

,0370 

.590 

-.0186 

.1304 

.1803 

.0508 

.770 

.0707 

.1838 

.1613 

.070 

-.3634 

-.1316 

-.1006 

-.1190 

BETA  r 5) 

= 5. 

.020  ALPHA  t 5) 

« 6.110  OCPSn  - 43,818 

PO/PSF  « 8187, 1 

RUN  NO  » 190,00 

SECTION  1 IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

.5880 

,0530 

X/CML 

,050 

-.6597 

-.4885 

-.4196 

-.2700 

,830 

-,0136 

.1087 

.1087 

.0275 

.410 

-.0105 

.1437 

. 1314 

.0650 

.590 

,0088 

.1550 

.1501 

.0B5M 

.770 

-. 1346 

.0908 

,1437 

. 1952 

.078 

-.3434 

-.1117 

-.0087 

-.1012 

BETA  t 5)  = 5.020  ALPHA  ( B)  = 8.200  Q(PSF)  = M3. 212  PO/PSF  ■>  2127.1  RLM  NO  « 190.00 

SECTION  I IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.0530 

X/CHL 

,050 

-.5347 

-.3586 

-.8808 

-.0407 

,830 

.0886 

,1657 

.1781 

.0708 

.410 

.Q158 

.1967 

.1905 

, 1866 

.590 

,0855 

,8089 

.8138 

,1488 

.770 

-.1151 

. 1387 

. 1095 

,8431 

.878 

-,3!50 

-.0711 

-,0481 

-.0659 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  < NAAL-73J  ) 


PAGE  1392 


0A163  ORB+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURE ACE 

BETA  < 5)  - 5.0S0  ALPHA  ( 71  = IO.S80  Q(PSF)  » H3.SI2  PO/PSF  “ 2127.1  RUN  NO  « 

SECTION  ( IJMAIN  LND  CR  DR-!  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eML 

,0760 

.3100 

,5850 

.8530 

X/CML 

.050 

-.3651 

-.1985 

-.0751 

,0394 

.530 

.0634 

.5580 

.5375 

,1075 

,0585 

.5465 

.5444 

,1773 

.590 

,0316 

,5434 

,55BB 

.1943 

,770 

-.1053 

.1683 

.5310 

.3061 

,878 

-.5945 

-,03B5 

-.0155 

,0017 

BETA  t 5)  « 5.020  ALPHA  t 8)  » 15.540  Q«PSF)  » 43.212  PO/PSF  » 2127.1  RUN  NO  " 

SECTION  1 DMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8ML 

,0760 

.3100 

.5050 

.0530 

X/CML 

.050 

.1119 

.3146 

,4755 

.3377 

.530 

.1008 

,3753 

.3898 

.5510 

,410 

.1170 

,3671 

,3795 

.5917 

.590 

,1016 

.3557 

.3743 

.5985 

.770 

-,0407 

.5611 

,3510 

,3958 

,078 

-.5046 

.0555 

,0686 

.♦056 

BETA  C 5)  * 5.020  ALPHA  t 9)  « 20.820  OlPSTl  « 43.212  PO/PSF  - 2127.1  RUM  NO  - 

SECTION  1 UMAIN  LND  CR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

,0760 

,3100 

,5850 

,8530 

X/CML 

.050 

-5086 

,7505 

.7690 

,5433 

.530 

,3071 

.5510 

.5436 

.3714 

.410 

,5177 

.4881 

,5157 

.4415 

.590 

,1991 

,4634 

.4945 

.4446 

,770 

.0645 

.3656 

.4553 

.4983 

,078 

-.0907 

,1498 

.1734 

.1961 

(RFFF30) 

190.00 


190.00 


190.00 


DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PACE  1393 


0A1B3  ORB+OP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

SETA  t 61  « 10.100  ALPHA  ID-  -.110  QIPSF)  « 43.233  PO/PSF  - 2127.2  RUN  NO  ■> 

SECTION  1 IJHAIN  LNO  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.9015 

-.6906 

-.6620 

-.7245 

.230 

-.097H 

-.0262 

-.0419 

-.0992 

.HIO 

-.0901 

.01  10 

-.0241 

-.0906 

.590 

-.0806 

.0255 

.0100 

-.0751 

.770 

-.5210 

-.0293 

.01  10 

.0350 

.870 

-.H3I5 

-.2252 

-.2084 

-.2409 

BETA  ( B1  = 10.100  ALPHA  I 21  »=  1 .SBO  QtPSF)  = 43.232  PO/PSF  « 2127.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  t IIMAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CHU 

.050 

-.7055 

-.5304 

-.4929 

-.6131 

.230 

-.0096 

.0274 

.0069 

-.0508 

.410 

-.0908 

.0623 

.0295 

-.0457 

.590 

-.0792 

.0747 

.0572 

-.0259 

.770 

-.5053 

.0151 

.0449 

.0747 

.078 

-.3991 

1023 

-.1702 

-.2146 

BETA  t 61  = 10.090  ALPHA  ( 31  * 4.020  QtPSFl  - 43.232  PO/PSF  - 2127.2  RUN  NO  ■ 

SECTION  I DMA IN  LND  OR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5620 

.8530 

X/CML 

,050 

-.3949 

-.1292 

-.0364 

1402 

.230 

-.0729 

.1086 

.0952 

-.0090 

.410 

-.0^92 

.1363 

.1137 

,0360 

,590 

-.0656 

.1383 

.1231 

.0462 

.770 

-.1907 

.0634 

.0942 

.1240 

.078 

-.3730 

1406 

-.1438 

-.1771 

{RFFF301 

191.00 


191.00 


191.00 


DATE  J7  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  « 0AJ63  I NAAL-TSl  > 


PACS  l3S’-5 


0A163  OR0+CP  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 

BETA  I 61  " 10.100  ALPHA  C m ■=  5.080  QlPW»  “ 43.833  PO/PSF  - 8187.8  RUN  NO  - 

SECTION  t DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5B20 

-0530 

X/CML 

.050 

-.3531 

,0007 

.1497 

.0360 

-.0521 

.1620 

, 1569 

.0360 

.410 

-.0813 

.1925 

.1692 

.0853 

.550 

- . 0667 

.1795 

.1795 

.0955 

.770 

-.2011 

.1065 

*1373 

.1692 

.B78 

-.3703 

-.1125 

-.1136 

-.1469 

BETA  J 6)  « 10.090  ALPHA  ( 5)  « 6.130  QCPSFI  « 43.838  PO/PSF  - 8187.8  RUN  NO  “ 

SECTION  1 UHAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5920 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2690 

.0800 

.2615 

.1159 

.230 

-,0459 

.2051 

-2112 

.0683 

.410 

-.0917 

.2194 

.2215 

.1312 

.590 

- . 0BB5 

.2153 

*2225 

.1380 

.770 

-.2240 

. 1311 

. 1004 

.2164 

.078 

-.3969 

-.0896 

-.0854 

-.1193 

BETA  ( 61  =•  10.000  ALPHA  l 6)  = B.I9D  Q(PSFl  43.838  PO/PSF  * 8187.8  RW  MO  ■ 

SECTION  I llMAIN  LND  GR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

*5820 

.8530 

X/CML 

*050 

-.1564 

-1806 

.3893 

,2335 

-230 

-.0344 

.2670 

,2937 

.1160 

*410 

-.1053 

*2700 

.2916 

*1977 

.590 

-.1147 

.2577 

*2855 

.1994 

*770 

-.2618 

*1662 

.2310 

.2937 

.878 

-.4245 

-.0636 

-*0469 

-.0375 

(RFFF30J 

191.00 


191.00 


191.00 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  i NAAL-75I  ) 


DATE  17  HAY  76 


PAGE  1395 


0AIB3  ORB+CP  HAm  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


1RFFF301 


BETA  { 6) 

• 10. 

,090  ALPHA  ( 71 

» 10.280 

01  PSD  " 43,232 

SECTION  ( 

1 IMAIN 

LND  GR  DR- 

■I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0780 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

,D50 

.01 10 

,3638 

.5170 

.3392 

.530 

.0007 

,3155 

.3463 

.1672 

,410 

-.0855 

.3124 

.3360 

.2472 

,590 

-.1054 

.2908 

,3257 

.2472 

,770 

-.2546 

, 1941 

.2640 

.3473 

.878 

-.3985 

- , 03B5  - 

.0240 

.0089 

BETA  1 6) 

» 10. 

090  ALPHA  ( 81 

* 15.530 

QIPSF)  “ 43.232 

SECTION  ( 

IIHAIN  UND  GR  DR- 

1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

.3703 

.7193 

.7214 

.4742 

,530 

.1140 

.4496 

.4774 

.2713 

.410 

.0141 

.4136 

.4434 

.3480 

.590 

-.0167 

.3968 

.4218 

.3361 

.770 

-.1650 

.2808 

.3466 

.4094 

.870 

-.2966 

.0450 

.0546 

.0625 

BETA  I 61 

» 10. 

09.1  ALPHA  1 91 

- 20.700 

QIPSF)  • «t3.232 

SECTION  { 

DHAIN  LND  GP  DR- 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BML 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CHL 

.050 

.5791 

,0462 

.8791 

.6000 

.530 

.2350 

.5822 

.6009 

.4017 

.410 

.1168 

.5247 

.5555 

.4715 

.590 

.0901 

.4815 

.5144 

.4392 

.770 

-.0385 

.3665 

.4219 

.4692 

.878 

1626 

.1343 

.1415 

.1160 

PO/PSF  - 2I27.S  RUN  NO  ■ 191.00 


PO/PSF  • 2127.2  RUN  NO  » 191.00 


PO/PSF  • 2127.2  RLW  NO  ■ 191.00 


DATE  n MAY  7B  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  1 NAAL-751  ) PACE  1395 

0A163  ORB+OP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  IWER  SURFACE  IRFFfSII  ( II  MAV  73  J 


REFERENCE  DATA  PARWTETRIC  DATA 


SHBF  ^ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  = 

1076.7000 

IN.  XO 

MACH 

,170 

ELEVON  » 

.000 

LREF  - 

H7H.ei00 

INCHES 

YHRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BDFLAP  • 

-11.700 

SPOBRK  - 

,000 

6REF  « 

936.6BOO 

INCHES 

ZMRP  = 

375.0000 

IN.  ZO 

PHI-N  » 

65.000 

THETAN  ■ 

tOB.OOO 

SCALE  - 

.OH  05 

PHl-M  « 

8B.OOO 

THETAM  - 

98,000 

BETA  ( I)  « -10.080  ALPHA  t l(  = .000  QIPSH  ■ MH.098  PO/PSF  - 8I17.B 

SECTION  t I) MAIN  LNO  CR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5012 

-.4951 

-.7790 

-1.0883 

.230 

-.H254 

-.4603 

-.2700 

-.2039 

.410 

-.1366 

-.1264 

-.1694 

-.1864 

.530 

-.1172 

-.1202 

-.2267 

-.2830 

.770 

-.1684 

-.1632 

-.2247 

-.0905 

.878 

-.3005 

-.2595 

-.2831 

-.2462 

BETA  { I)  = -lO.OaO  ALPHA  ( 2)  = 5.210  QIPSH  - ‘m.092  PO/PSF  » BU7.2 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8HL 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4117 

-.3350 

-.5120 

-.7265 

.230 

-.3606 

-.2020 

-.1334 

-.1024 

.410 

-.0229 

. 1 172 

.0426 

-.0034 

.590 

.0598 

. 1092 

.0053 

-.0302 

.770 

.0164 

.0335 

-.0127 

-.0362 

.878 

-.1447 

-.1049 

1273 

-.1017 

BETA  t n « -10.070  ALPHA  I 3»  » 10.420  QtPSF'  ■ 44.092  PO/PSF  • 2117.2 

SECTION  < DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.0530 

X/CML 

.050 

-.3147 

--1SI1 

-.2584 

-.5574 

.230 

.0305 

.0164 

.0729 

.1001 

.410 

.1526 

.2152 

.1950 

.1301 

.590 

,1900 

,2273 

.2011 

.1301 

.770 

. 1456 

.1930 

.2031 

-.0006 

.870 

-.0178 

.0467 

.0518 

.0366 

DATE  17  MAY  7B 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  t NAAL-751  ) 


PACE  1397 


0AIB3  ORB+CP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


tRFFFSl 1 


BETA  t I)  “ -JO. 070  ALPHA  ( 4)  = i3.6B0  Q(PSF)  - 44,09S  PO/PSF  - 2117.2 

SECTION  [ DMAIN  LND  CR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BMU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5033 

-.0017 

-.0301 

-.3545 

.330 

.3598 

.3*750 

.3841 

.3333 

.HIO 

.3903 

.3334 

.3]  13 

.3757 

.590 

.3304 

.3356 

,3366 

.3958 

.770 

.3608 

.3083 

.3517 

.0861 

.87B 

. 1013 

.1669 

.3154 

.3345 

BETA  t 1)  = -10.070  ALPHA  I 3)  = 20. BSD  QIPSF)  « 44.092  PO/PSF  - 2117.2 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.0530 

X/CML 

.050 

-.0057 

.1509 

. 1310 

.0090 

.330 

.3768 

,4130 

.4050 

.3540 

.410 

.4040 

.4330 

.4170 

,3889 

.590 

.4300 

.4341 

.4461 

.4188 

.770 

.3537 

,4009 

.4451 

. 1710 

.878 

.3031 

.3604 

.3975 

,3055 

BETA  1 21  = -5.030  ALPHA  (11=  .000  QlPSFl  = 44.004  PO/PSF  » 2113.0 

SECTION  ( DMAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SML 

.0760 

.3100 

.5030 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5766 

-.4575 

-.6731 

-.8674 

.530 

-.3999 

-.3116 

-.1689 

-.1347 

.4!Q 

-.0497 

,0114 

-.0631 

1044 

.590 

.0033 

.0084 

-.1103 

-.1415 

,770 

- . 0569 

-.0518 

-.1316 

.3493 

.878 

-.3356 

-.1863 

-.3017 

1976 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - OAtBS  J NAAL-751  ) 


PAGE  ISS3 


« 1 •“ 


OAI63  ORB+GP*SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFSl) 

BETA  I e>  » “5.030  ALPHA  t B)  - 5.800  Q(PSF)  • 4^.00H  PO/PSF  « 8115.0 

SECTION  ( ItMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0ML 

.0760 

.3100 

• 5820 

• 8530 

X/CML 

• 050 

-.^5^7 

-.2082 

-.4352 

-•7772 

,030 

-.01 19 

-•0BB8 

• 0053 

.0032 

.^10 

• 1D16 

.1137 

.0915 

.0166 

*590 

• 1249 

• J310 

• 0945 

• 0116 

• 770 

.0530 

• 1026 

• 1259 

.3447 

• 876 

-.1495 

-.0477 

• 0104 

-.0713 

BETA  t 2>  « -5.030  ALPHA  ( 3»  » 10.410  QtPSFl  • 44.004  PO/PSF  » 8115.0 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  V/«lA0LE  CP 


y/BML 

.0760 

• 3100 

.5020 

.8530 

X/CML 

.050 

-.2849 

-•1565 

-.2037 

-.6214 

.230 

.1926 

• 1956 

.2047 

• 1155 

.410 

• 2077 

.2331 

,2150 

* 1700 

,590 

.2199 

.2523 

.2503 

• 1825 

.770 

.•  129B 

• 2179 

• 2776 

• 4021 

.878 

-•0713 

,0569 

.1278 

.1248 

BETA  « 8)  * -5.030  ALPHA  ( 4)  « 15.650  QCPSFJ  - 44.004  PO/PSF  >•  8115.0 

SECTION  t nmiN  LIU  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5080 

.8530 

X/CML 

.050 

-.0915 

-.0383 

-,0424 

-.  1293 

• 230 

.2030 

• 3232 

.3201 

• 2504 

.410 

• 2909 

• 3403 

.3353 

• 2939 

.590 

,2989 

.3554 

.3665 

.3240 

• 770 

,1960 

• 3151 

,3776 

.4120 

.878 

.0164 

.1617 

• 2112 

• 2212 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  quality: 


DATE  J7  HAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  t NAAU-751  1 

OA163  ORB+GP’SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE 


mFFFStJ 


PAGE  1399 


BETA  C S)  » -5.040  ALPHA  ( 5)  - 50.890  Q(PSF1  ■ 44.004  PO/PSF  » 

SECTION  C DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CO 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

X/CML  

,050 

.1278 

. 1780 

.2634 

.3358 

,S30 

.3980 

.4372 

.4462 

,3624 

.HIO 

.3880 

.4452 

.4502 

.4106 

• 59G 

.3799 

.4452 

.4613 

,4289 

770 

.2805 

.3970 

.4553 

.3900 

,870 

.1208 

.2463 

.2855 

,2955 

BETA  C 31  = .000  ALPHA  ( I)  = -.010  QIPSFI  » 44.164  PO/PSF  - 

SECTION  ( DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0750 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5555 

-.4392 

-.6202 

-.9074 

.230 

-.0834 

-.1773 

-.0198 

-.0771 

.410 

.0033 

,0265 

-.0037 

- . 0537 

.530 

.0114 

.0456 

.0013 

-,0755 

.770 

-.0873 

.0265 

.0557 

-.1098 

.870 

-.3072 

-.1262 

-.0434 

1467 

BETA  ( 31  = .000  ALPHA  ( 2)  ■=  5.150  QtPSF)  * 44.164  PO/P^  - 

SECTION  t DHAIN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.4612 

-.3035 

-.3025 

-.8662 

.230 

.0798 

.1231 

. 1090 

-.0034 

.410 

.0708 

.1372 

.1161 

.0582 

.590 

.0793 

.1584 

. 1553 

.0715 

.770 

-.0382 

.1241 

. 1955 

.0859 

.878 

-.2609 

-.0494 

.0416 

-.0016 

BD5.0 


8114.8 


8114,8 


DATE  >7  MAY  76 


tabulated  pressure  data  - DA 163  t NAAL*7S1  ) 


PAGE  1^00 


0AI63  ORB^GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  CRFFF311 

BETA  t 3J  - .000  alpha  I 3J  “ 10.360  QCPSFl  PO/PSF  = ail»»,8 

SECTION  I HMAIN  UNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

,0760 

.3100 

.5320 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.3H97 

-.2540 

1990 

-.3324 

.330 

.1H38 

.2221 

.2191 

.ine 

.mo 

A^BB 

.2492 

.2382 

,1876 

,590 

,!50e 

.2653 

.2713 

.2176 

.770 

.03IH 

.222! 

,2874 

.2030 

.B78 

-.1654 

,0484 

,1087 

.1037 

BETA  « 31  - .000  ALPHA  < m « 15.BH0  QIPSF)  - ^^.18^  PO/PSF  - gllH.B 

SECTION  < DMAIN  LNO  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BK4. 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.0987 

.0265 

,1234 

.1669 

.230 

.2475 

.3424 

.3485 

.2271 

.410 

.2243 

.3555 

.3515 

.2956 

.590 

.2203 

.3525 

.3626 

.3040 

.770 

* 1 083 

.2919 

.3434 

.2960 

.878 

-.0567 

.1214 

.1527 

.1537 

beta  t 3)  » .000  ALPHA  t 51  « 30.910  QIPSFl  •-  H4.16H  PO/PSF  - ail'i.B 

SECTION  ( I IMA  IN  LND  GR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

.3100 

.5020 

.8530 

>f/CML 

.050 

.3389 

.4934 

.6400 

.4621 

.230 

.3759 

.4894 

.4934 

.3707 

.410 

.3307 

.4803 

,4884 

.4272 

.590 

.3096 

.4653 

,4044 

.4305 

.770 

. 1941 

.3910 

.4472 

.3540 

.870 

.0475 

^ ,2172 

.2443 

.2574 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A163  J NAAL-751  I 


PACE  mot 


0A163  0R5-»GP-t-SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFF3n 

BETA  ( H)  - S,030  ALPHA  t 11  - -,OIO  QtPSF)  ■ H4.IO0  P0/P5F  - SllB.S 

SECTION  ( IlMAIN  UNO  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5820 

.8530 

X/CHL 

.050 

-.7t28 

-,5526 

-.5126 

-1 .0234 

.230 

-.0487 

,0438 

.0357 

-.0791 

.HIO 

-.05S8 

.0569 

.0367 

-.0219 

.590 

.0802 

,0721 

-.0252 

,770 

«.i7te 

,0468 

.1075 

.3199 

,878 

-‘.3915 

-.1349 

-.0528 

-.1698 

BETA  t m - 5. 030  ALPHA  ' 3)  - 5.300  QIPSFl  « HM.lOB  PO/PSF  - 3116.3 

SECTION  I IlMAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5830 

.8530 

X/CML 

.050 

-.5989 

-.4311 

-.3595 

-,1913 

.230 

.0134 

.1324 

.1324 

,0366 

.410 

,0174 

.1666 

,1535 

,0900 

.590 

.0295 

.1798 

.1808 

,1100 

.770 

-.0935 

.1283 

,1787 

,3270 

.878 

-.2930 

-.0507 

-.0280 

-.0597 

BETA  ( m » 5.050  ALPHA  t 3)  « 10. mO  QCPSF)  ■ ^‘^.1O0  PO/PSF  • 3116,3 

SECTION  I nUAIN  LND  OR  OR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5820 

.B530 

X/CML 

.050 

-,B3Q0 

-.0701 

.0487 

.0901 

.230 

.0952 

,2649 

.2699 

.1303 

,410 

.0639 

.2821 

.2770 

.2055 

.590 

.0639 

.2780 

.2061 

.2222 

,770 

-.0629 

.2103 

.2659 

.3326 

.878 

-.2330 

.0195 

.0467 

.0417 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AI63  ( NAAL-751  ) 


PACE  J'lOS 


0AIB3  0RB«-GP*SS  MAIN  GEAR  P30R  INNER  SURPACE  fRFPPSI) 

BETA  ( H>  ■ 5.050  ALPHA  I 41  - 15.650  QlPSFl  - 4H.108  PO/PSF  - 5116.3 

SECTION  I IIHAIN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5BS0 

.8530 

X/CHL 

.050 

,505B 

,H316 

.5757 

.3555 

.830 

.5089 

,^D5^ 

.HI85 

.5568 

.mo 

.1504 

,3963 

.HO  64 

.3535 

.590 

.15B5 

.3008 

,3983 

,3555 

.770 

.0043 

,5996 

.3540 

. 3G3G 

.878 

-.1446 

. 1050 

,1165 

,1303 

BETA  t HI  » 5.050  ALPHA  ( 51  » 50. 900  QCPSF)  ■ M4.108  PO/PSF  » 5116.3 

SECTION  f 11 HA IN  LND  GR  OR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

,5050 

.8530 

X/CHC 

.050 

.5480 

,7455 

.7705 

.4056 

.530 

,3367 

.5369 

.6550 

.3878 

,410 

,5586 

,4989 

.5169 

.4500 

,590 

,5386 

.4769 

.4959 

.4541 

.770 

. 1544 

.3098 

,4399 

.5456 

.078 

-.0147 

. 1865 

.5105 

.5105 

BETA  t 51  >=  10.060  ALPHA  t 11  « .000  QtPSFl  - HH.Q48  PO/PSF  - 51I6.H 

SECTION  ( IIHAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BHL 

.0760 

,3100 

.5820 

.8530 

X/CML 

.050 

-,7156 

-.5954 

-.5369 

-.6755 

,530 

-.0795 

.0185 

.0063 

-.0755 

.410 

-.0^65 

,0590 

.0556 

-.0455 

,590 

-.0665 

.0735 

.0550 

-.0506 

.770 

-.1765 

.0175 

.0469 

.3055 

.878 

-,3601 

-.1750 

-.1669 

-.5173 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0AJ63  ( NAAL-751  > 


PAGE  1H03 


0A1B3  ORe*CP*SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  (RFFFSU 

BETA  I 5)  “ 10.060  ALPHA  ( gJ  ■ 5.200  QCPSFI  - HH.046  PO/PSF  - 8U6.4 

SECTION  I DHAIN  LND  QR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  C= 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CMU 

*050 

-.8280 

. 1897 

.2913 

.0858 

*S30 

-.0199 

,8196 

.2247 

.0751 

*410 

-.0609 

,8308 

.2207 

. 1404 

.590 

-.0548 

,8196 

.2277 

. 1404 

.770 

-.1768 

.1357 

.1843 

.3177 

.878 

-.3410 

-.0794 

-.0640 

-.1184 

BETA  ( 5)  ■ 10.070  ALPHA  I 3)  • 10.430  O(PSF)  » H4.046  PO/PSF  - 2116.4 

SECTION  < I) HA IN  LND  GR  DR- I DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

X/CHL 

.050 

.1838 

.4588 

.5697 

.8785 

,830 

.0416 

.3369 

.3581 

.1634 

.410 

-.0348 

,3888 

.3373 

.8468 

.590 

-.0586 

.8336 

.3177 

.8418 

,770 

-.1691 

. 1918 

.8543 

,3560 

.878 

-.8970 

-.0301 

-.0187 

.0033 

BETA  < 51  = 10.070  ALPHA  ( 41  ■ 15.660  QlPSFl  » 44,046  PO/PSF  « 2116.4 

section  ( 11 MAIN  LND  GR  DR-1  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/0ML 

.0760 

.3100 

.5880 

.8530 

K/CML 

.050 

.3994 

,7098 

.7119 

.3980 

.830 

.1615 

.4478 

.4609 

.8485 

.410 

.0759 

.4054 

.4175 

.3186 

.590 

.0507 

.3631 

.3063 

.3069 

.770 

^.0838 

.8508 

-3067 

. j /5e 

.878 

-,8lll 

.0355 

.0507 

.0355 

DATE  17  MAY  76 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 0A1B3  < NAAL-751  i 


PAGE 


0A163  ORB+GP+SS  MAIN  GEAR  DOOR  INNER  SURFACE  tRFFFSll 

BETA  t 5)  « 10.070  ALPHA  t 5)  = 20.900  Q(PSF)  • ‘4H.O'«6  PO/PSF  » 2116.4 

SECTION  I DHAIN  LND  OR  DR-I  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0MU 

.0760 

.3100 

.5820 

.8530 

K/Ct^L 

,050 

.6089 

,8162 

.8172 

.4423 

,230 

.2960 

.5526 

.5556 

.3330 

,H10 

. I96H 

,M8B2 

.4983 

.4  023 

.590 

.1^11 

.4329 

.4620 

,3896 

,770 

-.0D37 

.3262 

.3866 

.mD57 

.878 

1300 

. J250 

.1321 

.0757 

